প্রথম অধ্যাঁয় 


ইতালীর দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী অধীনত ও তজ্জনিত- ছুঃখরাশি ; ইতালী প্রথম 
নেপোলিয়নের অধীন £ ভায়েনার মহাদস্। | 

বহুপুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া বিধাতার মৌনর্ঘ্যপিশ্মীণের নিকষ-স্ছল 
ইতালী, অতিত্রান্ত-বিধি বৈদেশিক শক্তির অধীনে মর্্পীড়িত হইয়া 
আদিতেছিল। *গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিবর গৌল্ড্দ্মিথ্‌ ইতালী 
পরিদর্শন করিয়া নিম্মলিখিত প্রকারে হতালীর অবস্থা! বর্ণনা করিয়া- 
ছিলেনঃ- | া 
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কবিবর প্রকৃতির লৌন্দর্ষ্যে মুগ্ধ হইয়া খলিয়| উঠিলেন--এখানে কেবল 
মন্ুষ্যেরই বৃদ্ধি নাই--কিন্ত বাহ প্রকৃতি অনস্তপ্রভাব-শালিনী 
বহুদিনের দাসত্বে হদয়- প্রত্যেক ইতালীয়ের হৃদয়--যেন মৃহতুলক্ষ্ণ-ভ্র্ 
হইয়া পড়িয়াছে। অথবা হাদরে বদি কোন মহৎ লক্ষ্য থাকে, তাহা 
যেন ইহাকে অতি মৃছভাবে উত্তেক্জিত করিতেছে'। কবিবর বিগত 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালী সম্বন্ধে .ক্বা! -বলিয়াছিলেনম্্র্তমান 
ভারতের ছুরবন্থা দেখিক্না ইহার সম্বন্ধে আমাদেরও যেন সেই কথ! 
ধলিতে ইচ্ছা হয়। 

কিন্ত গোল্ডস্মিথ, ইভালীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। 
ঘেমন ভ্রাক্ষা্রচ্ছাদিত আগ্নেয় গ্রিরির অভ্যত্তরে গলিত ধাতু প্রচণ্ড 
নিত্ঞাবে পীঠস্থ ও .পার্খস্থ ধরাতলকে অতর্কিতরূপে প্লাবিত করিবার 
জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, সেইরূপ ইতালীর আপাঙ-পরিদৃশ্ঠমান ওঁদা- 
সীন্ভ-ও অবত্বের অত্যত্তরে অলনোম্ম,খ বিপবাগি যে তুখনও প্রধূমিভ 
হইতেছিল। গোল্ডপ্মিথ্‌ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম নেগো- 


ঙ  গ্যাক্লিবঙ্ডীর জীবনবৃত্ত | 


'লিয়ন্‌ স্বয়ং ইতালীয় 'এবং অসাধারণ-প্রতিভাশালী ছিলেন বলিম্তাই 
ইতালীর অন্তর্নিহিত ধুযায়ঙ্সান জাতীয়ভাব বুঝিতে পারিদ্বাছিলেন। 
তাই তিনি নিজের পুত্রকে রোমের সিংহাসনে বসাইয়া সমত্ত ইতা- 
লীকে এক সিংহাসনের অধীনে সমবেত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
কিন্ধ ১৮১৪ খ্রীষ্টান তাহার পক্তনের সঙ্গে বে তাহার চিরলালিত 
আশালতা সমূলে বিনট্ট হইল। 

প্রথম নেপোলিযনের পতনের পর ভায়েনার মহাঁসডা! (00%7553) 
ইঁভালীর অধিবাসিব্ন্দের পরিব্যক্ত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ইতাঁ* 
লীকে খণ্ড খণ্ড করিব! ইউরোপীয় রাজবৃন্দের মধ্যে ভাগ করিয়া 
দিলেন, এবং সকলকে কিছু কিছু করিয়া দিয়! অষ্টি়াকে সিংহের অংশ 
প্রদান করিলেন। তদনুসারে নেপলসরাজ্য পূর্ব্ব-অধিত্বামী বোর্বন্‌- 
বংশ-নন্ভৃত ফার্ডিভ্কাুকে দেওয়া হইল। ১৭৯৭ খ্বীষ্টাব্কে “ক্যাম্পে! 
কর্শিও'র অন্ধিতে প্রথম নেপোলিয়ন্‌ অষ্ট্রিয়াকে ভিনিসিয়। প্রদান 
করিলেন। ভায়েনার সন্িতেও ইহা অস্ট্রিয়ার হস্তে রহিল। রোমে 
আবার পোপের রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইল। রোম্‌ ও ভিনিসিয়ার মধ্য- 
বস্তা গ্ছান সকল টম্কানী, মড়েনা, পার্্মা প্রভৃতি ্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত হইয়া আষ্ট্রিয়ারই তত্বাবধানে রহিল। ইহার্দের মধ্যে পার্খা 
ও লুক! অষ্টিয় সআ্রাট, ফাান্সিষের কন্তা ও প্রথম নেপোলিল্সনের দ্বিতীয়া 
স্ত্রী যেরী হুইসাকে দেওয়া হইন। ইতাল্-উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম 
কোণে সার্ডিলিয়া রাজ্য অনস্থিত ছিল। এই রাজ্যের সহিত পূর্ব্ব 
হইতেই গীভ্মণ্ট রাজ্য সংলগ্র ছিল। কিন্ত এখন জেনোয়া ও সার্ডি- 
লীয়া ধ্ীপকে ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়! দেওয়া হইল। -এইরূপে 
সমস্ত ইতাগীতে অনিয়ন্ত্রিত যথেচ্ছাঢারিধী-শক্তি প্রতিষ্ঠাপিত, হইল । 
ইউরোপীয় রাজ্য ঘকশ পরম্পরের রক্ষার জন্ পবিত্র অন্মিলন (8010 
81158০5)' লামক একটা অপবিত্র সম্মিলনী সভ। স্থাপন করিলেন। 
খই সভা পরে জাঁতি-নিচয়ের শ্বাধীনতাপহারিনী রাজবৃন্বের অন্মিলন- 
ব্ভা। বলিদ্া আখ্যাত- হইয়াছিল। ইউরোপের সমন্ত রাজ্যই ইহাতে 
যোগ দিয্াছিলেন। কেবল মঙ্িব্র ক্যানিং ইংলগকে এই সম্মিলনে 
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যোগ দিতে না দিয়া ইংলণ্ডের যশ অক্ষুও রাখিয়াছিলেন। এই রা 
সম্িলনীর প্রধান উদ্দেন্ট এই যে কোন দেশের প্রজাগণ রাজবিদ্বোহী 
হইলে সেই দেশের রাজার আহ্বানে সকলেই উত্তর দিবেন) অর্থাৎ 
সকলেই সৈল্ক ও অর্থ দিয়! তাহার সহায়তা করিবেন। 
_. অনেকবার এই নিয়মে কার্য হইয়া আইসে। ১৮২৩ খবীষ্টাে 
ডিউক্‌ অব্‌ আঙ্গুটিনের অধিনায়কত্বে একটা ফরাসী সেনা শ্পেনে প্রবেশ 
করিয়া বলপূর্ধ্বক বিদ্রোহী কোট্ন্গণকে অকর্ণ্য রাজা ফার্ডিন্তাণ্ডের 
বশ্যতা দীকার করায়। ফাড়িন্তাড যে জাতীয় কনৃষ্টিটিউসেন্‌ (শাদন- 
ভিত্তি ) রক্ষা! করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া! সিংহাসনে অধিরোহণ 
করিয়াছিলেন, ঘেই জাতীয় কনুপ্টিটিউসন্‌ নষ্ট করিতে উদ্যত হওয়ায় 
দেশের সন্্াস্ত লোক তাহার বিরুদ্ধে অভ্যুখিত হয়। আর একবার 
অত্যাচারী নেপল্সরা্ ফা্ডিম্তাণ্ডের রাজ্য ওতপ্লোত করিবার জন্য তাহার 
ক্রোধান্ধ রজার! তাহার শাসনের বিরুদ্ধে অত্যখিত হয়। সেই 
সময় অষ্জি় সৈল্তগণ আল্পস্‌ (108) পর্বত উত্তরণ পূর্বক নেপল্সে 
আসিয়া প্রজাগণের অভ্যুত্থান নিবারিত করে। জাতী্-স্বাধীনতা- 
বিলোপকারী এই রাজকীয় যড়মন্্র আরও হই একবার কার্থ্ে 
পরিণত হয়। | 
এই খোর জাতীয্ন দুর্দশীর সময় বিধাতা ম্যাট্সিনিকে বৈপ্লবিক 
গুরু, ও গ্যারিবল্ডীকে বৈপ্লবিক শিষ্ভ করিয়া পাঠান। যেমন ুরুস্ 
তাহার তেমনই শিল্প। উভয়েই আগন আপন বিতাগে অতুলনীয়। 
যেমন সাধনার প্রয্মোজন, বিধাতা তেমনই সাধক মিলাইয়! দিলেন। 
গ্যারিবন্তী থে বৈপ্লবিক নেতা হইবেন, একটী ক্ষুদ্র ঘটনায় তাহা! 
পূর্বেই সংহৃচিত হইস্বাছিল। বিখ্যাত বৈপ্লবিক নেতা মার্াল্‌ 
মাষেন! নাইস্‌ নগরের যে গৃহে জগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই 
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ওদীয় জঙ্ম। াল্যশিক্ষা, জননী, সহরধাতা, ফনেট্া্টিনোগলে পীড়। পিক্ষকতাকষার্য 
গ্রহণ ও মাযর্সলিসে প্রস্তযাগমন। 


জোসেফ, গ্যারিবল্ডী ১৮০৭, খবীষ্টান্বের ২৫ জুলাই তারিখে 
ইতালীর অন্তর্গত নাইদ্‌ নগরে ভোমিনিক্‌ গ্যারিবল্ডীর ওরসে ও 
রোজা রেখুইন্ডোর (708৫. 298010০ ) গর্তে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিত্তা ডোমিনিক গ্যারি্ল্ড়ী স্বয়ং নাবিক এবং লাবিকের 
পু্দ ও পৌন্র ছিলেন। সাগরের অরঙ-নির্ধোষ দেই বালক গ্যারি- 
বল্ডীর কর্ণে যেন মৃদক্র-ধবনির হ্যায় প্রতীত হইত পৌতবাহী 
নাধিকগণের এরকতানিক ' গীতি তাহার কর্ণে যেন মধুধারা বর্ষণ 
করিত । পিতা পিতামহের সামুদ্রিক যাত্রীবিষয়িণী গন্প-মালা তাহার 
নিকট যেন অমৃতরস-সিঞিতি বলিয়া প্রতীত হইত" প্রত্যুত নাবিব- 
জীবনোপযোগিনী যাবতীয় টন গ্যারিবল্ভীর শৈশব-সহচরী ছিল। 
এই জন্তই শিশুকাল হইতেই নাবিক-জীবন গ্যারিবল্ডীর অতিশর 
প্রিয্ব হইয়া উঠিল। 

তিনি পিতার নিকট হইতে বীরোচিত সাহসিকতা, ক্ষিপ্রদর্শিতা, 
বর্তব্যনিষ্ঠতা ও ছুর্দমনীয় অধ্যবসায়; এবং জননীর নিকট হইতে 
দাননীলতা, পবিত্রহ্ছদয়তা, পরহ্ঃখ-মোচনেচ্ছা1! ও ব্লবতী অভ্যাচার- 
নিবারণ-স্পৃহা উত্তয়াখিকার-ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভিনি উত্তাল- 
তরঙ্গ ভূমধ্য সাগরের নিকট নিভাকতা ও অত্যুঙ্গ আল্পত্‌ পর্ধতের 
নিকট অবিচলিততা! শিক্ষা! করিয়াছিলেন। তিনি ইতালীর অতীত ইতি- 
হামের স্মৃতি হইতে হৃদয়ের প্রবল উচ্ছাস ও দুর্দমনীয স্বাধীনতাম্পৃহ 
লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ভবিষ্ত জীবনে যে সকল অবদান-পর- 
স্পরার অনুষ্ঠানে ভাহার লাম ও কীর্তি চিরশারমীয় হইয়াছিল, সেই 
সকলের বীজ এই বাল্যেই তাহার অন্তরে উপ্ত হইয়াছিল। 
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তাঁহার বাঙ্যশিক্ষা বিশেষ বর্ণনীয় নহে । তাহার পিতা মাত। যদিও 
নিজেরা তত সুশিক্ষিত ছিলেন না, তখাপি আপনাদিগের অবস্থাণনু" 
সারে পুত্রের শিক্ষার জন্য যত্বের ক্রটি করেন নাই। তাহারা পুত্রের 
শিক্ষা বিধানের জন্ত উপযুক্ত গৃহ-শিক্ষক সকল নিযুক্ত করিয়া দিয়া- 
ছিলেন । বিদ্যালয়ে তিনি যে শিক্ষা পাইতেন, গৃহ-পিক্ষকেরা তাহাকে 
তদতিরিক্ত শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন । কিন্তু সেই ক্রীড়নশীল বালকের . 
নিকট পাঠাভ্যাস অপেক্ষা ক্রীড়া অধিকতর ভাগ লাগিত। সুতরাং 
তদীয় শিক্ষকগণের তাহার প্রতি যত এক প্রকার নিক্ষল হইয়াছিল। 
তিনি পুস্তক পাঠ অপেক্ষ। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে অধিকতর ভাল 
বাসিতেন। তাহার হুরবগাহিনী বুদ্ধি ও চিন্তাশীল মন জড় ও অজড় 
প্রকৃতির অভ্যন্তরে সতত নিমগ হইয়া থাকিত। সুতরাং পুস্তবস্থা বিদ্যার 
অভাব তাহার, বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই? 

'যে সকল বাত্যা ও তয়জে তাহার মধ্য ও শেষকালে তিনি হাবুডুবু 
খাইয়াছিলেন, এই বাল্যে তাহার কোনও চিহ্ন উগলক্ষিত হয় নাই। 
জনক জননীর সহাম্ত বদন ও আনন্দার্পূর্ণ লোচম সমক্ষে লালিত, ও 
প্রকৃতির সৌন্দর্ষ্যে পরিবেষ্টিত থাকায় গ্যারিবল্ভীর বাল্যকাল ছুখেই 
অতিবাহিত ছহয়াছিল। 

কিন্ত এ ত্বখের সময়েও তাহার অবদান-প্রিয় প্রকৃতি স্থির থাকিতে 
পারে নাই। শান্ত ও তরন্দহীন জীবন দ্রেমে তাহার অসহ হুইফা 
উঠিল। তাহার চিত্তের চাঞ্চল্য ও প্রকৃতির অনমনীয়তা দেখিয়া তাহার 


পিতা মাতা ভীত হুইলেন। তাহারা তাহাকে ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, * 


বাধাজকের নিরীহ ও শাস্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ 
করিলেন'। কিন্ত বিধাতা গর্যারিবল্ভীকে যে কার্ধের জন্য প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন, সে. কার্ধ্যের সঙ্গে উক্ত ব্যবষায়-ত্রয়ের সামগ্নন্ত না থাকায় 
গ্যারিবল্ভী তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। দেই বাঙ্গয হইতেই 
সামুদ্রিক-জীবন-প্রিয়তা তাহাতে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার 
নাবিক*্জীবন-প্রসক্তি তীহার পিতা মাতার হৃদয়কে সি ব্যথিত 
দ্রিয়াছিল। 
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. বিদ্যালয়ের নিস্তরক্গ জীবনে বিরক্ত হইয়া এক দিম গ্যারিবল্ভী 
মপাঠিশগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তিনি নৌকাক্লোহাগে অশীতি- 
মাইল-দৃররস্ী জেলোয়া ধন্দরে খাত্রা করিষেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
তাহার উদ্দীপনা-বাক্ ও দৃঢ়তাঁয় উত্তেজিত হইয়া তাহার সমপাঠিরাও 
তাহার অনুসরণ করিতে কৃতগন্কল্প হইলেন। অসমসাহিক ছাত্রদল 
এক খানি জেলেডিঙ্গীতে চড়িয়া উত্তাল সাগরতরজ তেদ করিয়া অনেক 
দূর গিয়া পড়িয়াছেন--এমন জমস্ব ভাহাদিগের পলায়ন আবিদ্কৃত হইল। 
গ্যারিবল্ভীর পিতা তৎদ্ষণা 'াহাদিগের অনুসরণার্থ এক থানি জ্রত" 
গামী পোত প্রেরণ করিলেন । পৌতরাজ অতি ক্রতবেগে গিয়া বালক" 
বাহিত জেলেডিনী খানি ধরিয়া বালকণণকে মোনাকো (160890) 
ধনরের বিপরীত পার হুইতে ফিরাইয়। আনিল। এক জন যাজক 
(4৮৮) তাহাদিগকে পলাইয়া খাইতে দেখিয়া তার পিভাকে 
বলিয়৷ দিয়াছিপেন বলিয়া, যাজক-শ্রেণীর উপর তাহার বিছেহ এই 
বাল্যেই অস্থুরিত হয়। 

গ্যার়িবল্ডীর জননী অতিশয় ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। গ্যারিবল্ভীর 
চরিভ্র-সংগঠনে তদীয় জননীর বিশেষ প্রভাব ছিল। গ্যারিবল্ভী 
স্বয়ং বলিয়াছেন যে তাহার জীবনের অতি জঙ্কট সময় গুলিতে যখন 
অমুদ্র তীহার ভরীর নিমে ও পার্থ ভীষণ গর্ভন করিত--ঘখন গুলি 
সকল তীব্র ঝাঞ্কাবাতের গ্তায় তাহার কর্ণের পার্থ দিয়া! চলি যাইত. 
বখন জলস্ত গোলা সকল শিলাবৃষ্টির ম্যায় তাহার চতুর্দিকে গতিত 
হইত--তধন তিনি অলৌকিক দৃশ্ঠে দেখিতে পাইতেন যেন তাহার 
ননী নতজানু হইব প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষাঁর জন্ত ঈশ্বরারাধনায় 
নিমগ্ন রহিক়্াছেন--সেই সর্বোচ্চ ও সর্ধনিধস্তার নিকট তাহ'র পুত্রের 
প্রাথ ভিক্ষা করিতেছেন। খ্বীহীরা গ্যারিবল্ডভীকে যুদ্ধক্ষেত্রে উশীশক্তি- . 
পত্থিরক্ষিত বলিয্মা মনে করিতেন, গ্যারিবল্ভী নিজে যাহা! বলিয়াছেন 
তাহা পাঠ করিলে তাহাপিগের দে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে। গ্যারি- 
বল্ড়ী আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন বেস্"'আমার ঘে অসম সাহস 
দেখিয়া লৌকে বিস্মিত হইত, আমার সে জাহষের মুল দৈব বলের 
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উপর খিশ্বাস। আমার দৃ় বিশ্বাস ছিল যে ঘত ক্ষণ আমার জাননীস্প 
সতীত্বের আদর্শ ও দেবীত্বের অবতার মদদীয় জননী,স্ম্যত ক্ষণ আমার 
জন্তস্পআমার প্রাণ রক্ষার জন্ত--ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্ন থাকিবেন, তত ক্ষণ 
আমার জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই? | সরের্যাদক্ষে থেমন বজনীর 
তিমির অন্তর্থিত হয়, সেইরূপ এরূপ জলস্ত বিশ্বাসের আবির্ভাবে বিপ- 
জ্বাল আপনিই কাটিয়া! যায়। স্বয়ং ঈশ্বর এপ বিশ্বাসীর দেহরক্ষক 
হন। মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বীসের সামগ্স্তের এরপ উজ্জ্বল চৃষ্ীস্ত 
তি বিল। 

গ্যায়িবল্ড়ী এরূপ মাতৃতভক্ত ছিলেন, যে মায়ের নাষ্‌ করিলে 
তাহার নয়ন বহিয়া আনন্দা্ত পতিত হইত । মায়ের প্রশংসা করিয়া 
তিনি শেষ করিতে পারিতেন না। তিনি সর্বদা গর্ব্ব করিয্বা বলিতেন 
যে আমার জল্নী রমঈীর পূর্ণ আদর্শ। যদি আমাতে কোন সাধূতাৰ 
প্লাকে-তাহা, কমামি তাহারই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার জননী 
বৃদ্ধাবন্থ! পর্যন্ত বাচিয়া ১৮৫১ খীষ্টান্ে মানবলীল! সম্বরণ করেন। ত্ব্দে- 
শের জন্ত-্পম্বাধীনভার জন্তপ-রোম নগরীতে গ্যারিবলৃত্ী ফরাসি 
সেনার সহিত যে অন্তত রণ করেন,--যাহাতে গ্যারিবল্ডীত ঘশ দেশ 
বিদেশে প্রশস্ত হয়স্প্গ্যারিবশ্ডী-জননী রোজা জীগ্রিত থাকিয়া! দেই 
রণে স্বচক্ষে পুত্রের অমিত বল ও অস্ত রণৌত্সাহ দেখিয়া গিয়াছিলেন। 
কিন্ত যখন তাহার পুমুত্রর অতিমানুষ বীরত্বে ইতালী হ্বাধীন হইয়া" 
ছিলম্বিচ্ছি্ন ইতালী একটী দ্বনীভূত সমবেত প্রকাণ্ড জাতিতে পরি" 
প্রত হইয়াছিলম্প্সে পরঘ সুখের দিনেস্-মে জাতীয় মহোতসবের সময়ে 
জীবিত থাকিয়া! সমস্ত ইতালীবাসিগণের সে সমস্থরে “দীর্ঘজীবী 
হও” বলিষ। পুত্রকে আনীর্ধ্ধান করিবার সুখভোগ বিধাতা তাহার 
ললাটে লিখেন-নাই। সে সময় তিনি বর্ম হইতেই দেবকন্ভাগণের 
হিত একত্র পুত্রের মন্তকে পুষ্পরি করিয়াছিলেন। 

ললাবিকগণ ও সমুদ্রের সহিত নিরন্তর সংঘর্গে গ্যারিবন্তীর অবদান 
নাবিকজীবনের স্পৃহা অতিধয় বশবতী হইয়া উঠিল। পুত্রকে এই 
ইর্দযনীয় প্রবৃত্তির অধীন দেখিয়া পিতা মাতা অগত্যা তাহাকে কিশোর 
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বর্ষসেই নাবিক জীবনে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি দিলেম। তিনি ওডেসা, 
মিভিটা ভেচিয়া, ক্যাগ্লিয়ারী- প্রথমে ক্রমান্বয়ে এই তিম বদারে জল- 
যাত্রা করেন। 

তাহার পর কয়্বার তিনি লিভাণ্টে জ্লযাত্র করেন--শেষবার তিনি 
কনেষ্টান্টিনোপলে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাহার গীড়। দীর্ঘকাল 
থাকায় তাহাকে তথায় অতি ছুর্দশাষ পড়িতে হইয়াছিল। অবশেষে 
স্তাহার চিকিৎসকের সাহায্যে তিনি টেনিওনী-নাম়ী কোন বিধব! 
রমণীর পুত্রত্রয়ের গৃহশিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। এই কর্মে তিনি কয়- 
মাস অতি সুখে কাটাইলেন, এবং অর্থও স্বাস্থ্য দুই পুনঃপ্রাণ্ত 
হইলেন। 

কিন্ত স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুর্দমনীয় সামুদ্রিক জীবন- 
স্পৃহা প্রত্যাগ্রত হইল। ছুই এক বার সধুদ্র-যাত্রার পর তিনি নোট্,- 
ডেমু জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদে অভিষিক্ত হইয়া জিব্রাল্টর ও 
মেহনে যাত্রা করিলেন। 

তাহার নাবিক-সুলভ দক্ষতা ও ভূত্যজনোচিত সাধুতা শীদ্রই 
তাহাকে নাবিকবৃন্দ ও পৌতন্বামিগণের নিকট অতি আদরের সামগ্রী 
করিখা তুলিল' তিনি অচিরকালমধ্যে নোটি,ডেম্‌ জাহাজের কম্যা- 
গারের পদে নিযুক্ত হইয়া কন্ষ্টাপ্টিনোপলে প্রত্যাগত হইলেন। 

গ্যারিবল্ডীর বয়বোবৃদ্থির সঙ্গে সঙ্গে যতই বহদর্শিতা লাভ করিতে 
লাগিলেন, ততই স্বদেশানুরাগ তাহার চিত্তকে অধিকতর অধিকার 
করিতে লাগিল। এখন হইতে তিনি ইতাঁলীর ইতিহাস ও ইতালীর 
বর্তমান ঘটনাবলীর সবিশেষ আলোচনা আরস্ত করিলেন। 

বৎসরের পর বৎসর, শতাকীর পর শতান্বী, অভীত হইল কত 
শতাবী ধরিঘ্া খীৃ্রীয় সত্যতা। ইহার উপর বিরাজ করিল--তথাপি 
জাধারণত্ত্রী ও সাম্রাজযশীল রোমের সেই প্রাচীন গৌরব ও মহত্ব 
আর ফিরিল না! এখন সেই নদ্দন-কানন হুর্ব্িষহ অত্যাচারের 
দোলান্বরূপ হইয়াছে! ইন্তলীর অধিবাসিব্‌দদ গুরুতর করভারে. ভূমিসাৎ 
হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে: স্বাধীনতা--ইতালীর মোহমন্তর ্বাধীনতা-- 
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শক্রকবণিত ও শাসন-দৃণ্ড কতিপয় মাত্র বৈদেশিকের একচেটিয়া হুইক্! 
আছে। ইতাঁলীর ধনাগার বৈদেশিকেরই দখল করিয়া রাখিয়াছেন ॥ 
বৈদেশিকেরাই. ইতালীর উপর কর ধাধ্য করিতেছেন--সে বিষয়ে কর" 
দাতৃগণের মতামত দিবার কোন অধিকার নাই। চতুর্দিকে বৈদেশিক 
সৈন্য, বৈদেশিক পুরোহিত, ও বৈদেশিক সিভিলিয়ান্-_কর আদায়ের 
প্র ইতালীর ষে কিছু রস অবশিষ্ট থাকে, তাহা শোষণ করিয়া লইতে- 
ছেল। এই হুন্দর দেশের সফল স্থান হইতেই--প্যালার্মে! হইতে, 
ভিনিপ্‌, ও ভিনিস্‌ হইতে সেভয়--সরল স্থান হইতেই ভ্রদন-রোল্‌ 
উখিত হইতেছে। বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাতের জন্য সকল স্থান 


হইতেই ঈশ্বরের উপাসনা হইতেছে। ইতালীর এই শোচনীয় অবস্থা? 


রা চিত্তকে অভিভূত করিয়৷ ফেলিল। দিন ও রজনী কেবল 
তিনি এই চিন্তাস্ব অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে তাহার চিত্তের অবস্থা তিনি আপনিই হন্দররূপে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। তাহার মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইলঃ-্ 


শা 


« ইভান্গীর ভূত, তবিষ্য২ ও বর্তমান বিষয়ে য়ে কিছু আলোক : 


পাওয়। যাইতে পারে, আমি তাহার জন্য এই সময়ে ব্যাকুল হইয়। 
বেড়াইতে লািলাম। ষে পুস্তকে ব যে ব্যক্তিতে আমার হৃদয়ের 
ছবি প্র্িবিদ্বিত দেখিতে পাই, দেই পুস্তক ৪ সেই ব্যক্তি জামার 
হৃদয়ের অতি আদরের বসন্ত হুইস্ দাড়াইল। একবার বনৃষ্টান্টিনোপন্গ্‌ 
হইতে জমিয়ার ঘন্তর্গত ট্যাগান্রগে যাত্রাকালে আমার জাহাজে এক- 
জন লিগেরিয্বা-প্রদেশবান্দী ইতালীগতপ্রাণ দেশহিতৈষী যুবক উঠিষ্বা- 
স্থিলেন। তাহার নিকট হইতে যে দিন আমি দেশহিতৈষিগণের স্বদেশ- 
উদ্ধার-বিষয়জিণী “কল্পনা” মালা শুনিলাম, সে দিন আমার অন্তরে সবে 
অভুতপুর্বব আনন্দ উদিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় আমেরিক 
ভূমি দর্শনে কলম্বমের যে আনদ হইয়াছিল তাহা, .অতি জামান্ত। 
ক্মদূরে আমেরিকার বেলাভূমি দেখিয়া কলম্বন্‌ যেয়ন বলিয়া উঠিয়া- 
ছিলেন, "ই দেখ ভূমি ! এ দেখ ভূমি ! 0820 1101) আমিও সেইরশ 
মনে মনে বলিয়া উঠিলাম্তীর পাইয়াছি--তীর পাইয়াছি। দ্বদেশ্ব 
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ও দেশের উদ্ধার সাধন-এই ছই ভাব--সেই দিনে আমার অন্তরে 
বজীবন সঞ্চারিত করিল। সেইদিন হইতেই আমি মনে মনে এই 
নব-ধর্খে দীক্ষিত হইলাম ”। 
আর একবার জলবাড্রায় তিনি গ্রীন হইতে কতকগুলি সেন্ট 
সাইমোনীয়কে লইয়া কন্ষ্টান্টিনোপল্‌ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহাদিগেন 
নেতা ইমাইল্‌ব্যারণ্টের নিকট গ্যারিবল্ভী বিশ্বপ্রেমিকত। ও স্বাধীনতার 
প্রক্ষত মাহাত্ম্য শিক্ষা করিলেন । থার্দিক, ও স্থাবীনতার জন্য উতসর্গ- 
কৃতগ্রাণ ইমাইল্ব্যারল্টের উপদেশ গ্যারিবল্ডীর হৃদয়ের সরে স্তরে 
নিহিত হইয়াছিল। ] 
আর তাহার নাবিক জীবন ভাল লাগিতে লাগিল লা। তিনি কনৃ- 
ক্রাটিনোপলে আসিফ্কাই পোতের অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিলেন, এবং 
অগৌপে ইতালীয় দেশহিতৈষিগণের আবাস-ভূমি মার্সেলিম-অভিমুখে 
ধাত্রা করিলেন। ইতালী-উদ্ধার-রক্রালয়ে--যেখানে তিনি এক সমঘে 
প্রধান নাকের অংশ অভিনগ্ন করিবেন-_সেই প্রকাণ্ড অতিণয়ক্ষেত্রে 
আজ তিনি প্রথম প্রবেশ করিলেন। বিধাতা তাহাকে এই কার্ধোর 
সম্পূর্ণ উপষোগী করিবার জন্তই ফেন--আঁদেশ-প্রতিপালনে তত্পর, 
লিপদে ধৈর্্ববান্, গুরুতর শারীরিক শ্রমে তুপট্‌, এবং যে সাহসের বলে 
হাসিতে স্থাসিতে মৃত্যমুখে প্রবেশ করিতে পারা যায় সেই জাহদে 
সাহমী, করিয়। পাঠাইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ভী তাহার ভবিষ্ত জীবনের 
ওুরুতর দায়িত্বের জন্য যেন অম্পূর্ প্রস্তত হইয়াই আজ ফরাপিক্ষেত্রে 
পদার্পণ করিলেন । 
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৮৩০-১৮৩২ সালে ইউরোপ ও ইতালীর অবস্থা। 


১৮৩০ ফালের জুলাই মাসের বিপ্লবে দশম চার্লস ফান্সের সিংহাসন 
হইতে তাড়িত ও নির্জামিত হইলেন--এবং ডিউক অব অলাঁণ্ন 
সুই ফিলিপ্‌--সেই শৃগ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দশম চালস 
পবিভ্র সম্মিলনীর এক জন প্রধান নেতা ছিলেন। তুতরাৎ তাহার 
পতনে ইহা মৃত্যু-আঘাত প্রাপ্ত হইল। কিন্তু জুলাইএর বিপ্লবে ইভাঁলীর 
অন্তরে ষে আশা উদ্দীগিত হইয়াছিল তাহা ফল্গবতী হয় নাই। 
ইতালীবাসীরা হতাশতায় অভিভূভ না হইয়া, প্রতিকার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। এই সময় নেপল্স্‌ রাজ্যে কার্ববোনারি, (0116051- 
৩গাশ্অক্ষার-দাহক ) নামক একটী গুপ্ত অন্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত 
হইল। অনিয়ক্স্িত রাজতন্ত্রের মুলোঁৎপাটনই এই সভার গু 
অভিপ্রায় ছিল। এক দিকে যেমন প্রঙ্গাসাধারণের বিরাগ ভান্ুৃভৃন্ত 
হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই কঠোর শাসন দ্বারা সেই বিরাগেক 
বাহ্‌ বিস্কুরণকে অস্থুরে বিদলিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল । 
অদ্রিয়ার অধীনে সৈনিক-হত্যার সংখ্যা অতিশত্ব বাড়িতে লাগিল। 
উন্নতিশীল দলের সভ্য হওয়ার অপরাধে অসংখ্য লোৌককে কারা- 
গারে প্রেরণ করা হইতে জগিত। স্পিল্বর্গের ও অন্তান্ত নগরের 
কারাছুর্গ সকল কয়েদীতে ওরিরা গেল। মেই সকল যযালযন্বরূপ 
কারাগারের হংখকাহিনী পাঠ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়। এই: 
জাতীয় দুর্গতির কাহিনী শুনিভে শুনিতে ও তাহাতে দগ্ধ হইতে 
হইতে গ্যারিবল্ডীর বাল্য জীবন অতীত হইল। ১৮৩০ সালের 
জুলাই মাস্র -বিপ্লনে ইতালীবাসীরা একটী মহতী শ্শিক্ষা লাভ 
করিলেন । দশম চার্পর প্রজার স্কত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে 
প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাহা এজার+7-বরাদী। সিতযাযন রোপিত 
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করে। আবার তিনি যখন সেই ঘ্বত্ব ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন, 
তখনই তাহাকে দুরীকৃত করে। গ্যারিবল্ডী ও তাহার মতাবলম্বী 
€লাকে ভাবিতে লাগিলেন--তবে ইতালী কেন অত্যাচারী প্রজা-হত্বাপ- 
হা'রী রাহ্ছার বিরুদ্ধে অভ্যুখিত হইবে না?'। আর একটী ঘটনাতেও 
ইতালীবাসিগণের আন্তরে আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। ভিয়েনা 
সদ্ধি বেল্জিয়মৃকে হলগ্ডের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। ইহা 
বেস্জিয়মের অধিবাসিবৃন্দের মর্মান্তিক হইযা ছিল। এই সময় এক 
দিন বেল্জিয়মের রাজধানী ব্রসেল্স নগরের রক্গালয়ে অনেকে 
নীলদর্পণের সমজ্রেণীক 'ম্যাসীনিলো” নামক একখানি নাটকের অভিনয় 
ওনিত্বা এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন. যে রঙ্গালয় হইতে বাহির হইযাই 
হলগেব আধিপত্যের নিকদ্ধে অভ্যুখিত হইলেন। অমস্ত বেল্জিয়মূ 
তাহাদিগেব সহিত ধেগ দিয়া হলণ্ডের শাসনদণ্ড দরীকুত করিয়া 
েদ্জিরমের সিংহাসনে স্যাক্সিকোবর্ণের লিওপোল্ডকে আরোপিত 
করিলেন। ইতালী ভাবিল “আমরাই' বা কেন তাহ! না পারিব +'1 

কিন্ত বিপাতা! এখনও ইভালীর প্রতি প্রসন্ন হন নাই। এখনও 
ইতালীর হুঃখের দিনের শেষ হয় নাই। আষ্টরিয়ার কঠোর শাসনে 
ইতালী যেন দিন দ্বিন জীবনী-শক্তি-শুহ্য হইতে লাগিল। কেবল 
ইভালীর এক দিকে গীভ্মণ্ট রাজ্যে একটু আশীর সঞ্চার হইতে 
লাগিল। ১৮৩১ খীষ্টীধে অত্যাচারী চার্শস ফেলিকৃসের মৃত্যুর পর 
ক্যারিগ্-ম্ারোর লোকতাস্ত্রিক যুবরাজ চার্লস অ'ল বাট, সার্ডিনীস্বার 
অধীশ্বর প্রথম চালন আল্বার্ট, অভিধা গ্রহণ পুর্ধ্বক জাড়িনীয়ার পিংহা- 
অনে অধিবূঢ় হুন। ইনি চ'লস্‌ ফেলিকৃষের সিংহাসনারোহণের 
অব্যবহিত পুর্বে সার্ভিনীয়ার রাজপ্রতিনিধিপদে বৃত হইয়া সার্ডিনীয়া 
রাজ্যের প্রজাবন্দকে অনেক স্বত্ব ও অধিকার প্রদ্দান করিয়াছিলেন। 
তাই আজ তাহার ফিংহাসনারোহণে সমস্ত ইভালীবাসীর আশানেত্র 
যুগপৎ, তীহারই, উপর পতিত হুইল । কিন্ত বিধাতা তাহাদের সে আশা। 
পূরণ করিলেন না। চার্সদ্‌ জাল্বার্ট স্থায়িকূপে পিমন্টৌর সিংহাসনে 
আঁট হইয়াই আররয়ার নিকট” আত্মবিব্রপ্থুটকরিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায়! ৩৭ 


এদিকে নেপল্ন্‌ রাঁক্যে প্রথম ফাডিন্তাণ্ডের মৃতার পর অতি অঙ্গ 
দিন মাত্র তাহার পুত্র প্রথম ফাক্ষবিস্‌ রাজত্ব করেন। অবশেষে 
১৮৩০ খীষ্টাব্খে তাহার পুত্র প্রথম ফাডিন্তাওড নেপল্সের সিংহাসনে 
অধিরোহণ ফরেন। ইহার অত্যাচারে নেপলঞ্্‌ রাজ্য ছারখার হইতে 
লাগিল। প্রজারা তাহার দৌরাস্ম্যে এতদূর মর্শগীড়িত হইয়াছিল, 
যে তাহাকে [586 বা ফথেচ্ছাচারী উশাঁধি প্রদান করিঘাছিল। 
সাহার পাপের ভরা যখন পূর্ণ হইবে তখন গ্যারিবল্ভীকে বিধাতা 
তথায় প্রেরণ করিবেন। 

এই সকল ভীষণ অত্যাচারের সময় ' কার্রোনারে " জন্প্রদায়ের ম্যায় 
ইতালীতে সঙ্গতি সমাজ, (0০281১৮০] ৪০০9চ৮ ) ও. ক্যাথলিক 
প্রচারক, ও রোমীয় অন্মিলন, (0%২০110, 408516119, হতে 0307782 
€008:96০) নামক গুপ্ত সমাজ গুলি প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যফিও ইতালীর 
ঘোর অত্যাচার ও ষথেচ্ছাচারের অন্ধতমসাচ্ছন্ন দিনে এই গুপ্ত 
সমাজগুধি নির্বাণোনুখ স্বদেশানুরাগকে কথক্িৎ উদ্দীপিত করিয়! 
রাখিয়াছিল, তখাপি, ইহাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণ। ও গুপ্ত কার্ধ্যাবলীর সহিত 
আধারণের সবিশেষ সহামুভূতি লা থাকায় এখুলি বিশেষ কার্য্যকর হয় 
নাই। বিশেষতঃ প্রাণদণ্ডই এইসকল সম।জের অবাধ্যতা ও মন্তপ্রকাশের 
একমাত্র দণ্ড ছিল বলিয়া অনেকেই সাহস করিয়া, এই সকল জমাঁজে 
প্রবেশ করিতে পারিত না। প্রবেশকালে যে শপথ গ্রহণ করিতে হই'ভ 
তাহাও অতিকঠোর। এই সকল কারণে এই সকল সভা ক্রমেই জাতীয় 
অন্লীবনের অযোগ্য হইয়া উঠিল। 

এই বন্বট সময়েই « নব্য ইতালী সমাজ" প্রতিষ্ঠাপিত হয়। লেখনী 
ও ছিহ্বা 'নব্য ইত্তালী' অমাজের একমাত্র অস্ত্র ছিল। তাহার 
বাহ! উচিত বিবেচনা করিতেন-_বন্তৃতী ও রচনা দ্বারা লোকের মন্দ 
তাহা অঙ্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেন। পুলিশ কর্দচারীর ও গুপ্ু 
চরের কঠোর নির্ধাতনের মধ্যেই তাহারা বৈপনবিক মত সকল 
প্রচার করিতে লাগিলেন 1 প্রীতঃম্মবমীয়-চরিত জোসেব্ ম্যাট্‌- 
সিদিই এই সমাজের প্রতিঠাতা ও নেতা । তিনি «নব্য ইতালী 


5৮ গ্যারিবন্ডীর জীবনরত | 


নামক সংবাঁদ পত্র বাহির করিয়া তাহাতে অসম-সাহসিকত! ও 
উদ্দীপনার সহিত লোকতাস্ত্রিক মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন । 
সমস্ত' ইতালীর চক্ষুর সহিত চার্লদ্‌ আল্বার্টের চক্ষু স্বাহাীর উপর 
গতিত হইল । তাহাকে আইনের করালগ্রাসে আনিবার জন্ত 
তাহার অনুসরণীর্থ গগুচর সকল নিযুক্ত কয়া হইল। তাহার বিরুদ্ধে 
অবৈধ কিছুই প্রমানীকৃত হইল নাঁ_-তধাপি তীহাকে নির্বাসনদণ্ডে 
দণ্ডিত করা! হইল। কিন্ত নির্বাসিত ম্যাট্সিনি রাজগণের সম্মুখে দ্বাদশ 
কুদ্রের মূর্তি ধারণ করিলেন। রোম্‌, নেপলস্‌, টস্কানী ১ লম্বা, 
ভিনিসিয়া, লীভ্মণ্ট, পার্ম্মা, প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য গুলিকে এক সাধারণ- 
তন্ত্রের অধীনে আনিবেন--ইখাই ম্যাটফিনির জীবনের এক মাত্র 
সাধনা হুইল। 


চতুর্থ অধ্যায় | 


ম্যাটপিমির সহিত স্বাক্ষা করেন, 'নব্যইভালী* সমাজডুক্ত হন ; সাভাঁনীয় রণ- 
ভরিতে প্রবিষ্ট হন; বৈপ্রবিকগণে'র অকৃতকার্ধাভ1অনৃসরণ ; হইতে তাহার যৃক্ধি।- 
গৃপ্ত বেশে মার্সেলিসে পলায়ন; জাহাজের মেটের পদ গ্রহণ ; টিউনিসের * বের” 
অধীনে শৌদেনাভুক্ত হন; পদ পরিত্যাগ পূর্বক মার্সেলিসে প্রভ্যাগমন। বিস্ৃচিক। 
চিকিৎসালযে অবৈতনিক ধাত্রীর কার্ধা স্বীকার; সমুদ্র-ঘানে রাইও জেনিত্বো প্রস্থান ? 

ম্যাট্সিনি নির্বাসিত হইয়া ফ্ান্সের অন্তর্গত মার্সেলিসে আসিয়া 
আশ্রম গ্রহ করিলেন। দেই আশ্রমে অসংখ্য শিষ্য আসিয়া ম্যাট্‌- 
সিনির নিকট দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ম্যাট্সিনির নাম সমস্ত 
ইত্তালীতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 

গ্যারিবস্ডীও তাহার নাম সংকীর্তনে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় আশ্রমে 
আসিয়া উপস্থিড হইলেন। ম্যাটসিনির একাগ্রতা, চিস্তাণীলতা ও 
উদ্দীপনা-বাক্যে মোহিত হইয়া গ্যারিবল্ডী তাহার মন্ত্রশিষ্য হইলেন; 
এবং গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইলেন যে ইভানীর সাধারণতন্ত্রে 


চতুর্ঘ অধ্যায়। ১১ 


অগ্য তিনি প্রাণোৎসর্গ করিবেন। পূর্ব পূর্ব অক্ৃতকাধ্যতায় দেই 
জবিচলিত জাধারণতান্ত্রিকের গুরুর অন্তর দমিত হয় নাই। তিনি 
জানিতেন যে লোকতাম্তিক দলের অস্নিস্কলিঙ্গনিচয় চতুর্দিকে শিক্ছিপ্ত 
হইয়া! রহিয়াছে, সমস্ত কুড়াইয়া একত্র করিলে আবার তাহা মহানলে 
পরিণত হইবে। গ্যারিবল্ভীকে তিনি এই গুরুতর কার্য্ের ভার 
গ্রহণ করিতে বলিলেন । সাধারণতন্ত্রের প্রতি সহান্ৃৃতি প্রকাশ করায় 
যে সকল দেশহিতৈধিগণের প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে, সেই সকল 
হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত তিনি নবাগত শিষ্যকে অনুরোধ 
করিলেন। ম্যাটসিনি তাঙ্গয়াল্লী, তোরা, মিগ্লিও, বিগ.লিয়া, গ্যাভেন্নী 
গ্রভৃতিকে মার্সেলিদ্‌ হইতে কয়েক খওড “ নব্য ইতালী” পত্রিকা প্রেরণ 
করেন। তাহার! সেই গুলি পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া চার্সস আলবার্ট 
তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারেন। ম্যাটসিনি এই জাতিহত্যাকারকের 
হু্কৃতির সমুচিত শ্রান্তি বিধান করিবার জন্ঠ গ্যারিবল্ডীকে অন্ু* 
রোধ করিলেন। গ্যারিবল্ডীও “তথাস্ত' বলিয়া গুরুর নিকট তাহাই 
স্বীকার করিলেন।: | 
বড় বড় খটনা বড় বড় লোক প্রস্তত করে। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্যয, 
খীষ্ট, মহম্মদ, লুখার, ক্রমৃওয়েল্‌, ওয়ামিংটন, নেপোলিয়ন্‌, ওয়েলিংটন 
প্রভৃতি সকলেই সময়ের ফল। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন 
তাহারা সময়োপযোগি কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার জন্ত প্রস্থত হইয়াই 
জন্মগ্রহণ করিঘ্াছেন। বস্তত তাহা নহে। সময়ই আপন প্রয়োজন মত 
তাহাদিগকে প্রত্তত করিয়া লয়। আপাতদর্শনে বোধ হুইবে যেন 
তাহার! তাহাদিগের সমকালীন ভাব ও ঘটনার শ্রোতের অঙ্টা ও 
নেতা। কিন্ত বন্তত তাহা নহে। তীহারা! কেবল সেই সর্বঅস্ট! ও সর্ব্ব- 
নিয়ন্তা ভগবানের করঘন্ত্র 'মাত্র। বিধাতা যাহা করিতে ইচ্ছা! করেন, 
তাহাদিগের ছারা তাহাই করাইয়া! লন মাত্র । তাহার সমকালীন ভাব ও 
ঘটনার আোতের মধ্যে আসিয়া এরূপ বিঘূর্ণিত হল, যে তাহাদের 
অন্তর্নিহিত শক্তি, সাহস ও প্রভাবের বীজ পরিপুষ্ট না হইয়া থাকিতে 
. গারে না। সেই মহাবীজ মহাপুরুষগণের অন্তরে নিহিত থাকে সত্য, 


হ গ্যারিবন্ডীর জীবনবৃত্ত। 


কিন্ত সেই মহাঁবীজের ক্ষোটনের অনুরূপ জল, বায়ু ও উত্তাপ না 
পাইলে তাহ! স্কুটিত হইতে পারেলা। আমরা.অসথকুল খটনাবলী 
ও চ্াব-আ্োতকেই এই ক্ফোটনোপযোনী জল, বায়ু, ও উত্তাপ 
বলিতেছি। ম্যাট্সিনি ও গ্যারিবল্ভীর অন্তরে এই মহাঁবীজ নিহিত 
ছিল সত্য, কিন্তু এরূপ ঘটনাবলী ও ভাব-শ্রোতের মধ্যে না পড়িলেঃ 
এ মহাবীজও বোধ হয় ক্ছুটিত হইত না। ম্যাট্দিনি ইতালীর বৈপ্ন- 
বিক-ভাব-ব্যগুক, গ্যারিবল্ভী ইতালীর বৈপ্লবিক-কার্ধ্-ব্যঞ্তক। একজন 
ভাবেক্রোতের নেতা, আর এক জন কাধ্য-জোতের নেতা। গুক 
ও শিল্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের পুরক। বিধাতা ইতালীর উদ্ধার 
সাধনের জন্য ছুই জনকে ছুই বৃত্বির বীজ দিয়! প্রেরণ করিয্বা- 
ছিলেন। ম্যাট্সিনি ইতালীতে মতবিপ্লব না ঘটাইলে, গ্যারিবল্ডী 
কিছুই করিতে পারিতেন না। আবার গ্যারিবল্ভী সেই সকল 
মতকে কার্যে পরিণত না করিলে, ইতালীর উদ্ধার সাধন হইত নাঁ। 
ইতালীর সঞ্জীবন-কার্ধো্য উভয়েরই জমান উপযোগিত! । উভয়েই 
আত্মোৎসর্গের সমান দৃষ্ান্তস্থল। তাই আজ ভারতয়ুবক সেই যুগল- 
মূর্তির চরণে লুঠিতশির | যে সময় গুরুশিষ্যের প্রথম মিলন হয়» 
তখন প্রিন্স আলবার্ট একবৎসর মাত্র সার্ভিনীয়৷ রাজ্যের সিংহাসনে 
অধিরঢ় হইয়াছেন! নব্য ইতালী সমাজ তাহাকে বৈগ্নবিক দলের 
নেতা হইয়া তাহার পতাকায় “একতা, হ্বাধীনত। ও স্াতস্্্” 
এই তিনটী মন্ত্রবীজ লিখিত করিষা ইতালীকে বৈদেশিকগণের উৎপীড়ন 
হইতে মুক্ত করিতে বলেন। কিন্ত ছূর্বল-হ্ৃদয় আল্বার্ট ইহাতে 
স্বীকৃত হইতে সাহস কত্রিলেন না । এরপ অনুকুল শ্ঘটনাবলীর 
সুবিধা লওয়া তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। এ শ তাহার পুত্র প্রথম 
ভিক্টর ইমাহুএলের জন্যই সঞ্চিত রহিল। 

তিনি যে বৈপ্লবিক দলের নেতা! ন! হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরপ- 
নহে, বৈপ্লবিক 'দলকে অস্কুরে বিদলিত করিবার জন্য তিনি কৃতসন্ধল্প 
হইলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শুদ্ধ"নব্য ইতালী; পত্রিকা 
'পাঠ করার অপরাধে তিনি কয় জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে গুলি করিয়া 
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মারেন। ইহা অপেশ্ষ! আরও ভয়ঙ্কর কার্ধ্য তাহ! দারা অনুষ্ঠিত 
হয়। “নব্য ইতালী” পত্রিকা শধ্যায় বা নিজের দখলে থাকার অপ- 
রাধে, তিনি অনেক ব্যক্তিকে গুলি করিরা মারিতে আদেশ দেন। 
বিচার আদালত একবারে উঠিক্বা গেল। পুলিশের এক জন নিন 
কর্মচারী বা এক জন নীচাশদ্ গুপ্ত চরের কথামাত্রের উপর নির্ভর 
করিয়া কোন প্রমাথ না লইয়াই তিনি অনেকের প্রতি প্রাণ-দণ্ড বা 
নির্বাসন-দও্ড বিহিত করিতে লাগিলেন। চ্যাত্রে, জেনোয়া ও 
আলেকজাণ্ডিয়াতে এইরূপে বিচারের নামে এত অবৈধ নরহত্যা' 
হইতে লাগিল, বে বিশ্বজনীন দ্বণা' ও ক্রোধ আলবার্টের বিরুদ্ধে 
উদ্দীপিতত হইল। 

আলবার্ট দেখিলেন ম্যাটসিনি মার্মেলিসে থাকিতে সাহার আর 
নিস্তার নাই। সুতরাং তিনি ফরাশিরাজ ফিলিপের শরণাপন্ন হই- 
লেন। ম্যাটসিনি ফরাণী গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মার্সেলিস্‌ পরিত্যাগ 
করিয়া! দেশান্তরে যাইতে আরিষ্ট হইলেন। অপত্যা তাহাকে নির্বা 
সিতের আশ্রয়স্তান হুইজর্লগ্ে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। তুইস্‌ 
রাজধানী জেনিভায় পৌছিয়াই তিনি বৈপ্লবিকগণকে লীভ্মন্ট আক্র- 
মণের উপদেশ দিলেন । 

স্থিরীকৃত হইল যে তিন দল সৈন্য তিন দিক্‌ দিয়া গিয়া যুগপৎ 
গীভ্মন্ট আক্রমণ করিবে-এক দল সেভয়ের মধ্য দিয়া যাইবে, এক 
ঘল €সণ্টজুলিয়ানের দিকে যাইবে, ও আর এক দশ্ল ভেনিভা হইতেই: 
বাহির হইবে। গ্যারিবন্ডীর সহিত স্থিরীকৃত হইল যে তিনি জার্ডি- 
নীয় নৌসেনার অন্তন্নিবিষ্ট হইয়া উক্ত সেনার মধ্যে বৈপ্লবিক বীজ 
বপন করিবেন। গ্যারিবন্ডী আত্মজীবনীতে ইহা এইরূপে বর্ণন 
করিয়াছেনঃ-- | 

“ আমি আার্ডিনীয় রণতরি “ইউরিভাইসে * প্রথম শ্রেণীর নাবিকরূপে 
প্রবিষ্ট হুইয়া, নাবিকবৃন্দের অন্তরে রাত্রি দিবা বৈপ্লবিক বীজ বপন 
করিতে লাগিলাম। আমি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্ধ্যও হইলাম । জাহাজের 
মস্ত নাবিক আমার সহিত বিপ্লবসাগরে ঝাঁপ দিতে স্বীকৃত হইল? 


২২ গ্যারিব্ডীর জীবনবৃত্ত | 


বন্দোবস্ত হইল যে স্যলে যদি বিপ্লব কৃতকার্ধ্য হয়, তাহা হইলে আমরা 
সেই রণতরি খানিকে বৈপ্লবিক দলের হস্তে সমর্পণ করিব।” 

জাহাজের নাবিকগণকে দ্বীক্ষিত করিয়া, তিনি বিপ্লবের সআাহাধ্য 
করিবার জন্ত জেনোয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্লেছ সার্জানা' 
নামক নগরের সৈন্তাবাস সকল পথিমধ্যে অবস্থিত ছিল। এরূপ 
স্থির ছিল যে তথাকা'র সৈন্যের! বারিকের উপর বৈপ্লবিক পতাকা 
উড্ড্ীন করিবে, ও তথাকার অধিবাসীত্া যুগপৎ রাজবিরদ্ধে অভ্যখিত 
হইবে। এইজন্য তিনি সেই নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্ত 
তথায় আভ্যখানের কোন লক্ষণ দেখিলেন না। বরং রাজকীয় 
সৈম্ব সকল ছলে দলে বারিকে প্রবেশ করিতে লাগিল । তখন গ্যারি 
বল্ডী বুঝিলেন বৈপ্লবিক অভ্যুরখখান অকুতকার্ধ্য হইয়াছে । গ্যারি" 
বল্ডী আসন্ন বিপদ দেখিয়া এক রমণীর ফলের দৌকানের অভ্য- 
স্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং আমুপুর্কিক অবস্থা জানাইলেন। রমনী 
হুলভ কোমল-হ্বদয়তার বশবস্তাঁ হইয়া, ফে নিজের বিপদ ত্বীকার 
করিয়াও তীহাকে অতিসংগোনে রাখিল | অবশেষে গ্যরিবঙ্গ্ডী 
রজনীতিমিরে আবুত হইয়া কৃষকবেশে রমল্ীর বিপণি হইতে বহির্গত 
হইলেন। এখন হইতে গ্যারিবল্ডীর অনিয়মিত ভ্রমণ, অনিস্বহিত 
শ্রম, ও অনিশ্চিত অশনের জীবন আরম্ভ হইল। যে প্রভৃত কষ্টে ও 
যন্ত্রণায় দীক্ষিত হওয়ায় তিনি দেশের উদ্ধার-কার্ধ্যের নেতা! হইবার 
যোগ্য হইয়াছিলেন, আজ হইতে সেই সকল কষ্ট যন্ত্রণা তাহার 
অঙ্গের আভরণ হইল। 

বিশ্বাসপাতকতার সাহায্যে গীডমন্টরাজ পূর্বেই এই সংবাদ 
পাওয়ায় ম্যাটজিনির অমস্ত প্ল্যান ব্যর্ব হইয়া গেল। যে সৈম্তদল লিয়- 
নৃদ্নগর হুইতে যাত্রা করিয়া জেনিভাহ্দ্‌ পার হইতেছিল, জেনিভীয় 
গবর্ণমেন্ট তাহার গ্রতিরোধ করিলেন। পবিভ্রসন্মিলনী প্রথম ভিক্টর 
ইমানুএল্‌কে ষে গীভ্মন্ট রাজ্যের অদীশ্বর করিয়াছেন, সেই রাজ্য 
আক্রমণ করিবার জন্য যর্দি জেনিভীয় রাজ্যে সৈম্ত সংগৃহীত হয় 
ও যদি বিনা আপন্তিতে জেনিভীয়ে গবর্ণমেন্ট নিজ রাজ্য দিয়া সেই 
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সৈষ্দলকে গীন্্মণ্ট রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য যাইতে দেল, 
তাহা হইলে ইউরোপীয় সমস্ত রাজবৃন্দ জেনিতীয় গব্ণমেন্টের বিরুদ্ধে 
'অত্যুখিত হইবেন। ঞই ভয়ে তীহারা দেই অভিযানকারিণী খনার 
গতিরোধ করিলেন। | 

যে সৈগ্দল লইয়া সেনাপতি রাঁমরিন্‌ সেন্ট জুলিম্নাদোর 
অভিমুখে বাইতে অঙ্ক্প করিয়াছিলেন, সে সৈন্ভৰলও রামরিনের 
বিশ্বাসঘাতকতায় অন্ধ বাধা পাইক্সা'ই প্রতিনিবৃত্ত হইল। এরূপ 
প্রমাধীক্কণ্ত হইয়াছে যে এই সেনাপতি শবক্রর নিকট হইতে উৎকোচ 
গ্রহণ পুর্বক আপনার অধীনস্ত ঘেনাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন। 
ম্যাটসিনি এই সৈন্যের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেনাপতির বিশ্বাম- 
ঘাতকতা বুঝিতে গারিয়া মৃতবৎ হইলেন। সে অময়ে তিনি ক্ছরে 
অজ্ঞান অটৈতন্য ছিলেন। জলন্ত স্দেশানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া 
তিলি সেই অবশ্থাতেও 'সৈন্তদলের সহিত অগ্লান ব্দনে পদপ্রজে 
যাইতে ছিলেন। সেনাপতি যেই সৈশ্যদ্দলকে প্রতিনিরত্ত হইজে 
বলিলেন, অমনিই তিনি মুক্ছিত হইরা পড়িলেন। তাহার বন্ধু বান্ধবেরা 
সেই যুচ্ছি্ত অবস্থায় তাহাকে জেনোয়ায় প্রেরণ করেন। তথায় জীবন 
নিরাপদ নয় দেখিয়া তিনি চৈতন্য লাভের পরই হুইজর্স€ও পশায়ন 
করেন। . 

যে 'সৈশ্তদল সেভয়ের মধ্য দিয়া যাইবে বলিয়া স্থির ছিল, সার্ডি- 
মীয় সেনা তাহারও গতিরোধ করিল। ঘেই সৈষ্ঠমধ্যে একশত 
জন উতসপাঁকুত-প্রাণ বৈপ্লবিক ছিলেন, সার্ভিনীয় গব্ণমেন্ট তাহা 
দিগের মধ্যে ছুই জনকে ধরিতে পারিলেন, এবং ধরিয়া! ভাহা- 
দিগকে ওলি করিধা মারিলেন আর গ্যারিবল্ভী ও ম্যাট্দিনির 
বরুদ্ধে গ্রাণ-দগাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। এইরূপে সেন্টজুলিয়ানো! 
ফ্ঞাভিয়ানের পর্যবসান হইল। 

গ্যারিবনূতী এন পলাতক অবস্থায় পর্বতমালা বাহিয়া নাইস্‌ অভি- 
মুখে ধারমান হইলেন। তিনি দিবসে লুকায়িত থাকিয়া, রজনীতে ধর 
ফ্টারার সাহায্যে উদ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন । তাহার 
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সহনশক্তি গুরুতররূপে পরীক্ষিত হইতে লাগ্সিল। সেষ্টার পিরিমালার 
হূর্ময় গুহা ও কদাগম্য পথের উপর দিয়া ক্রমাগত দশ দিন তাহাকে 
অতিকঠোর পর্যটন করিতে হইয়াছিল। দশদ্দিন পর্ম্যটনের পর তিনি 
নাইস্নগরে মাতৃঘসার বাঁটাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন । তখায় এক দিন 
গোপনে বিশ্রাম লাভ করিঝ! তিনি ছুই জন রিশ্বস্ত বন্ধু সম়ভিব্যাহারে 
মার্মেলিস্‌ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি ভারনদীর তীরে উপস্থিত 
ছইয়া দেখিলেন নদী নববর্ধাগমে বিষম ্ফীত হইক্সাছে। গ্যারিবল্ডীর 
নিভাঁক হৃদয় ও গুদুড় বাহয়ুগল কোন বাধা বিপত্তি মানিত না। সেই 
হৃদয় ও সেই বাহুযুগ্ধলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বন্ধুদ্ঘয়ের নিকট 
বিদায় লইয়! সেই ছৃত্তর নদীর খরতর তোতে ঝাপ দিয়া পড়িলেন । 
নিষেষ মধ্যে আ্রোতশ্থিনী, তাহাকে সার্ডিনীয় রাজ্যের বাহিরে লইয়! 
গেল। 

আপনাকে শত্রুর গ্রাস ছইতে মুক্ত ভাবিয়া, তিনি বহিশ্চর ফরাশি 
রাজ্যের সীমান্তরক্ষক গণের নিকট বিশ্বাস করিয়া আত্মপরিচয় দিতে 
কুষ্টিত হইলেন না। কিন্তু হারা ষে বিশ্বাস রাখিলেন না। সেই 
ছানেই ভাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দীরূপে ভ্ডাগুইগ্নানে পাঠা- 
ইয়া বিলেন। সেখানে তাহার! তাহাকে এক কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া! 
রাখিলেন। ফেই কুঠরীতে একটী জানাল ছিল, তাহা মৃত্তিকা হইতে 
৭০ হাত উচ্চ। €সই জানালার সম্মুখে একটি' উদ্যান ছিল। 
গ্যারিবল্ডী উদ্যানের শোভা দর্শনের ব্যপদেশে জানালার কাছে 
আসিয়া জুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । সকলে যেই অন্যমনস্ক 
হইল, অমনি তিনি এক লক্ষে উদ্যানে গিয়া পড়িলেন, এবং 
তখনই উঠিয়াই পর্দতমালাতিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রহরীর! তাহার 
পলায়নের সংবাদ জনিবার পূর্বেই, তিনি তাহাদিগের হস্তবহিত 
হইয়া পড়িলেন। অনুকূল তারকামালা আবার তাহার পথদর্শকের 
কার্য করিতে লাগিল। তিনি আবার মার্সেলিসাভিমুখে ধাবিত হই- 
লেন। 

গলায়নের পর দিন সন্ধ্যার সমক়্ গ্যারিবল্ডী গথ্রমে ক্লান্ত হইয়। 
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গুকটী ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হ্ইযা 
তিনি গ্রাম্য গাস্থাবাসে প্রবেশ করিলেম। পান্থাবাঁলের অধিস্বামী 
অবিলম্বে চর্ব্ধয চোষ্ট লেহ পেয় দ্বারা নবাগত অতিথির সেবা করিলেন!" 
যরলহৃদয় পলাক গ্যারিধল্ভী আবার ফরাশিজাতির সহানুভূতি 
গু বিশ্বাছ্ধের উপর নির্ভর করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া প্রবকিত হই+ 
এলেন। গ্ৃহগ্বামী নিজ ত্মভিথিকে স্পষ্টাক্ষরে ঘাঁশলেন যে এখনই, 
তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জগ্চ আদেশ করা হইবে। গ্যারিবল্ডই 
জক্ষেপও করিলেন না । তিনি নি্ভাঁকচিত্তে আহার করিতে লাগিলেন ৯ 
কেবল এই মাত্র বলিলেন থে “গ্রেপ্তারের আদেশটা হেন আহারের, 
পর দেওয়! হয়? । 

সন্ধ্যার পর প্রামের যুবকদল ষেই পাস্থনিবাসে আসিয়া--কেছ কেহ 
তামাক খাইতে জাগ্গিলেন, কেহ কেহ রাজনীতি ল্‌ইয়া তর্ক বিতর্ক: 
করিতে লাদিলেন, কেহ কেহ ভাস পাশা খেলিতে লাগিলেন, এবং! 
কেহ কেহবা একটু মদ খাইযা--পাস্থনিবাসস্বার্মীকে আশীর্বাদ করিতে 
শাগিলেন। সকলেই এত ব্যস্ত ছিলেন ষে আর গ্রেপ্তার করিবার 
আদেশ দেওয়ার হুষোশ্ব হুইয়! উঠে নাই । কিন্ত পান্থনিবাস-স্বামীর 
চন্কু নবাগত ইতালীয় হইতে এক বারও অন্তত্র নীত হয় নাই। থে 
হেতু তিথির সক্ষে বৌচ্কা বৌচ্কী না থাকায়, তাহার সন্দেহ হইয়া- 
ছিল যে পাছে তাহাকে আহারের মূল্য না দিয়া অতিথি-ধলায়ন করে। 
গ্যারিবন্ডী ইহাবুবিতে পারিয়া পকেট হইতে মুদ্রা! লইয়। ভাহাকে 
দিলেন। ইহাতে ভাহার চিত্ত আপাততঃ কিঝিৎ সুশ্ির হইল বটে, 
কিন্ত প্রেপ্তার করার অপিপ্রাঙ্ন সে একবারে পরিত্যাগ করিতে 
পারিল না। | 

কিন্ত গ্যারিবল্ভী কিছুতেই ভীত হইবার নহেন। তিনি সেই 
মুবকদলকে ন্বদেশীমুরাগের যোহ্মজ্সে ভূলাইন়া নিজ পক্ষপাতী করিতে 
কৃতসন্কল্প হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে এক জন একটী গান করিতে- 
ছিল। নেইগান সমাপ্ত হইবামাত্র গ্যারিবল্ভী উঠিয়া কঠ পরিষ্কৃত 
করিয়া! সুমধুর ছ্বরে তান-লয়-বিশুদ্ধ ্বনেশীনুরাগোদীপক একটী গান 
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'ধরিলেন। প্রকৃত ত্্ীই স্পৃষ্ট হইয়াছিল; কারণ দেই শীতের ভাবো ্ছণলে 
যুবকমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া রহছিল। সকলেরই হৃদয় সহাচুভৃতিতে গলিত 
হুইল । গ্যারিবল্ভীর উম্মাদিনী মুচ্ছনা ও ভ্রবকারিনী স্বরলহরীতে পাধাণও 
দুবীভূত হইল। গ্রোতৃমগুলী গ্যারিবল্ভীর নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত 
হইলেন। সকলেই এক তানে বলিয়া উঠিলেন, জীব ফাজ্স ! ( ফ্ 
1 ম9006 !)-জীব ইতালী 1 (৮7৪ 18 08119 1). আনন্দ-ধ্বনিতে 
গগন বিদ্বার্ণ হইতে লাগিল। এই বূপে মহোৎ্সাহে সমত্ত রজনী 
কাটিক়। গেল। গ্যারিবল্ডীকে গ্রেণ্ার রুরার কথাও আর উত্বাপিভ 
ছইল না। প্রত্যুষ্ষে সকলেই অনেক মাইল পর্যস্ত সেই স্বজাতি- 
প্রেমিকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন, এবৎ অবশেষে "ঈশ্বর পাথ 
মঙ্গল বিধান করুনূ, অন্তরের সহিত তাহাকে আনীর্বাধ করিয়া নকলে 
-প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 

জেনিভা হইতে পলায়নের বিশ দিন পরে গ্যারিবল্ড়ী নিরাপে 
মাসের্লিসে আমিয়া বন্ধ বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইলেন। গে 
স্থানে তিনি পেইন্‌ নাম ধারণ করিয়া কয়মাস কাল অতিবাহিত 
করিলেন । পরে তিনি “ইউনিয়ন” নামক জাহাজের মেইটের পদে অভি" 
বিন্ত হইয়া তিন বার ওডেসায় গমন করেন। তৃতীয় সমুদ্যাত্রার 
দর টিউনিসের 'বে' র অধীনে তিনি নৌসেলার এক জন কর্্মচারির 
পৰ্ধ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তাহার জলযুদ্ধোপযোগিনী ভুয়সী 
শিক্ষা ও বহুদর্শিতা লাভ হয্ব। 'বে' র নৌসেনার জঙ্ক মাসে শিসে এক 
ধনী উৎকৃষ্ট রণৃতরি নির্ষিত হয়। গ্যারিবলূভী ইহাতে আরোহণ 
করিরা টিউনিদ্‌ অন্ভিমুখে যাত্রী করিলেন । কিন্ত তিনি শীঘ্র 
বুঝিতে পারিলেন যে সে চাকুরী একপ্র্তার গোলামী। বুবিয়্াই তিনি 
প্বাউললেটা” বন্দরে ইহা ব্বাখিয়া একথ!নি ভুরক্ীয় জাহাছে ছড়িয়া 
খাসেলিমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

তিনি মার্সেলিসে আসিয়া দেখিলেন_-সেখানে বিহৃচিকা (হাউঠ) 
রাগের অতিশর প্রাহূর্ভাব হইপ্জাছে। কর্ম কাজ সমস্ত বন্ধ হুইয়াছে। 
নীহাদের উপায় ছিল, তাহারা-সহর ছাড়িয়া প্রহ্নীগ্রামে গিয়া সংক্া- 
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মক রোগের হস্ত হইতে প্রাণ, কাঁচাইতে লাগিলেন । চিকিৎসক, যাজক/ 
ও দয়া-ধর্শ-ভগিনীরা পরোপকার-ত্রত পালনের জন্য রাস্তায় রাস্তার 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দীন ছুঃখীর অসহায় কষ্টের অবস্থা! দেখি 
গ্যারিবন্ডীর হ্যায় গলিত হইল । তিনি বিহৃচিকা-চিকিৎশালয়ে 
অবৈতনিক ধাক্রীর কার্ধ্য স্বীকার করিলেন। তিনি কয় সপ্তাহ ধরির। 
তথার থাকিয়া! অবিরাম রোগীদিগের শুশ্রীযা! করিতে লালিগেন, এরৎ' 
আশঙ্বাস-বাক্যে তাহাদিগের যন্্ণার অনেক লাত্বক করিতে লাগিলেন। 
দয়া-ধর্ম'ডগিনীর' গরস্পর-প্রতিদ্বন্দিতায় তাঁহার সাঁগুতা, সং সাহগ 
ও উৎকৃষ্ট সহশ-ক্তর প্রশংসা! করিতে লাখিলেন। রি 

ওলাউটা থামিলে তিনি নূতন মহান্বীপে যাইতে কৃতসন্কল্প হইলেন। 
তিনি দেখিলেন দেশহিতৈষিদল ইভালীর উদ্ধীর-কার্ধ্য একবাৰে 
প্রিত্যাগ্গ করিস্মীছেন। তাহারা যে আঁপাততঃ ইহাতে হস্তাক্ষেপ করিবেন 
তাহার৪ কোন আশা নাই। তিনি হুঙ্ষাৃ্িতে দেখিলেন যে ইতালীয- 
গণ চিরকাল কখনও নিদ্রিত থাকিবে না-এক দিন উঠিবেই উঠিবে। 
সে. সময়ের জন্ত নেতৃ-যোগ্য লোকের অভাব রহিক্বীছে। গ্যারিবন্টীর 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিধাতা তাহাকেই এই নেতা করিয়া গাঠাইয়াছেন। 
মেই নেতার উপযোগী যে যে গুণের এখনও তাঁহার অভাব আছে, 
তিনি আমেরিক ক্ষেত্রে গিয়। তাহার পুরণ করিয়া! লইবেন বলিয়া 
শ্বির করিলেন । 

এই উদ্দেশে তিনি নটনিয়ার (139710019:) নামক জাহাজে 
চড়িয়া দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত রাইওজেনিরো নামক রাজ্যা- 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন ব্রাজিল সামাজ্যের 
সহিত সমীপবর্তা রাইও-গ্রাণ্ডি সাধারণ-তন্ত্রের সংগ্রাম চলিতেছে। 
অস্ত্র-বিদ্যা ও নেকৃত্বকার্যে ' সবিশেষ পারদর্শিতা লাতের বিশেষ 
মৃব্ধা উপস্থিত দেখিয়া, তিনি সেই ক্ষুদ্র সাধারণ-তন্ত্রকে ব্রাজিল. 
মাআজাজ্যের ষথেচ্ছাটার হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 
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ওকে 


রসেটার সহিত সাক্ষা : রাইওরাধিসাধারণ-তন্ত্ের পক্ষ দর্ধন ; জল ঘুদ্ধে ঘব- 
জপ ও ত্রাজিলের রণতভরি গ্রহণ; মাল্ডোনেটায় অবতরণ ; সাহাদিথকে ধরিবার 
নিশি আদেশ; তাহাদিগের পলায়ন 7 জলপথে লেট পর্বান্ত আভধান; তীরাভিমুখে 
অন্ধূত জলযাতর!) খাদা-সামত্রীর অস্ত কষ্টানায় গমন; পক্পাদ্‌ বনরাজি % রী, ককি 
খাদানামতী, প্রতি; খুদ্ধে আহভ; পরাণ! বাহিয়। উ্ছে গমন |. 


গ্যারিবন্ডী নিরাপদে রাইওজেনিরো আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় 
অনেক গুলি ইতালীয় নির্বাসিতের সহিত তাহার মৈত্রী সংশ্ষটিত 
হইল--তম্ষধ্যে রসেটী সূ্বপ্রধান | স্বদেশে বিদেশে শ্রাসতযোচন্‌- 
কার্ধে রসেটী গৃহীতব্রত ছিলেন বলিয়াই তিনি গ্যারিবন্তীর হদয়-সহচর 
হইয়া উঠিলেন। তিনি কি রণক্ষেত্রে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, গ্যারিবব্টীর 
অস্থিতীয় সহায় ছিলেন। 

এই:সময ব্রাজিল্‌ সাজাজ্যের সহিত রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণ-তস্ত্ের খোর- 
তর সংগ্রাম চলিভে ছিল। উক্ত সাধারণ-তস্ত্রের সভাপতি গঞ্জে, এবং 
তাহার অম্পাদক ব্যাশ্বেকানী সেন্টগ্রীণের ছূর্ণে কারারুদ্ধ ছিলেন 
রাইওগ্রাণ্ডি পূর্বে ব্রাজিল, সাক্সাজ্যের অন্তু ছিল। গঞ্েল্‌ মেই 
সান্তাজ্যের বিরুদ্ধে অভ্যুতিত হইলে ব্রাজিল্‌-স্সাট সেই ক্ষুদ্র সাধারণ- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিধান করেন, এবং তথায় নিষ্ঠরতার পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন-পুর্ক সভাপতি ও তদীয় সম্পাদককে বন্দী করিয়া লইয়া নিজ 
রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ব হন। তহাঁদিপের শোচনীয় কাহিনী গুনিয়। 
গ্যারিবল্ভীর হৃদয় গলিত হইল) তাঁহাদিগের অবস্থা হুতাশাময় 
জানিয়াও গারিবল্ভী তাহাদিগের উদ্ধার-সাধনে কৃতসংস্কল্প হইলেন। 
গ্যারিবল্ডী সভাপতির নিকট হইতে রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণ-তন্ত্রের নামে 
ব্রাজিল, সামাজোের বাণিজ্যের বিরদ্ধে রণখ্যাপমের, ব্রাজিলীত্ব সম্পত্তির 
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আ্বসাৎ করণের, এবৎ ব্রাজিলীয় রণতরি ও বাঁণিজ্যতরি সকলের 
ধ্বংসসাধনের অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইলেন। 

দেশহিতৈষি-দলের হস্তে পূর্বোক্ত কার্্য-সাধনোপযোগী উপকুরণ- 
সামগ্রী অধিক ছিল নাঁ। এই জন্য তাহারা প্রথমে মামান্ত আকারে 
কার্ধ্যারস্ত করিলের্ন। গ্যারিবল্ডী যোল জান মাত্র বিশ্বস্ত সহচর লইশা 
একখানি ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিলেন। তিনি গুকদেবের নামে 
তরিখানির নামকরণ করিলেন। তিনি “ ম্যাট্সিনিকে , মারিকা দ্বীপ- 
শ্রেণীর অভিমুখে চালিত করিলেন । সেই ছ্বীপশ্রেণীর বৃহত্তম দ্বীপে 
অবতরণ করিয়া! তিনি একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিলেন। তাহার 
খরদর্শন নয়নদ্বয় চতুঃসাগরের বিশাল উর্দিষাল।র উপ্র যুগপৎ পতিত 
হুইল। তাহার হুদরয়ে আশা ও-উল্লামের এরগ তরঙ্গ উপস্থিত হইল 
যেন বোধ হইল একটা প্রকাণ্ড রণতরি তাহার আদেশ প্রতীক্ষা করি- 
তেছে। তাহার সে সময্ষের হুদয়ের ভাব তিনি আপনিই এইরূপ ব্যন্ত 
করিক্াছেন--« মনের উল্লামে ও অহস্কারে আমি বাহ-সুগল প্রসারিত 
করিলাম। আমার ওষ্ঠাধর আনন্দে অন্ফুট ও অব্যক্ত শব উদ্দারণ 
করিতে লাঙ্গিল। তখন অসীম সাগর যেন আমার লায্রাজ্য বলিয়া 
প্রতীত হইতে লাগিল। আমি কঙ্গনায় সমন্ত সাগর দখল কিয় 
লইলাম »। ৃ 

ঘচির-কালমধ্ো ব্রাজিনীয় বন্দর হইতে ব্রাজিলীয়-চিহ্রধারী পতাঁক। 
উদ্ভীন করিয়। একখানি ব্রাজিলীর বাণি্ধ্য-ভরি তাহাদিগের দিকে 
আসিল। বাণিজ্যতরি সপ্দুখীন হইবামাত্র ' ম্যাট্িনিং' বেগে 
তাহার উপর গিয়া পড়িল। ুন্দর তরিখানি উৎকৃষ্ট কফিতে পরিপূর্ন 
ছিল। গ্যারিবল্ভী ব্রাজিলীয় রাজধানীর নয়ন-সমক্ষে, ব্রাজিলীয় সাগর- 
শাখার দুই তিল মাইলের" মধ্যেই, এই বহ্যূল্য শিকার পাই! গরম 
সৃষ্ট হইলেন। বাণিজ্যতরিয় নাবিকেরা ব্রাছিলীয় বন্দরের কামানের 
মুখেই অহস! এই .রণতরি দেখিয়া, এবং জান্ম-সমর্পণ করিবার, এরূপ 
অসম সাহসিক. আহ্বান ওনিয়া হতবুদ্ি হইয! রহিল। এক জন্ম 
গটুীদ বণিক্‌ তাহাদিগকে দ্য ভাবিয়া! আত্মজীবনের নি ংদরপ, 
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এক বাক্স রত্ব গ্যারিবল্ডীকে উপহার দিতে চাহিলেন। কিন্তু গ্যারি- 
বল্ভী সে রত্বের কাঙ্গাল ছিলেন না । তিনি সেই কম্পবান্‌ পর্টু'পীজকে 
আখস-বাক্যে বুঝাইলেন ষে তাহার রত্বজাত ও প্রাণের উপর তিনি 
হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

গ্যারিবল্ভী “ম্যাট্সিনি' পরিত্যাগ করিয়া সেই বৃহত্বর বাণিজ্য- 
তরিতে গিয়া উঠিলেন, এবং যুদ্ধের ও আহারের উপকরণ-সামগ্রী 
সকল তাহাতে তুলিয়া দক্ষিপাতিমূখে যাত্রা করিলেন। এই কৃতকার্ধ্যতায় 
গ্যারিবল্ভীর সঙ্গিগণের অন্তরের সাহস দ্বিগুণ বাড়িল। তাহারা প্রফুর 
মনে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন । যাইবার সময় তাহারা “ম্যাটসিনিকে' 
জলমগ্ন করিয়া গেলেন। তিনি কিছুদূর গিয়া! বাণিজ্যতরির লোকজনকে 
তাহারদিগের দ্রব্যাদি সহ এক খানি বোটে করিয়া তীরাভিমুখে পাঠা 
ইয়া দিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ব-স্বর্ূপ তাহাদিগের নিকট হইতে তিনি 
কেবল পাঁচ জন নিগ্রোদাস উপহার লইলেন। 

তাহার! ইউকুগোধ়ার অন্তর্গত মাঁল্ডোনাডো৷ বরে আসিয়। নিরা- 
পদে পৌছিলেন্ন। মন্টিভিডিও সাধারণ-তন্ত্রের লোকে তাহাদিগকে 
মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। রসেটী “কাফি” বেচিয়া টাকা করিবার 
অন্ত রাজধানী মণ্টিভিডিওতে গমন করিলেন। সভাপতি ওরাইব রসেটার 
মুখে কাফির প্রাপ্তির বিবরণ গুনিয়া গ্যারিবল্ডী ও তাহার সঙ্গিগণকে 
ধরিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু মাল্ডোনাডোর সেনাপতি গ্যারিবল্ভী 
ও তৎসহচর-বৃন্দের কার্যে সন্তষ্ট ছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে পর্ধ্বেই 
সতর্ক করিয়। দ্বেন। 

গ্যারিবল্ডী বন্দরের এক জন বধিকের নিকট “কাফি বিক্রয় করি- 
যাছিলেন । গ্যারিবল্ভীকে ধরিবার আদেশ হইয়াছে শুনিয়। 
বণিক গ্যারিবল্ডীকে ফাকি দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল । বিস্ত 
গ্যারিবন্ডী সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন ন|। তিনি রজনীযোগে গুলি- 
পূর্ণ পিস্তল হস্তে বণিকের বাটীতে গেলেন। বণিক্‌ তাহার আসন্ন 
বিপছ তাহাকে স্মরণ করাই দিয়া, তাহাকে পলায়ন করিতে বলিলেন । 
গ্যারিবল্ডী নিভাঁক চিত্তে বলিলেন থে « আগ্রে কাফির ” দাম লইব, 
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পরে খাইব ৮। এই বলিয়া তিনি বণিকে বক্ষঃশ্হলের দিকে পিগুলের 
মুখ ধরিলেন এবং শুদ্ধ এই কথা বলিলেন “আমার টাকা % 
গ্যারিবল্ভীর এই আহ্বানে ও উ্রমুর্তিতে বণিক্‌ বুঝিলেন যে টাকীটা 
দিতেই হইবে । তখন তিনি বিনা! বাক্যব্যয়ে কাফির যুল্য--দুই সহজ 
মুদ্রা-অবিলম্বে গ্যারিবল্ভীর জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। গ্যারি- 
বল্ভীও জাহাজ ছাড়িয়া! রেটীর অন্ুসন্ধানার্থ প্লাটা নদী বহিয়া উর 
দিকে চলিলেন ( পথে গ্যারিবল্ভীর জাহাজ জলমগ্ন হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। অনেক কষ্টে সে বিপদূ হইতে উদ্জার হইয়া, গ্যারিবল্ভী 
রসেটার অনুসন্ধান করিতে “জীসস্-মেরিষা” নামক স্থানে আসিফ 
জাহাজ লাগাইলেন। জাহাজের খাদ্য-সামগ্রী সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছিল। 
জাহাজের জলী-বোটও আক্রান্ত বণিকৃদিগকে লইয়া গিয়াছিল । 
সুতরাং তীরে যাইবার উপায়াস্তর না দেখিয়া, গ্যারিবল্ভী চারিটী শৃন্ত 
পিপের উপর. একটী টেবিলের চারিটী পায়! রাখিয়া, তাহার উপর 
বসিস্বা একটা মাত্র সঙ্গী লইয়া সেই তরঞ্গময় উপকূলে গমন করিলেন । 
সেই অদ্ভুত দারুময় উড়্ুপ তরজবেগে নৃত্য করিতে করিতে তীরে 
আসিয়া লাগিল। তিনি মরিস্‌ নামক সঙ্গীকে সেই ভেলা রক্ষার্থ 
নিয়োজিত করিয়া অদূরে দৃশ্যমান গৃহ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। 
সম্মুখে বিরাজিত বিশাল 'পম্পাদ্‌” নামক ক্ষুদ্র বনী, গ্যারিবল্ডীর 
মনে বিন্মক্ক ও প্রশংসার ভাব উদ্দীপিত করিল। উভয় পার্থে ও সন্মুখে 
বহ-মাইল-ব্যাপিনী ও রমলীয় তৃণ পুষ্পে পরিশোভিতা সেই ক্ষুত্্র 
বনীকে যেন প্রকৃতির ম্বহস্তরচিত রমনীঘ-ভাব-পূর্ণ গ্রশ্থাবলী বলিয় 
গ্যারিবল্ভীর মনে প্রতীতি জন্মিল। 'থার গোঁ, মহিষ, অশ্ব, ও হরিপাদি 
পণুপাল সকল মনের স্ফর্ভিতে স্বাধীনতার শাস্তিময়ী ও বিশ্রাম” 
দায়িনী ছায়ায় বিশ্তন্ধ মনে চরিতেছে-_তাহাদিগের প্রমোদ-নৃত্যের ও 
অনিষন্সিত গতির, ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে সে স্থানে কেহ নাই। : 
উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের এই অপুর্ধ শোভা! ও চিস্তাপহারিনী স্বাধীনতা 
দেখিয়া গযার্িবল্ডীর উত্তেজনাশীল রুধির তাঁহার ধমনী-মণডলে খরতর 
আোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল । ভগবন্তক্তিতে ও বিশ্ময়ে তাহার 


৩২ গ্যারিবন্ডীর জীবনবত ! 


মন অভিভূত হইল। তখন তিনি সেই ভক্তি-গদ্গদ্ ভাবে সেই 
গৃহাতি মুখে ধাবিত হইলেন । 

' গারিবল্ভী যখন সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন, গ্ৃহস্বামী তর্খন 
গৃহে উপস্থিত ছিলেন নাঁ। গ্ৃহন্দামিনী' নবাগত অতিথির ষথোচিত্ত 
সৎকার ও সম্বদ্ধনা করিলেন। গৃহ-ন্বামিনী যদিও স্পেশ-বাসিনী 
তথাপি ইতালীয় ভাষায় তি চমৎকার কথোপকথন করিতে পারিতেন । 
সাহার জয় কবিত্বপূর্ণছিল। তিনি বিবিধ কলাক সবিশেষ পারদর্শিনী 
ছিলেন। তাহারা--্প্রকৃতি, কবিত্ব ও সৌনদর্ধ্য--এই ত্রিনিধ বিষয়ের 
আলোচনার এরূপ অভিভত হই! পড়িলেন, যে কোথা দিয়া দিব! রাত্রি 
গভ হইল সে বিষয়ে তাহাদের চৈতন্য রহিল ন।। গরিব মরিসের 
কথ! গ্যারিবল্ভী একবারে তূলিফ। গেলেন। ভাবশেষে গৃহস্বামী আসি! 
উপস্থিত হইলে, গ্যারিবস্ডী বলীবর্দের বন্দোবস্ত, করিনা প্রত্যুষে 
ভাহাদিগের নিকট বিদায় হুইয়া চিস্তামগ্র সহচরের নিকট আসিরা 
উপস্থিত হইলেন । মরিল্‌ গোমাধসের আগমন-বার্তা শুনির।.ব্ল্ব- 
জনিত সমস্ত রাগ ছুঃখ ভুলিয়া গেলেন । 

গ্যারিবল্ডী আতিয়া পৌছিতে না পৌছিতেই একটী বলীবর্দ 
নদী-তীরে আনীত ও হত হইল । তাহার মংস সেই টেবিলের উপর 
উত্তোলিত হইলে, গ্যারিবপ্ড়ী সেই যানে আবার জাহাজে গুস্যাপমন 
করিতে লাগিলেন । এই জলযা। ইতিহাসে একটি অদ্ভূত ঘটনা । ইহা 
যেমম হাগ্সোদদীপক্, তেমনই বিপজ্জনক । অনেক হুণ্টার চেষ্টতেও 
টেবিল. জাহাজের সমীপবন্াঁ হুইত্তে পারিল না, তখন জাহাজ 
নঙ্গর ও গাল. তুলিয়া টেবিস-অভিমূখে ধাবিত হইয়া টেবিল্কে গিরা 
ধরিল। জাহাজের নাবিকবৃন্দ ক্ষুধায় এরূপ কাতর হুইয়াছিলেন, যে 
তাহারা টেবিল-গরিশোতী মাংস দেখিয়া সেনাপতির প্রত্যৎপন্নমতিত্বের 
ভূষ্বসী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন লা। 

জাহাজের গতি পূর্বা'মত অনিশ্চিত রহিল. । কোথায় যাইলে 
বন্ধ্বর রসেটার, দেখা পাইবেন, গ্যারিবল্ভী তাহা! ভাবিয়া স্থির 
করিতে পারিলেন না। এমন নির্দি স্থান নাই, যেখানে যাইলে তাহার 
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সহিত সাক্ষাৎ হইবে । এইরূপ অনিশ্চিত ভাবনায় আকুল হইয়। গ্যারি- 
বল্ডী ক্ষণ কাল কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া রহিলেন। কিছু কাল পরেই 
বুদ্ধি স্থির করিয়া তিনি সেনটদ্রেগরিও ছুগের দিকে জাহাজ চালাতে 
বলিলেন। সে হুর্গ ও স্থান হইতে ছয় মাইল উর্ধে। জাহাজ হূর্গের 
অদূরে আসিবামাত্র ছুর্গের দিক হইতে চুই ক্ষুদ্র জাহাজ তাহাদিগের 
দিকে আসিতে লাগিল। ইহাকে ব্রাজিলীয় রণতরি আশঙ্কা করিয়া 
গ্যারিবল্ডী পূর্বর্ব হইতেই আপনাকে ও সহচরগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত 
করিয়া রাখিয়া ছিলেন। জাহাজ সমীপবন্তা হইয়া যেমন তাহাদিগকে 
আত্মসমর্পণ করিতে বলিল, অমনি 'অন্ত্র গ্রহণ কর” 419 জন)? এই 
কথায় তিনি দেই আহ্বানের উত্তর দিলেন। গ্যারিবল্তী যেমন 
অ্র লইতে বলিলেন, সেইন্*প নিজ জাহাজের সমস্ত পাশ তুলিয়া 
দিতেও বলিলেন | জাহাজ ন্মীতবক্ষে যেন উড়িতে লাগিল 
প্শাৎ দিক হইতে শক্রগণ ভীষেণ অগ্সি বৃত্টি করিতে লাগিল। 
গ্যায়িবল্ভীর জাহাজের কর্ণধার একটা গোলার আত্বাতে সমরশায়ী 
হইলেন। পদদলিত হৃপ্তোখিত নিংহের ভ্ভায় গ্যারিবল্ভী গর্ভ! 
উঠিলেন | বিশ্বস্ত সহচরের পতনে তীহার হাদয়ে যেন “শেল 
বিচ্ছ হইল ৷ তীহার ধমনী-মণ্ডল হইতে যেন বিচ্যুত" ছুটিতে 
লাগিল। দেই বৈহ্যতিক বেগ তাহার সহচরবৃন্দেও সংক্রামিত 
হইল। এক একজন দশ দশ জনের বল ধারণ করিল । গ্যারিবল্ভীর 
কামানরাজি ভীষণ অগি উগ্দীরণ করিতে লাগিল । কর্ণমধার-অভাবে 
তাহার জাহাজ ঘুরিতে লাগল। তথাপি অগ্নিবর্ষণে ক্ষান্তি নাই। শক্ররা 
তাহাদের তিন গণ ছিল, তখাপি তাহারা গ্যারিবল্ডীর অগ্নিআবী 
জাহাজের নিকটে আফিতে অক্ষম হইল । জাহাজ ঘুরিতেছে 
দেখিয়! গ্যারিবল্ভী নিজে হাল ধরিলেন। এমন সময় একটা গোলা 
আসিয়া তীহার-শ্রীবা ও কর্ণভেদ করিয়া চলিয়া গেল। অমনি তিনি 
অজ্ঞান ছুইয়া জাহাজের ডেকে পতিত হুইলেন। 

অর্থ ঘণ্ট। কাল মাত্র এই যুদ্ধ চলিয্লাছিল। শক্ররা তিন ৭ অধিক 
ছইয়াও ইতালীয় বীরগণের তৃর্বধহ অঙ্গিত্রাবে অবসন্ন হইয়া! রগে ভক্ষ 


৬৪ গ্যারিষজ্ভীর-জীদ্ঘরন্ৃত | 


দিয়া পলায়ন করিল। তখন সেই চৈতত্ত-শৃন্য মেমাপতিকে লইয়া 
ধীরে ধীরে জাহাজ খানি নদীর উর্ধদিকে গমন করিতে লাগিল । 
' আরু €কহ সেই দেশহিতৈধিদলকে আক্রমগ করিতৈ সাহস করিল ন1। 
এ দিকে এক ঘণ্টা কাল পরে গ্যারিবল্ভীর চৈতন্ত হইল। গ্যারিবল্ডী 
চৈতন্তলাভ করিলেন বটে, কিস্তু অতিশয় কধিরত্রাবে তাহার শরীর 
অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল-্*এত দুর্বল হইয়াছিল ফে কাহার 
কথা কহিবার শক্তি ছিল ন!। তদীয় সঙ্গিগণ গ্যাঁরিবল্ডীর জীৰনের জন্য 
বিশেষ ব্যাকুল হইলেন। গর্যারিবল্ভীর জীবন মরণের সঙ্গে তাহাদিগের 
অনৃষ্ট যে অবিছিন্নভাঁবে আবদ্ধ রহিয়াছে--তাহা তীহাঁরা বুঝিতে পারি- 
লেন।: তাহারা জানিতেন ষে '্যাঁরিবল্ডীর মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে. 
নিশ্চয় শক্রহস্তে পতিত হইতে হইবে, এবং শক্ররা' নিশ্চয় তাহা” 
দিগকে দহ্যভাবে গ্রহণ করিবে। তীহারা শধ্যাশায়ী গ্যারিবল্ভীকে 
খিরিয়া তাহার আদেশ প্রতীক্ষা করিলেন। কিন্ত গ্যারিবল্ভী কথ! কহিতে 
পারিলেন না। কেবল অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা মানচিত্রে স্যান্টাফ 
(9850 76 ) নামক স্থান দেখাইয়া দিলেন। নাবিকেরাঁ সেই দিকে- 
জাহাজের গতি চালনা করিলেন । .গ্যারিবল্ভী ভাবিলেন তথায় যাইলে। 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেন । 

জাহাজের কর্ণধার ফিওরণ্টনোর মৃত দেহকে তাহারা জলধি- 
জলে সমাধিনিহিত করিতে বধ্য হইলেন । ফিওরন্টিনো সেনা 
পতির অতি প্রিয় হাদয়ের বন্ধু ছিলেন । লীবিকেরা সকলেই তীহাকে 
ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন । তাহার মৃত দেহ জলধিজলে 
মিক্ষেপ করিবার সময় গ্যারিবল্ভীর বেন বক্ষ বিদীর্ণ হইল। তাহার 
মনে হইল কোন্‌ দিন হয়ত ভাহার মৃত, দেহ এইরূপে, জলবিবক্ষে 
প্রক্গিগ্ত হইয়া কোন হিহত্র জলজন্তর আহার-সামগ্রী হইবে। আজ 
তাহার প্রাপপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমি ইতালী তাহার ক্ষীণ মানস” 
দুর্ি-পথে পতিত হইল। তাহার প্রাকৃতিক মহত্ব ও সৌনদরধ্য, তাহার 
দ্রাক্ষাচ্ছাদিত পর্বতমালা, ভাহার রমনীয় গুহানিচ্-মুগপৎ .তীহার 
চিত্তপটে পতিত হইল! ভাবিলেন আর কি তিনি, সে. জমমভূদ্টি 
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কর্থন দেখিতে পাইবেন না! এই চিন্তা অশ্রুভবে তাহার বক্ষঃগ্থল 
সাসিয়া েল। 
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গেকালেগেতে (985108হ্)লদ্দ ; পলায়নের চে; এখং বৃদ্ধ হওন ; বিবিধ বস্থগা 
প্রাপ্তি) কারাবাস; করামুক্তি; মাষ্টভিডিওতে গমন ; তখ! হইতে রাইও গ্রাঙিতে গমন; 
ভুই খানী জাহাজ নিশ্ধাণ করেন ; লেগিউন্লেম প্লেটোসের যুদ্ধ ব্যাপার ; গেহিন।নাধক 
কর্ধেল মবিঙ্গেরি সহিত ভীহণ যুদ্ধ; প্রকৃত-গ্রণয়-কাহিনী ; আরও জাহাজ নির্্যাণঃ ? 
সেন্ট ক্যাথেরাইন-ুদ্ধ-যাত্রা ; ভাহাজ তগ্ঠ। 


উনবিঘশ দিবসের জলষাত্রীর পর াহাদিগের জাহাজ, গোয়ালেগে 
(9091৪্য ) বন্দরে আসিয়ু! লাগিল! জাহীজ বন্দরে পৌছিবার 
পূর্ব্বে গ্যারিবল্ডীর বিশ্বস্ত লুইকামণিয়ার দেখিতে" পাইল অদূরে 
একখানি জাহাজ আসিতেছে । দেই জাহ!জকে সাঙ্ষেতিক চিহ্লে . 
প্সাহবান করা হইল। 

জাহাজের অধিনায়ক মেহনের € 32098) এক জন অধিবাসী । 
ভিনি'আসিয়া দেশহিতৈষিদলকে অপর্যাপ্ত আহারসামগ্বী দ্রিলেন, 
এবং তাঁহাদ্িগের আহত সেনাপতিকে যথেষ্ট সেবা গুশ্রাহা করিলেন। 
তংকালে এণ্টি, বাইয়স্‌ প্রদেশের গবর্ণর এস্টেগ্‌, গোয়ালেগেতে 
অবস্ফিতি করিতে ছিলেন । জাহাজের অধিনায়ক গ্যারিবল্ডীকে তাঁহার 
নিকট একখান পরিচগ্ষ-পত্র দিলেন । সেই পরিচয়-পত্র লইয়া! বৈপ্লবিক্- 
ঘল গবর্ণরের নিফট খমন করিলেন। গ্রবর্ণর তাহাদিগকে বিশেয় আগ্র- 
“হের সহিত গ্রহণ করিলেন । তিনি নিজের চিকিৎসকের দ্বারা গ্যারিবল্ভীর 
চিকিতসা করাইতে লাঙিগেন। গ্যারিবল্ডীর গ্রীবাভ্যত্তরে এখনও-গুলি 
সুটকা ছিল । চিকিৎসক অত্র হারা তাহা যাহির করিলেন । এ সবল 
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ছঙ্গ্ন অত্যত্বরে থে অন্তভায সি্রিত ছিল, তাহা তাহার! ক্রমে বুঝিতে 
পারিলেন। গ্যারিবল্ভডীর জাহাজ খানি কাড়িয়া লওয়া হইল। কিন্ত 
গবর্ণর গ্যারিবল্ভীর. দৈনন্দিন আহারের জন্ত এক ক্রাউন্‌ করিয়া বরাদ্দ 
করিয়া দিলেন। সমস্ত সহরের লোক গ্র্যারিবল্ভীর সবিশেষ অতিথি- 
সংকার করিতে লাগিলেন। 

ফিউএন্‌স্‌ এয়ারেস্‌ প্রদেশের ডিস্টেটর রোজাসের আদেশ প্রতী- 
ক্ষায় তিনি ছয় মাস কাল সেইঃবন্দরে গবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত তখা হইতে কোন সংবাদই আসিল না! গ্যারিবল্ভীর এ সুখের 
পিঞ্ধরবাস আর সহ হইল না। তিনি এই কারাবাস পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিতে কৃত-সন্ধক্প হইলেন। এই সঙ্কপ্প কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর 
নিকট জানাইলে, তিনি ভীহাকে কয়েকটী ক্ষিপ্রগামী অশ্ব ও এক জন 
বিশ্বস্ত পখদর্শক দিলেন তিনি রজনী-যোগে অস্বপৃষ্ঠে পাঁরাণা-অভি- 
মুখে এক নিশাসে পাশ মাইল গমন করিলেন । তিনি ইবীক্ষ পৌছিয্লাই 
পথদর্শককে কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। তাহার 
অনুপস্থিতির সমগ্স গ্যারিবল্ডীর অনুসরণ করিতে করিতে এক দল 
অশ্বারোহী সৈম্ত নিক্ষোশিত তরবারি হস্তে তাহার উপর আসিয়! 
পড়িল। তাহার! তাহাকে বাধিক্বা এক বেগগ্রামী অঙ্বের উপর চড়াইল, 
এব অস্থপৃষ্ঠে কশীদ্বাত করিতে করিতে তীষণ বেগে তাহাকে গৌয়ালে, 
গেতে ফিরাইয়া আনিল । সেই বন্ধন-অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে আসিতে 
তার শরীর ক্ষত বিক্ষত ও অস্থি সকল চূর্ণ বিচুর্ণ হুইয়! গিয়'ছিল। 
পিপাসায় তাহার ক শুদ্ধ ও ক্ষুধার জঠরানল দগ্ধ হইতে ছিলস। 
তাহার এই ছুরবস্থা দেখিয়াও সেনাপতি মিলাউর (1411185 ) হৃদয় 
'অন্ুকম্পাম্পৃষ্ট হইল মা। গবর্ণর না আসিতেই সে প্রচণ্ড কশাঘাতে 
ধর্যারিবল্ভীর ক্ষত দেহ অধিকতর ক্ষত করিয়া ফেলিল। যেবন্ধু 
তাঁহাকে গলারমের জন্য অশ্ব ও সঙ্গী দিয়া সাহাব্য করিয়াছিল, তীহার, 
মুখ হইতে তাহার নাষ বাহির করিয়া লইবান্ধ জন্ত দেই মৃশংস সেনা" 
গতি তাহার হস্বছয় বাঁধিষ্বা তাহাকে বুলাইন্সা রাখিল। এই নৃশংস 
রাক্ষ্ের প্রতি গ্র্যাক্ষিবল্ডীর জ্দয়ে অবিশিশ্রিত শ্বগার ভাব উদ্দীপিত 
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হই 1 তাহার অন্তরের ঘৃণা দেখাইবার উন্ভ তিনি ষন্তরণাদাতার মুগ্ে 
দ্গিহ্বীবন প্রক্মেপ করিলেন। তাহার বন্তরণায় রক্ষকগণের মনেও দয়ার 
উদ্জেক হইল। নরাধম ছুই খণ্টা পরে তাহার বন্ধন কাটিয়া তাকে 
নামাইল। সাহার ম্বাতন৷ এত অধিক হইয়াছিল যে, যখন তাহাকে 
€মজের উপর নামাইল তখন তাঁহার চৈতন্য ছিল না।. সেই অবস্থায় 
তাঁহার হস্ত পদ শৃঙ্ঘলিত করিয়া তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল ॥ 
এক জন ঘাতকের হন্তে তাহার রক্ষার ভার দেওয়া হইল। ষগি, 
মিলোরা-আলিমান্-নায়ী দেবী-প্রকৃতি একটা স্ত্রীলোক তাহাকে রক্ষা 
না করিতেন, তাহা হইলে সেই ঘাতকের নৃশংস ব্যবহারে সেই কারা 
গারেই গ্যাররিবল্ভী অমাধিনিহিত হইতেন। রাক্ষস-প্র্কতি মিলাউর]) 
প্রতিহিংসায় উপেক্ষা করিয়া দেই বীরা রমনী প্রতিদিন সেই কারাগারে! 
আসিয়া গ্যারিবল্ভীর গুতা করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিক্বা 
ছিলেন যেয়দি মিলাউ তীহার কারাগার গমন রোধ করেন, তাহ 
হইলে তিনি. তথাকার অধিবাসিবৃন্দকে তাহার বিরুদ্ধে অছ্যুখিজ 
করিবেন । 

যে গ্যারিবল্ভীর গুণে তথাকার সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া ছিলেন 
সেই গ্যারিবল্ভীর প্রতি এই রাক্ষসোচিত ব্যবহার হইতেছে দেখিয় 
নগরের অধিবাসিব্ন্দ সেনাপতির উপর বিষম চটিক়! উঠিল । সেলাপভি' 
তাহাদিগের ভাব ভঙ্গি বুখিতে পারিয়া গ্যারিবল্ভীকে বিউএনস্‌ আয়রেদ্‌শ! 
রাজ্যেস রাজধানী বাজাড্ডা নগরে শ্রেরণ করিলেদ। ভতি যন্ত্রণায় 
কারাগারে ছুই মাস অতীক হইল-_তথাপি গ্যার্িবলৃভীর মুখ হইতে 
তাহার উদ্ধার-সহায্বের নাম বাঁছির হইল না। বিউএমস্‌ আয়রেস্‌- 
বাজ রোজাস্‌ :দেখিলেন পিঞ্জরবদ্ধ দিংহের স্কায় গ্ারিবল্‌্ডী দমিত 
হইবার নছছেন। তখল তীহাকে আর কারাবন্ধ করিয়া রাখা বৃখ। 
মনে করিলেন। এ দিকে দয়াদ্র্হুদয় গবর্ণর ইবেন্ও তাহার মুক্ধির 
জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন।- অবশেষে গ্যারিবল্ভীকে কারামুক্ত 
করিয়া ভাদেশ কর! হইল থে তিনি অআবিলম্ে সেই রাজ্য ত্যাঞ্ 
করিস্ক। কবর গমন, করেন । গ্যারিবল্ডীও- সে রাক্ষস-রাজ্য পরিকটাগ 
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করিতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করিলেন না। কতকগুলি সমর্পিতপ্রাণ 
বন্থুর সাহায্যে গ্যারিবলডী নদী বাহিয়া৷ নিরাপদে মন্টিভিডিওতে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি দেশহিতৈবি-দলের মধ্যে 
আসিয়া পড়িলেন । তীয় প্রিয় বন্ধু রসেটাও রাইওযগ্রাপ্ডি হইতে 
'আসিনা দীর্ঘ-কাল-নিরুদ্দেশ ঘন্ধুর সহিত মিলিত হইলেন। মন্টিভিড়িও 
গবর্ণমেন্ট, গ্যারিবল্ভী করুক তাহাদিগের রণতরির পরাজয় আজও 
ভুলিতে পারেন নাই। এই জন্য গ্যারিবল্ডীকে এক জাস লুক্কায়িত 
থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি রসেটা-সমভিব্যাহারে রাঈওগ্রাণ্ডি 
সাঁধারপৃততন্ত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন | সভাপতি গন্জেলদ্‌ তখন 
ঝ্রাজিল্‌ সেনার সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন । তাহার প্রতিনিধিস্ 
শ্যারিষল্ডীকে মহাঁসমাদরে গ্রহণ করিলেন । 

গ্যারিবল্ডী অবিলম্বে বুদ্ধক্ষেত্রে সভাপতির নিকট গমন করিলেন। 
সন্ভাঁপতি তাঁহাকে আাধারণতস্ত্রের রণতরির অধিনায়কত্ব-পদে নিযুক্ত 
করিলেন। সত্বরেই তাহার জন্ত ছুই খানি উৎকৃষ্ট রণতরি নির্মিত হইল। 
'ষে খানির নান রাইও পার্ডো হইল, সে খানিতে গ্যারিবল্ডী স্বযুৎ আরো- 
হণ করিলেন; আর যে খানির নাম রেপব্লিকান্‌ (সাধারপতাঙ্জিক ) 
হুইল, তাহাতে গ্নেনাগতি গ্রিগ্স্‌ (95585) আরোহণ করিলেন । 

ছুইটামাত্র কামান, কয়েকটা মাত্র বন্দুক ও কয়েক খানি মাত্র তর- 
বারি--ভাহাদিগের যুদ্ধের উপকরণ-দামগ্ী হইল। এই ছুই খানি ক্ষুদ্র 
বণতরি ও সামান্ত উপকরণ-সামগ্রী লইয়! তাহারা ব্রাজিলের ত্রিশ খানি 
সুসজ্জিত জাহাজ ও এক খানি হ্রীমারের সম্মুখীন হইলেন । লেগুইন্‌ 
লস্‌ পেটন্‌ উপকূলে উভয় পক্ষের প্বোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। 
'এই ঘুন্ধে গ্যারিবগ্ডী ও তাহার সহডরগণ অসাধারণ রগ-নৈপৃপ্য প্রকাশ 
ক্ষরিল্েন। কখন তহারা ভীষণ সন্দুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইন্ে লাগিলেন, 
কখন বা অগ্নিআ্রাবী কামাতনর সুখ. হইতে পলাইয়া তীরস্থ বনে লুক্াযরিভ 
থাকিয়া অব্যর্থ-সন্ধান গুলির আবাতে শক্রগণকে ধরাভলশায়ী করিতে 
শ্াণিলেন। তাঁহার অনির্ধ্বাপ্য উদ্দীপনায় সৎসহচরবৃদ্দ, নিরত্তর 
উদ্দীপিত হইতে লাগিলেন। তাহারা বলঢারী অর ধরিয়া তাহার 
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পৃ আরোহণ-পুর্বক অতি তীব্র বেগে শক্র-শিবিরের উপর পড়িয়া! 
লুটপাট করিজ্। শক্রগণের দৃপ্ত ও অগম্য অরগ্যের মধ্যে প্রবেশ 
করিতেন। 

স্বাধীনতা-প্রিযতা ও লা প্রবল বৃত্তি 
ছিল। শ্বাধীনতাপ্রিত্বতার স্তাক়্ প্রেম্ড যে তাহাকে অতিমানুষ কাধ্যে 
প্রবৃত্ত করিত, তাহার একটা দৃষ্টান্ত জামরা এখানে প্রদীন করিব। 
্রার্জিল্‌ সাভ্াজ্যের বথেচ্ছাচারে উৎ্পীড়িত হইয়া কয়েকটা পরিবার 
কাম্মোকিউয়া-নীমক একটী নদীর তীরে আসিয়া বসতি করে। উক্ত নদী 
লেগউন্‌ লম্‌ পেটস্‌ উপকূল বহিয়া সাঁগরে আসিয়া পড়িয়াছে।' 
€সখানে ভাঁক্তার ফেরারার কন্তা ডেনাএনের গৃহে ম্যানুএলা-নামী 
(85855 ) একটা পরম হুন্দরী যুবতী বাস করিতেন । ডোনাএলেন 
গে আতিথ্য-গ্রহ্ণকালে এই. যুবতীর মুর্তি গ্যারিবল্ভীর হৃুদয়- 
পণ ও গ্যারিবল্ডীর মূর্তি যুবতীর হুদয়দর্পণে প্রতিবিস্বিত হইল। 
উভয়েই উভয়ের রূপগুণে মুগ্ধ ছইলেন। অতঃপর গ্যারিবল্ড়ী খুদ্ধের 
সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। সেই মুকতীর প্রেমময়ী মূর্তি 
এখন হইতে নাধিকবরের নিকট গ্রবভারার স্বরূপ হইন্লা) গ্যারিবল্ভী 
সষয় পাইলেই সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি 
আশ্রম বাঁসিমাত্রেরই--বিশেষতঃ--সেই রমণীর অতি আদরের অতিথি 
হইয়াছিলেন। . 

এক সময় ভীহারা অবিরাম গোলাধাতে জীর্ণ ক্ষুত্র রণতরি ছুই- 
খামিকে তীরে তুলিয়! ছিলেন, এমন সময় দংবাঁদ আসিল যে বিখ্যাত 
গেকিল! সেনানায়ক কর্ণেল মরিঙ্জো! সার্ঘশত অশ্ব ও পদাতিক সৈল্ত 
লইয়৷ গ্যারিবল্ভীর অনুসরণে আসিতেছেন। তিনি ফে গ্যারিবল্ডীকে 
তাহার প্রতিতন্দীর অধিক. মনে করিয়া তীহার ও তসহচরের ধ্বংসে 
কৃতসন্ধকস হইয়া আঁসিতেছিলেন, গ্যারিবল্তী ভাহা। জানিতেন। এইজন্য 
তিমি হঠ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সবিশেষ সাবধান হইয়াছিলেন। মরিজোর 
আগমন্বার্তা শুনিক্ক। তিনি-চতুর্দিকে অনুসন্ধানকারী অশ্বারোহী, সৈন্ত 
€প্ররণ করিলেন। তাহারা শক্রর আগমনের কোন চিত্ত না দেখিয়া 
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ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি গো অঙ্খের পাল চতুর্দিকে ছাড়িয়া 
দিলেন। তিনি জানিতেন বদি পক্ররা বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহা 
হইলে পশুদিগের সুতীক্ষ দৃরি ও ভ্রাণশক্তি তাহা বুঝিতে পায়্িবে, ও 
ভাহারা ভয়ে পলাইয়া আদিবে । কিন্ত তাহারাও কিছু আশঙ্কার ভাব 
দেখাইল না। তখন গ্যারিবল্ভী নিরাশঙ্ক হইয়া লোক জনকে আপন 
আপন নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নিজে পাচক-মাত্র সহ্র 
লইয়া দাকনির্দিত হূর্গের অভ্যন্তরে রহিলেন। এমন সময় গেরিলারা 
অতর্কিত তাবে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সেই দাক-ছুর্গের 
অদূরে একটা হুঘন়্ অট্টালিকা ছিল। তথায় এক শত বলুক গলিতরা 
ছিল। গ্যারিবল্ডী ও তৎ্সহচর এক লক্ষে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 
গুলিভরাবনৃকরাজিতে হাত দিলেন। দরজার তিতর প্রবেশ করিবার 
অমন্ন এক বর্ধার আঁঘাত--গ্যারিবল্ভীর বন্ত্রভেদ করিষাছিল মাত্র-্” 
স্তাহার গাত্রম্পর্শ ঝরিতে পারে নাই। তীহার আসিচ্যে আর এক 
মিনিট বিলম্ব হইলে বর্ধাফলক তাঁহাকে মৃত্তিকাবিদ্ধ করিত । তিনি এক 
এক বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন, আর তাহার অব্যর্থ সন্ধানে এক একটী 
শত্রু ভূপতিত হইতে লাগিল। বন্দুকের শব্দে আসন্ন বিপৎ জানিয়া 
গ্যারিবল্ভীর অনুষাত্রিকগণ সবেগে আসিয়া মিলিত হইতে চেষ্টা করিল, 
কিন্ত অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া দাকুছুর্গের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল । তাহার ভিতর কয় খানি খড়ের খবর 
ছিল। শক্ররা তাহাতে অগ্পি প্রদান করিল, এবং কাষ্ট-গ্রাচীরে; উপর 
উঠিয়া! তাহাধিগের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল।. দেশহিতৈধিদল 
বার বার সেই আগুন নিভাইতে ও বার বার শক্রপ্দিগকে তাড়াইয়া 
দিতে লাগিলেন। কিন্তু শক্রেরা আবার আগুন লাগাইতে লাগিল, ও 
আবার সেই কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীরে উঠিতে লাগিল। বীরপ্রকৃতি লুই 
কার্ণিগ্‌ লীয়। নক্ষত্র বেগে ছুটিয়! ত্রমাগত আগুন নিচ্চাইয়! সঙ্গিগণকে 
অশিদপ্ধ হওয়া হইতে রক্ষা করিলেন। 

এইরূপ ভ্রেমাগত তিন ঘণ্টা কাল উভর পক্ষ পরস্পরের ধসের 
চেষ্টায় নিরত আছেন, এমন সময় গ্যারিষল্ভীর পাঁচকের হাত হইতে 
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একী নির্ক্ষ্য গুলি আসিরা গেরিলা-নায়ক কর্ণেল মরিঙ্গোর.€ 0০1. 
2055059) হাতে পড়িয়া! হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া দিল । তখন তিনি 
সেই রধির-কর্দমিত সমরক্ষেত্রে গঞ্চাদর্শ জনকে হত রাখিয়া অসংখ্য 
আহত ব্যক্তিকে বহন করিষা লইয়! রণক্ষেত্র হুইভে পলারন করিলেন। 
দেশহিতৈধিদল রণন্ধেত্রে গাঁচ জন মাত্র হারাইলেন, ও আর তিন জন 
আহত ব্যক্তি আর মারিয়া উঠিতে পারিল ম। 

এই বিজরে ডোনা এনের আননের আর সীমা রহিল না। তি 
এই বিজয়ের সম্মানার্থ একটী মহোৎসব দিলেন! দেই মহোতনধের 
দিন গ্যারিবল্ভী জানিতে পাৰিলেন, তীহাঁর হৃদর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! 
গুদ্ধের সমস্ত সময় উহার জন্ত কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন। 'গ্যারিবলজী 
ইহা-জানিতে পারিষাঁ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়! উঠিলেন "আজ রনে 
জন্ম অপেক্ষা এই বিজয়োথসবে আমার অধিকতর 'আলনদ হইয়া্ছে। 
অযবি নবপৃথিবী-ললামতৃতে | আমি সতত তোমারই হইয়া ছিলাম, এবং" 
তাহাতে আমাকেই গৌরবাহ্বিত বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু বিধাতা 
আমার সে হুখের অধিকারী করেন নাই, কারণ তুমি আর এক জনের 
হইবে” । এই বলিয়া গ্যারিবল্ডী নীরব হইলেন। এই রমণী সভাপতি 
গঞ্জেল্সের এক পুত্রকে বিবাহ করিতে পূর্ন হ্বীকৃত ছইয়া ছিলেন । 
এই জন্ত তিনি গ্যারিবল্ভীর গুণে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়াও পূর্বপ্রতিব্রা 
তঙগ করিতে পারিলেন না। রমণীর কর্তব্যজ্ঞান প্রেমের উপর আধিপতা 
বিস্তার করিল। নুতরাং ছুই জনে ভগ্রহৃদয়ে পরস্পরের নিকট জন্মের 
মত বিদায় লইলেন। এই হতাঁশ প্রেমে গ্যাবিবল্ভীর জয় ভ্রীজাির 
প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইল। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করা এখন 
হইতে ভাহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত হইয়া উঠিল । স্বদেশের 
উদ্ধার-সাধন ও স্ত্রীজাতির উদ্নতিমাধন তাহার হ্দয়ের ছুইটী সমবল 
ব্গেছিল। 

শত্রুরা তাহাদিগকে আর আত্রমণ কনদিল না। এই বিজয়ে উং- 
সাহিত হইয়া গ্যারিবল্ভী আর হই খানি জাহাজ নির্বাণ, করাইলেন। 
শক্ররা বণতরি নদীমুখে রক্ষা করিতেছিল বলিয়া, তিনি জাহাজ গলি 


৪২ গ্যারিব্ভীক্ল জীবনবৃতত। 


স্থল-পধ পিয়া বহিয়্া লই যাবার জন্ত কয়েক খানি প্রকাণ্ড শক 
নির্াপ ক্ষরাইলেন । শকট নির্টিত হইলে জাহাজ-গুলি তাহার 
উপর চড়াইয়া বছ-সংখ/ক বলদ ছারা ৫৪ মাইল টানিক্বা লইয়া গিয়া 
টামাগাই হুদে ফেলিলেন। সেই হুদের সহিত আটলান্টিক মহাসাগ- 
'রের যোগ ছিল। হুৃতরাং জাহাজ-গুলি হুদ দিয়া! মহাসাগরে আসিয়া 
পড়িল | গ্যারিবল্ডী রাইওপার্ডো-নামক জাহাজে ও সেনাপতি জন্‌ 
স্রিগস্‌ বীভাল-নামক জাহাজে খাত্রা করিলেন, এবং আর ছুই খানি 
জাহাজ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাল তুলিয়া উপকূলের নিকট দিয়া 
সাইতে লাগিল। এমন সময় দক্ষিণ দিক্‌ হইতে একটী প্রবল ঝটিকা 
আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহাজ মিশ্চয় জলমগ হইবে ভাবিয়া গ্যারি- 
বল্ভী ইহাকে চড়ার উপর তুলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহাই সর্ব 
; নাশের মূল হইল। চড়াভিমুখে জাহাজ যেমন চালিত হইল, অমনই 

একটী প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিম্! গ্যারিবল্ভীর জাহাজ খ'নিকে উল্টাইয়া 
দিল। গ্যারিবল্ভী তখন বড় মাতালের উপর উঠিয়। জাহাজের গতি 
নির্দেশ করিতে ছিলেন। তিনি বেগে দূরে প্রক্িগ্ত হইলেন। কিন্ত 
জাহাজের নাবিকগণকে যদি বীচাইতে পারেন--এই আশায় তিনি 
সাতার দিয়া জলমগ্র জাহাজের নিকট আসিলেন, ঘদিও কিছুই করিতে 
পারিলেন না। এই শোচনীয় হূর্ঘটনায় তাহার ছয় জন সঙ্গী জলমপ্র 
হইলেন। ইহার! অশন্ত্র সদ তাহার অন্ুবর্তন করিতেন ও জন্মভূমির 
ঈরণে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন । ইহ্াদিগের মধ্যে তগগতপ্রাণ বীরবর 
দুই কার্ণিগ্লিয়া সর্কপ্রধান। এই বীরদলের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে 
গ্যারিবল্ভী সাতিশয় কাতর হইলেন। 

মেনাগতি গ্রিগ্স তি হুদক্ষ নাবিক ছিলেন, এবং তাহার জাহাজ 
জীভাল্‌ও রাইওপার্ভো অপেক্ষ! .লঘুতর ছিল। এই জন্ত তিনি তরঙ্গের 
অনুকূলদিকে চাঁলাইয়া ইহাকে অতি কষ্টে রক্ষা করিলেন, এবং নিরা- 
পদে সে্টক্যাথেরাইনে * উপস্থিত হইলেন। 

* ঝাজিল-সমাট, তিনীয় বিবাহের সময এই প্রদেপটা তাহাকে খোঁতুব-হত্রপ 
দিঘাছিশলেন। 


সপ্তম অধ্যাঁয়। ৪৩ 


ঘে উপকূলের নিয়ে গ্যারিবল্ডীর জাহাজ জলমগ্স হয়, সেখান- 
কার লোক বিদ্রোহী হইয়াছিল বলিয়া তাহারা গ্যারিবল্ভী ও তাহার 
অবশিষ্ট সঙ্গিগণকে সমাদরে গ্রহণ করিল। বৈপ্লবিক সেনাপতি 
জেনারল্‌ ক্যানাবারো (062. 080920) স্থল-সৈচ্য লইয়া জল- 
সৈস্তের সঙ্গে মিলিত হইতে আদিতেছিলেন। গ্যারিবল্ডী অবশিষ্ট 
সঙ্গিগণকে লইয়া তদন্ুসরণে ধাবিত হইলেন । ভাহাদের গমন বিজখ্নিনী 
দেনার অভিষানের ন্যায় হইয়া ছিল । কারণ সাম্রাজ্যতান্ত্রিকগণ 
তাহাদিগের প্রতিগ্রহণে সম্পূর্ণ অপ্রস্তত ছিল। ম্বতরাৎ কেহই 
তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। সেপ্টক্যাথারাইন্‌ প্রদে- 
খের গুইলিত্বানা নগরের বারিকে তাহারা অবাধে প্রবেশ করিয়। 
আপর্ধ্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বাঁকুদাদি যুক্ধোপকরণসামগ্রী দখল করিয়া! লই- 
লেন, ও তথাকার বন্দরে ষে তিন খাঁনি জাহাজ ছিল তাহাও দখল 
করিলেন। গ্যার্িবন্ডী অপ্তকামান-রক্ষিত গোএলেটী ইটা পেসিকা 
(0০০19৮9 চ&& 28915 ) নামক জাহাজে উঠিয়া! আবার বৈপ্লবিক 
নৌষেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। 


সপ্তম অধ্যায়। 
৪৩000-৩-্থ 


জলমগ্ন সঙ্গিগণের অন্ত শোক ? তদীয় প্রণক্স ও পরিণন্ন ? পড়ীর ছরিপ্র ? গৃপ্ত অর্ি- 
ধান? প্রথমে কৃতকার্ধ্যভ। ও পরে বিপছ্‌; ইন্সিটিউবাপ রুধির।ক্ত সংগ্রাম; তাহার 
গড়ীর বীরত্ব ও সাহসিকতা) লেগিউনে ভীঘণ সংঘর্ষ; ডাহা স্ত্রীর রণনৈপুণ্য ও 
অসাধারণ কার্যা-পরস্পরা ; জাহাজে ভযানক হত্যাকা; জাহাজ দগ্ধ করিকা 
পশ্চাৎপাদ হও ; গ্যারিবল্ডীর দেরিল। সেনানায়কের জীবন ॥ তাহার পত্বীর জীবনের 
কতিগয় ঘটনা 


গ্যারিবল্ভীর রণ-বিষস্িণী গ্রতিভা আবার আধারণতন্ত্রের প্রভাৰ 
প্রতিষ্ঠাপিত করিল। সমস্ত সেন্ট, ক্যাখেরাইন্‌ প্রদেশে এক্ষণে সাধা- 
রপ-তান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট' প্রতিষ্ঠাপিত হইল। তাহার প্রিষ্ব বন্ধু রমেটী 


৪ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত | 


ইহার অম্পাদকের পদে শিযুক্ত হইয়া ইহার আত্যস্তরীণ শৃঙ্খল” 
স্থাপনে নিরস্তর রত রহিলেন। গ্যারিবল্ভী-_তদগতপ্রাণ প্রিপ্ন সহ- 
চন্বৃন্দের জলমগ্ন হওয়ার পর হইতে বিষাঁদমাশরে নিমগ্গ হইলেন । 
তাহার হুদয় মরুভূমি-তুল্য হুইয়া' পড়িল। বিশেষতঃ রসেটার সহিন্ত 
ভাছার বিশ্রামালাপ হওয়ার তত দূর সম্ভাবনা না থাকায়, তি'ন 
অধিকতর হতাশ হইলেন । তাহার হুদয়-সিংহাসন শুন্য দেখিয়া 
তদীয় প্রণয়ের অধিষ্টাত্রী দেবতা! তাহ! অধিকার করিয়া বসিলেন। তিনি 
দেধিলেন মনোমত সহধর্থিণী ব্যতীত তিনি এই গ্রাসোম্ম,খিনী 
হতাশতা-রাক্ষপীর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না । ' তিনি 
বলিয়াছিলেন ষে তীহার জীবনের এই অংশটুকু ভীষণ তরজময়। 
কিছু দিন তর্দীয় হুদয়ে শোক ও প্রেম আধিপত্য লাভের জন্য পরম্পর- 
সংঘর্ষে অবতীর্ণ হুয়। যত দিন প্রেম আধার না পাইয়াছিল, তত 
দিন শোক আধিপত্য করিয়াছিল । কিন্তু গ্যারিবল্ডী শোকের 
হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত প্রেমের আধার খুঁজিতে 
লাগিলেন। দেই জন্ত তিনি স্্রীজাতির সঙ্গে পুর্ববাপেক্ষা অধিকতর 
মিশিতে লাগিলেন। অবশেষে বিধাতা 'অভাবনীয়রূপে তাহার মনোরথ 
পূর্ণ করিলেন। . 

যখন ব্রাজিলীয় সেনাপতি ব্রাজিল্‌ সাআজ্যের আধিপত্য স্থাপন 
করিবার জন্য শেষ চেষ্ট। করিতে ছিলেন, যখন তিনি রাইওর বৈপ্ন- 
বিক অধিবাসিরুন্দকে ধুলিসাৎ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ব করিতে- 
ছিলেন, যখন রাইওনগরী শক্রসৈম্তপরিবেষ্টিত রহিয়াছিল, এবং গ্যারি- 
বল্ডী আনিটা নদীতে শক্ররর গতিরোধ করিবার জন্য নিজের রণতরি 
সকলের পরিচালন করিতেছিলেন, সেই উত্তেজনা-পূর্ণ সময় তাহার 
সমর-সঙ্গিনী লক্ষমীরূপিনী সর্বা্ীন-সৌষ্টধ-শালিনী বশস্ষিনী আনিটা 
(418) নদীর তীরে তাহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তদীয় 
চিত্তফপলকে সেই মোহকরী প্রতিসূর্তি পতন-মাত্র চির-অস্িত হইল। 
চারি চগ্ষু ঘেই একত্রিত হইল, অমনি পরম্পর পরম্পরকে চকষুন্ত্র সহ- 
ধোগে আলিঙ্গন করিলেন। তখনই তাহারা বুঝিলেন যে সাহারা 


লণডম অধ্যায় | . এ 
পরস্পর পরম্পরের জন্ কষ্ট হইয়াছেন। কেহ কাহীযশ পরিচয় 
লইলেন না-অথচ পরস্পর পরম্পরকে পতি-পত্থীক ভাবে বরণ করিয়। 
লইলেন। তধভূতি থে £ তারামৈত্রক চক্ুরাঙ্গের ; উন্লেখ করিয়াছেন 
তাহার ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টাভ আর দেখা যায় না। 

আনিটা তখন নদীজলে গ্গান করিয়া কাপড় কাচিতেছিঙ্সেন। 
গ্যারিবল্ভী সমীপবন্ভা হইয়া আত্মপরিচয় দিয়। মনোগত ভাব ব্যক্ত 
করিবামাত্র, আনিটা তাঁহার জাহাজে উদ্নিয়া তাহার সহিত চলিয়া 
গেলেন। সেই দিন হইতে মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যাত্ত আনিটা কি গৃহপ্রাঙ্গনে 
»-কি পলাপ্বনপথে--কি পয়োধিজলে--কি রুধির-কর্দমিত সমরক্ষেত্রে-- 
ছায়ার স্তার স্বামীর অনুবর্তন করিতেন । নির্ভীকতা, অসমসাহসিকতা 
ও সমরশ্রিয়তাক় তিনি স্বামী অপেক্গ! কিছুতেই ন্যুন ছিলেন না। 
ুন্ধ-ক্ষেত্র তাহার নিকট ক্রীড়াপ্রাঙ্গন বিয়া প্রতীভ হইত। কোন 
“বিপদের দৃষ্ঠ তীহার অস্তরে আনদের ভাব উত্তেজিত করিয়া পি । 
উীহরি শারীরিক শক্তিও তাহার এই বীরোচিত মানসিক বৃদ্তিনিচয়ের 
সম্পূর্ণ উপধোঁগিনী ছিল। তাহার অহাশত্তি, ও সাহস, তাহার গতি- 
ভক্তি ও সতীত্ব, তাহার অমায়্িকতা ও সৌনরধ্য--ভীহাকে রমঈ-কুলের 
আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিল। বিধাত| যেন তীহাকে 'ইতালীর ভাবী 
উদ্ধার-কর্তীর সম্পূর্ণ উপযোগিনী করিয়া! পাঠাইয়াছিলেন। 

তিনি ব্রাজিলের অন্তর্গত সেপ্ট ক্যাখেরাইন্‌ প্রদেশের ল্যা্ণা 
জেশার কোন সন্তান্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা বংশগৌরবে 
অব হইয়া থে পাত্রের সহিত তীহার বিবাহ নিয্লাছিলেন, ব্সানিটার 
সহিত তাহীর বিশু মাত্রও মনের মিল হয় নাই। এই জন্ আনিটা 
সতত বিষ্যদদিনী -থাঁকিতেন। আর এই জন্তই গ্যারিবল্ভী আনিয়া 
বিবাহের প্রস্তাব করিতেই, তিনি হ্বিরুক্তি না করিয়া পূর্ববস্বামীর 'জীব- 
দ্দশীতেই ভীহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। তীহাদিগের এই বিবাহ 
সুতরাং রাক্ষস ও পান্ষবর্ধ বিহাহের সংমিশ্রপ। পতির অধিকার হইতে 
লইক্া যাওরীর জন্ত ইহাকে “রাক্ষস” বিরাহ বলিলাম--আর বধ জী 
করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পতিপন্থীক ভাবে গ্রহণ বরীরণন্ত ইহীকে 


18৬. :  গ্যারিবন্ডীর জীবনরত্ত। 


দীক্বর্ধ বিবাহ বলিলাম । বিবাহের প্রণালী যাহাই হউক, অল্প দম্পতীর 
মিলন এরূপ পরিণাম-স্খপ্রদ হইয়। থাকে । ঘষে বিবাহের টক 
মং ঈশ্বর-নতাহা মঙ্গলমত় হুইবেই হইবে। যাঁহীর ঘটক সমাজ, 
তাহ! মঙ্গলময় হইতেও পারে--নাও হইতে পারে। আনিটার পিভা 
প্রথমে তাহার উপর অতিশয্ব ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন। কিন্ত গরে 
খন গ্যারিবল্ভীর ষশ$-সৌরভে দশ দিক্‌ আমোদিত হয়, তখন তিনি 
তাহীদিগের বিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন, এবধ জামীত! ও কন্যাকে 
ক্ষমা-হথচক পত্রও লিখিয়াছিলেন। 

বিধাতৃ-সংক্ষটিত এই শুভ পরিণযে আনিটার মিনোটী (199০৮) 
ও রিসিওটী (85০০০/৫) নানক ছুই বীর পুত্র ও এক বন্তা জন্বে। 
আনিটার পিতা অতিশর সম্পত্তিশালী: ছিলেন। তাহার হুইটী মাত্র 
কন্তা ছিল- তন্মধ্যে আনিটা কনিষ্ঠা । মৃত্যুকালে তিনি জ্যেষ্ঠা কষ্ঠাকেই 
আপনার অতুল সম্পত্তির অধিকারিনী করিয়! গেলেন। অপুত্রক থাকাত্ব 
তিনি আনিটার কনিষ্ঠ পুত্র রিসিওটীকে দ্তক গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর করিবার ইচ্ছ? প্রকাশ করিক্না, গ্যারিবল্ভীকে 
পত্র লেখেন। কিন্ত পৃত্র সেই দূরদেশে যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি 
নে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 

প্রথম দর্শনের দিন হইতে আনিট। গ্যারিবল্ভীতে এতদূর মুগ্ধ 
হইজ্কাছিলেন, ধে এক মুহুর্ত তিনি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে 
পারিতেন নাঁ। গ্যারিবল্ডীও তাহাকে না দেখিলে জগত অন্লকারময় 
দেখিতেন। তথাপি বিপদের আশঙ্কায় অনেক সময় তিনি আনিটাক্ষে 
ুদ্ধস্থল হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন) কিন্ত কিছুতেই 
কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। 'আনিটা-_কি যুদ্ধক্ষেত্রে-কি বি" 
কালে--সদা স্বামীর পার্ববর্তিনী হইয়া থাকিতেন। তাহার একাস্ত 
প্রার্থনা ছিল যে স্বামি-বিরহে যেন তাহার এক মুহূর্ত জীবন ধারণ 
করিতে না হয়। এই-জন্ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারৌহণে স্বামীর পার্থ 
'পার্থে ধাবিত হইতেন। এক মৃহূর্ত তিনি চক্ষুর অস্তরাল হইলে অনিট! 
উম্মাদিনী: হইয়া রণক্ষেত্র আনোড়ন করিয়া! বেড়াইতেন। তাহাকে 
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দেখিলে গ্যারিবল্ভীর হাদয় রণোৎসাহে মাতিয়া উঠিত। বোধ হইত 
যেন গ্যাররিবল্তীর রপবিষযিদীশ্রতিভা সূর্তি গরিগ্রহ করিয়া আনিটারপে 
আঁধিভূত হইয়াছিলেন । আনিটাকে দেখিলে ভীরুর মনেও সাঁহস 
জন্মিত। তাহাকে রণে অগ্রসর দেখিয়া! গ্যারিবল্ভীর পলার়মান সৈন্ত 
আবার ক্ষিরিয়া ধ্াড়াইত | প্রত্যুতঃ তিনি, গ্যারিবল্ভী ও তং- 
সহচরবৃণের মুর্তিমতী রণবিষয়িগী উদ্দীপনা স্বরূপ ছিলেন । তীহাদিগের 
তভুত প্রণয় দম্পত্তিমাত্রেরই আদর্শ হইয়া রহিয়াছে । 

বিবাহের পরই. নবদম্পতী তিনধানি রণতরি কুসজ্জিত করিয়া! 
ব্রাঙ্গিল উপকূল আক্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। তীহাদিগের 
বিবাহসজ্জা রণসজ্জায় পরিণত হইল। পথে শক্রদের অনেকখলি 
রণতরি তাহাদিগের হস্তগত হইল । এইগুলি লইয়া তাহারা গৃহাতিসুখে 
ফিরিয়া আমিতে ছিলেন, এমন সময় একখানি রণসজ্জায় সজ্জিত শক্রে- 
পখতরি ভীহাদিগের সন্দুখীন হইল, এবৎ সবেগে তাহাদিগের উপর 
পড়িয়া অপহৃত জাহাজ খুলির কাছি কাটিয়া দিয়া লইয়া গেল, 
কেবল একখানি মাত্র জাহাজ লই! যাইতে পারিল লা। কারণ সেখানি 
ইন্থিটিউব! বন্দরের নিয়স্থ চড়ায় বাধিয়া গিয়াছিল। উত্তর-পুরব্ব বায়ু 
প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া গ্যারিবল্ভীর তিনখানি জাহাজকেও 
দেই বন্দরে লইয়া গেল। অনুকূল বায়ূ প্রবাহিত ন! হওয়ায় তীহাঁ- 
দিগকে সেই বন্দরেই সেই রাত্রি যাপন করিতে হইল । কিন্ত তাহার! 
বুঝিয়াছিলেন ষে প্রত্যুষে শক্রদিগের সমস্ত রণতরি তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিবে। এই আশঙ্কায় তীহারা সমস্ত রাত্রি কেবল যুদ্ধের 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের আশঙ্কা ফলবতী হইল। 
প্রত্যুষে শক্রুদিগের দমস্ত রণতরি তাহার্দিগ্ের উপর আসিয়। পড়িল। 
তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। আনিটা এই সময়ে 
সর্ধীগ্রে সঞ্রগণের.উপর গোলাবৃষ্টি, আরত্ত করেন । ভদুপ্তরে শক্রের 
কামান ও বন্দুক-রার্দি তীষণ অগ্নি উদৃনীরণ করিতে লাঁগিল। সেই 
রণ শ ভীষণ অঙ্গিবর্ধণে, দেখিতে দেখিতে, সাধারণতান্ত্িক রণৃরি 
ক্কশিরস্হাল, পাল, সান্তল প্রভৃতি ভম্মীতৃত হইয়া গেল। ক্রমাগত 


৪৮ গ্যারিবজ্জীর জীবনবৃত্ত | 


পচ ঘন্টা কাল উভয় দিক হইতে অগ্নি বৃষ্টি হইতে.-লাগিল। ধ্যায়ি- 
বল্ডী ষতই্‌ বাধা দিতে লাগিলেনস্শক্রুরা ততই উদ্দীপিত হইতে. 
লাগিল। কিন্ত গ্যারিবল্ভী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ষত ক্ষণ তাহার 
রণতরি সাগরবক্ষে ভাসিবে, তত ক্ষণ তিনি রথে ভঙ্গ দিবেন না । 
অবশেষে তাহার জনিবার্ধ্য সামরিক বীধ্যে প্রতিহত ও তদীয় প্রচ্ড 
অগ্ধ্যগারী কাযান'রাজিতে দর্ধীভৃত হইয়া সাআাজ্যিক রণতরি-সকল 
অপুনরাগমনের নিষিত রণস্থল হইতে দ্সপন্ৃত হইল । 
আনিটা এই ফুদ্ধের প্রধান নেত্রী ছিলেন । স্বকলেই যেন 
ভীহাকে যুগপৎ সকল স্থানে দেখিতে লাগিলেন। কখন তিনি ভীরু- 
দিগের মনে উৎসাহবহ্থি 'অন্ুপ্রবেশিত করিয়া দিতেছেন,। কখন 
বা কামীনে বারুদ ও প্রোৌলা পুরিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদ্দান করিতেছেন, 
কখন ব। আহতদিগ্রকে রণক্ষেত্র হইতে লইয়া যাইতেছেন, এবং 
কখন বা মৃতদেহ সকল পুশ্রীকৃত করিতেছেন ? কিন্ত ৰখন যাহাই 
করিতেছেন-তীহার অনিমেষ দৃষ্টি একবারও তাহার স্বামীর উপর 
হইতে অপসারিত হইতেছে না! তাহার স্বামীর উপর শিলা-বৃটটির 
স্তায় গুলি গোলার বৃষ্টি পতিত হইতেছিল--তিনি যেন নিজের দৃষ্টির 
মোহিনী-শক্তি-বলে তাহাদিগকে সরাইয়! দিতেছেন--অথবা তাহা- 
দিগের প্রাণীপহারক শক্তি নষ্ট করিতেছেন। মুর্তিমতী রণদেবী 
আনিটা এইরূপে সকলেরই শুভকার্ধ্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় একটি 
গোলা আফিয়া তাহার অন্মুখস্থ দুইটি বীর পুরুষকে বিদ্ধ, ও তাহাকে 
বাতাহতা! কদলীর স্ায় ভূপাতিত করিয়! চলিয়া গেঁগা। তিনি ক্ষণকীলের 
জন্য স্তত্ভিত ও সৎজ্ঞা-শৃন্ত হইয়াছিলেন । আনিটা তৎক্ষণাৎ তাহার 
পার্থ গিয়া উপস্থিত হইলেন--কিন্ত তিনি আফিতে না আসিতেই 
গ্যারিষস্তী সংজ্ঞা-লাভ করিয়া ড়াইয়া উঠিসাছেন । গ্যারিবল্ভী 
ভিজা হারাবার রিল ভি চিডি ড্র 
“ব্লিলেন--সা আমি যাইব; কিন্ত বে ভীরু কাপুরুষ-গণ যুন্স্থল হইতে 
প্নুহির তথায় গিত্বা তুকারিত আছে, তাহাদিগকে ভাঁড়াইক্া এখানে 
'্মানিবার জনই যাইঘ”। তিমি ক্যাবিলে গিয়া শী পত্যাগত হাইলে, 
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এবং তিন জন নাবিককে তাড়াইয়া আনিলেন। তাহারা আনিটার 
সাহসিকতায় উদ্দীপিত হইয়া ও আপনাদের ভীরুতা ও কাঁপুরুষতায় 
লজ্জিত ও মর্ধপীড়িত হইয়া প্রাচীন রোমকগণের স্যার অসাধারণ 
বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভীষণ 
সংগ্রামে জয়লক্ষী অবশেষে গ্যারিবল্ডীর অস্ক-শারিনী হইলেন। এই 
বিজয়ের গৌরবের অন্ততঃ অন্ধাংশ আনিটারই প্রাপ্য ! 
তাহারা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের মনের ভয় গেল 
না। প্রত্যুষে শক্রসৈন্ত আসিয়া আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, 
এই আশঙ্কায় তাহারা নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সমস্ত রজনী তীহারা 
জাহাজের জীর্ণ-সংস্কার, ্ণে ছত বক্তিগণ্কে সমাধি-নিহিত করণ, বাকুদ 
খানায় বারুদ পুরণ,রণে আহত ব্যক্তিগণের শুশ্রয। করশীপি কার্যে নিযুক্ত 
রহিলেন । পর দিন শক্ররা আসিল না দেখিয়! গ্যারিবল্ডী তীরে ষে 
ব্যাটারী * পাতিয়াছিলেন, তাহ! তুলিয়া জাহাজে আনিয়া জাহাজের 
নোঙর তুলিয়া লেগুণ (184 ) অভিমুখে যাত্তা! করিলেন। সাধ” 
রপতান্ত্িক ক্ষুদ্র রণতরিত্রয় গুইপিয়ান! বন্দরে নিরাপদে পৌছিল : 
স্বাম্াজ্যতাস্ত্রিকেরা এই সংবাদ পাইয়া মহাছ্‌ঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । গ্যারিবল্ভীর প্রত্যাগমনে তাহার বন্ধু বান্ধবগণ অতিশগ্ছ 
হর্যািত হইলেন । কিন্ত এ হর্য অচির-কাল-মধ্যেই বিষাদে 
পরিণত হইবে। গুরুতর দুর্ঘটনা এখনও তাহাদিগের ললাটে লিখিত. 
রহিয়াছে । 

মেন্ট-ক্যাথেরাইন্‌ প্রদেশে সাধীরণ-তাপ্্রিক শাসন এত নিষ্ঠুরতা 

ও বথেচ্ছাচার দোষে দূষিত হইয্বাহিল, যে প্রজাবৃন্দ এক বাক্যে মেই 
জাধারণতস্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুধিত হইল । সেনাপতি ক্যানাবারো বিদ্রোহী 
প্রদেশ ও ইহার রাজধানীকে অগ্নি ও অস্তে শ্বশীন-ছুমিতে পরিণভ 
করিতে আদেশ দিলেন । গ্যারিবল্ডী সাঁধারণতান্ত্রিক সেনার অধিনায়ক 
হইয়া গেলেন বটে, কিন্ত তাহার অভিপ্রায় অন্তরূপ ছিল। তিনি 
বঙ্গে থাকিলে অত্যাচার কখঞ্িং নিবারণ করিতে পারিবেন এই আশায়, 
ভিনি সেনাপতির আদেশের প্রতিবাদ করিলেন না । লুষ্ঠন, কুধিরগাত। 


ডে গ্যারিবন্ডীর জীবনবৃত্ত। 


ও সতীর সতীতলাশ প্রভৃতি যুদ্ধের অপরিহার্য ছুর্খটনা সকল স্বচক্ষে 
দেখিয়? গ্যারিবল্ভীর হদর বিদীর্ন হইয়া গেল। যতদূর সাধ্য তিনি উন্মত্ত 
উচ্গণকে সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন। গ্যারিবল্ভী প্রধান সৈন্তা- 
ধাসে আমিয়া ফেখিলেন, থে প্রধান সেনা চলনোন্মুখী হইখাছে। এমন 
সমর জলে ও স্থলে শক্রটৈগ্ত আমিয়া তাহাদিগকে ঘিত্রিয়া ফেলিল। 
সেনাপতি ক্যানাবারে'--গ্যারিবশৃভীর উপর, যুদ্ধের মস্ত উপকরণ- 
সম জাহাজে করিয়া লইয়া যাইবার ভার দিয়া, সইসন্ত শক্রব্যুহ 
ভেদ করিরা স্রাঁজ্যে প্রতিগযন করিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে 
শক্রদিগের দাবিংশ রণতরি বন্দরে আমিয়! লাগিল __এবৎ গ্যারিবল্ভীর 
ক্ষুদ্র রণতবি-্রয়কে ফিরাইয়ী কেলিল । গ্যারিবল্ডী স্থল-ব্যাটারী 
লইয়া তীরে উ।ঠলেন-_-ও তাহার আনিটা জাহাজে থাকিয়া! জলযুদ্ধের 
সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিণেন ! কোথায় কোন কামানটা স্থাপিত 
করিতে হইবে, কোথা কাহাকে রাখিতে হইবে--আনিটা যেন রপ- 
নিপুণ মেনাপতির সায় মে গুলির বন্দর ব্যবস্থা করিলেন। গ্যারি- 
বল্ভী তদশবব রণতগ্গি বাই গুপান্ডোতে আমিদা দেখিলেন, বৃদ্ধের সমস্ত 
উদ্যোগ হইব রহিষ্বাছে। সমস্ত প্রত দেখিয়া তিনি যুদ্ধ আর্ত 
করিতে আদেশ দিলেন । নিট! স্বহস্তে কামানের মুখ ঠিক করিরা, 
সর্দপ্রথনে কাঁমানে অগ্িত্র্দান করিলেন মুহুর্তদাত্রে সত্গ্রাম অতি 
ভীষণ আকাব ধারণ করিল। চতুর্দিকে রজস্ত্রোত প্রবাহিত হইভ্তে 
লাখিল_-ও জাহাজের ডেক হত ও আহতে শ্মাছাদিত হইয়া 
গেল । সেই ভম্বদ্ধর সংগ্রামে গ্যারিবল্ডী ও তর্দীয় পঠীই ফেল 
অক্ষত শরীরে রহিলেন। তাহারা সপ্রর বাকো ও কার্যে ভয়হিহ্বল 
ও বিকট-শব্বকারী নানিক-বৃন্দকে আখন্ম ও প্রকুপ্পিত করিতে লাগিলেন | 
মু্ধের বিরাম নাই--শক্ররণতরি সকল বর্ষার ন্যায় অবিরাম গোলা 
খুলি বর্ষণ করিতে লাগিল ৷ গ্যারিবস্ডীর বীর নাবিকগণের অতি 
আই জীবিত রহিল । তখন তিনি আরও সৈন্ত পাঠাইবার জন্ক 
দেঁনাপতি ক্যানাবারোকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং পত্রের উত্ধর 
য়া পর্ধান্ত অপেক্ষা! করিবার জগ্ত আনিটাকে তীরে পাঠাইলেন। 
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বীর রমণী পদের প্রতীক শ্াকুতোভরে একাকিনী ঘীন্রে দপ্ডায্মনান 
রহিলেন ;কিছ শ্রতদ্জা করলেন জবিগ্বতে রণস্থলে স্বামীর সহিত এন্কপ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! তিনি আন কখন থ.টি,লেন না। পত্রের এই উত্তর আল 
যে সেনাপতি কৌন মাঙ্গাধ্য করিতে পরিণত না । অধিকন্থ তিনি এই 
নিঠুর আদেশে নিধি ষে গ্যারিবলভডীর ক্ষুদ সনতবিত্রয় আগুন 
লাগাইয়া ভঙ্গীভ্া্ত নিত হই, এসহ গ্যানিবলভী মশাল হচ্ছে 
বযুৎ শঞ্-বনতারতে প্রদেশ করিয়া তাহাতে আজি প্রদান করিবান 
যেছুন্ধহ সপ্ন করিরাছিবেম তাহা নিষেধ তরিবা পাঠাইলেন। তিনি 
আরও অদেশ করিয়। পঠাইলেন যে, আ!গাঙগের অস্থ শস্ম বারুনাদি 
দ্রব্যজাত তীরে ভুলিয়া "হাতে অগ্ি প্রবীন করিছে হইবে। গ্যারি" 
বল্ডী ক্ষুদ্ধ রদতরিগুজিক্জে শ্রির জঙ্চচঙ্পের ন্যায় ভাল বামিতেন-ল 
হতরাৎ সেনাপতির এই নিঠর আদেশে তিনি শিরতিশক় ব্যথিত হই- 
লেন। কিন্তু এখন ভাবিবার অময় নাই-_হৃতরাৎ তিনি রাইওগার্ডো 
জাহাজের সমর-সামশ্রী তীরে তুণিবার ভার আনিটার হস্তে দিয়া-- 
নিজে আর ছুই খানি জাহাজের ভ্রবা-মাম শি তীরে তুলিতে গেলেন ॥ 
উহার এই সময়ের মনের ভাব তিনি এইরূপে বাধ করিশ্ছেনঘেনা, 
পতির মেই নিঠুর আদেশ প্রতিপালন কনিতে গিন্না ভামাকে হত ও 
আহত ডের ও ক্ষতবিক্ষত দেছেব বিকট দুষ্ট দেখিতে হইল। 
সেই মানব-যাৎসবাশির ভীষণ চুশ্যে আমাৰ জহকস্প উপস্থিত হইল ! 
ছুঃখ ও শোকে ্বামার প্রাণ কীনিয়া উঠল) কন কত অস্তকবিহীল, 
ছিন্ন ভিন্ন ও চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অঙ্গ প্রহঙ্জের উপর দিরা আমায় 
চলিয়া! খাইতে হইল, তাহা ঝলিতে গ!র শিহনিয়! উঠে । ইটাপধিল্লা 
জাহাজের কাপ্তেন জুয়ান এনবিকোয়েজ এাহার অধিকাঁঁশ নাবি- 
কের সহিত- জাহাজের ডেকের উপর *ত পতিত 'রাহয়াছেন। একটা 
গোলা তাহার বন্ষঃস্থল ভেদ করিয়া চঠিখা শিয়াছে । মদগতগ্রাণ 
মদীয় প্রিয়বন্ধু দেনাপতি গ্রিগ্সের দেহ দ্বিধা বিত্ত হইয়া তীর 
রণতরি সঁটভালের উপর গড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমার 
বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল । ৯ ঈ *” | 
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সেমাপতির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে অনুচিত হইল। মুহুর্ত-মধো 
ধণতক্রিত্রয় অগ্রিময় হুইয়। উঠিল | রণে হত বীরবৃন এই প্রকাণ্ড 
চিতানলে শায়িত হুইয়া ভন্মীভূত হইতে লাগিলেন । বীরের উপ- 
বুক চিতানলই প্রজ্বলিত হইল। আনিটা--তয় ও শ্রান্তি কাহাকে বলে 
সাহা জানিতেন না! জাহাজে আগুন দেওয়ার পূর্বে তিনি বার বার 
দরব্যা্ধি লইয়া তীরে আমিয়াছেন, কিন্ত কিছু শ্রাস্ত বা ভীত হয়েন 
নাই। শক্ররা তাহার উপর অবিরত গোলা গুলি বর্ষণ করিয়াছে, 
আনিট! অকুতোভয়ে তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিয়াছেণ। তথাপি 
একী গোলা বা একটী গুণি তীহার গ্রাত্র স্পর্শ করে নাই। এই 
জন্য লোকের মনে ক্রমে বিশ্বাস জম্মিল যেতিনি দৈবী শক্তি দ্বারা 
পরিরশ্রিত। 

এই নিষ্ঠর কার্য সমাপন করিয়! গ্যারিবল্ডী অবশিষ্ট নাবিক-বৃন্ 
ও আনিটা সহ অদূরস্থিত সেনাপতি ক্যানাবারোর সহিত মিলিত 
হইলেন। রজনীর গাঢ় তিমিরে আবৃত হইলা সেই মিলিত সেন! 
সেনাপতির আদেশে রাইওগ্রাপ্ডি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

আজ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্যারিবল্ভীর গেরিলা সেনানায়কের 
জীবন আরম্ভ হইল। জাহসী ও অনিবার্ধ্-বেগ কর্ণেল টেক্মির1 
(0917949), হুচ হর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনামেরীয়ান্‌ (99097097581), 
কর্ণেল্‌ আরানা (45771) ), অমিততেজ ও ক্লাস্তিহীন কর্ণেল্‌ পোর্টিক্কো 
(2০:7০), পরীক্িত ও বিশ্বাসযোগ্য মেজর গ্রেসিয়ান্টী। (078019068), 
ও মেজার পার্চেটো (১০1০:৩৮৮০), এবং সাবধান ও কৌশলী সেনাপতি 
বেণ্টো। গঞ্জেল্স ( 897০ 9082219 )-্এই সকল সাধারণতান্ত্রিক 
সেনাপতিগণের সঙ্গে সমানে মেই গমিততেজ অনমনীয় প্রকৃতি 
ইতালীয় নির্বাসিতগণ মুদ্ধ করিয়াছেন; সমানে অনাহার, অনি! 
ও পথশ্রমজনিত ক্লেশ সন্ত করিয়াছেন; কখন বা আত্মরক্ষা করিতে 
করিতে পশ্চাদৃপাদ হইয়াছেন ; এবং কধন বা রণে জয়লাভ করিয়াছেন । 
অবশেষে সকলে একত্র গ্রাজিলীয় সাগ্রাজ্যেতর অপরিমিত বলে অন্ভি- 
ভূত ও তাড়িত হুইয়াছেন। 


সত্ডষ অধ্যায়), ধক 
ইহার পর গ্যারিবল্ভী-_ কর্ণেল টেকৃসিরা ও কর্ণেল আরীনার সঙ্গ 
কামাডিসেরোর (08705 9 9০7৩) গার্ধত্য অধিবাসিবন্দের রক্ষার্থগর 
ফরিতে আদিষ্ট হইলেন ; এবং বিশ্ময়কর সৈন্য যোজনায় ও অস্থুত্ত 
রণনৈপুণ্যে অল্পসংখ্যক সৈন্ত লইয়! শশ্রুদিগের অত্যধিক" ৈ্তকে 
পরাভূত করিলেন, ব্রাজিলীয় সেনাপতি জাকুনা (0০1. £09082 ) 
পশ্চাদ্বত্াঁ হইতে বাধ্য হইলেন, এবঘ সন্তরণ-পূর্বক পেলোটাস্‌ 
নদী পার হইতে, গিয়া জলমগ্র হইলেন। কাহার অধিকাংশ সৈস্ঠ 
গ্যারিবল্ভী- কতৃক বন্দীক্ুত হইল । এই বিজয়ে লেজেস্‌ (1:%15৭ ) 
ও ভেকেরিয়া (০০০5৪) প্রদেশদয় কিয়ৎ কালের জন্য সাধারণতস্ত্রের 
অধীনে জাদিল । পথে বিজয়দপ্ত সাধারণতাস্থিক' সেনার সহিত 
কোরিটীবাণীতে (0০৮59০75) ফেনাপতি মেল! (1611০ )" কর্তৃক 
অধিনীত ব্রাজিলীয় সেনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । অসম্বরবীয়বেগ 
কর্ণেল টেকুসিরা শক্রসৈন্যের সংখ্যাধিক্য উপেক্ষা করিয়া একবাটর 
সবেগে তাহাদিগের উপর" আসিব! পড়িলেন । ফেলোর অধীনে পাঁচশত 
অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক ছিল। তথাপি হৃচতুর মেশো' তীহণর' 
দিগকে আপন ফোটে আমিবার"জন্ত কৃত্রিম হা হঠিলেন। অধীরপ্রক্কতি 
নববিজয়দৃগ্ড সাধারণতাস্করিক গেনাপতির পক্ষে এই: সামান্ত রণচাতুরী 
ষথেষ্ট হইল। জরঙ্গল-মধ্যে- অফংখ্য' ব্রাজিলীয় সৈম্ নুক্কীহিত ছিল”? 
কৌশলী মেলো পশ্চাৎ হঠিতে হঠিতে সাধারণ-তান্ত্রিক সৈশ্ঠগণকে সেই 
জঙ্গলের নিকট লইয়া গেলেন হঠাৎ জঙ্গল মধ্য হইতে সৈগ্ঘ বাহির 
হওয়ায় সাধারণতান্ত্রিক সেনা প্রথমে ভয়বিহবল হইয়া গিয়াছিঙ্গ। 
কিন্ত গ্যারিবল্ভীর জলম্ত উদ্দীপনায় তভাহাদিগের অন্তরে: সাহস 
গ্্তযার্ত্ত হইল । স্ষোরতর হস্তা-হস্তি ও" অস্ত্রাঅক্ত্ি সমত্র বাধিয় 
উঠিল। আপাতন্ঃ. বোধ হইল যেন, সাধীরপতান্ত্রিক- তেনারই জঙ 
কুইল--কারণ শক্রুদেনাপতি আবার, সন্ত পশ্চান্বত্াঁ হইলেন কিন্তু- 
ইহা পূর্বের স্তায়, ছলনা মাত্র। সাধারণতাজিক, অশ্থসেনা কহছুর 
পর্যস্ত ব্রাজিলীয় অশ্বসেনাকে আক্রমণ। করিক্কা, অহশেরে আাজিলীটি- 
পর্বাতিক ফেন্ বারা সহসা পরিবেষ্টিত হইল। তগন সাঁধারণতাস্তিক্: . 
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সেনা তীতুরঠার-উদ্তা চতুর্দিকে ছততঙ্গ হইয়া পড়িল। গ্যারিবল্ডী 
অসাধারণ রণনৈপুণ্যের ষহিত শক্রুব্যহ ভেদপূর্বক এফটী পর্ব" 
শৃঙ্গের উপর গিয়া দারনির্মিত ছুর্ণ নির্্বাণ-পুর্বক আত্মরক্ষা করিলেন। 
এই স্থানে ক্রমে তিম্বাতর জন সাধারণতান্ত্রিক আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। সমস্ত শত্্রে-অশ্ব-সেনা আসি! এই শ্িরিছুর্থকে বার বার আক্রণ 
করিতে লাগিল। কিন্ধ গ্যারিবল্ভী ও কর্ণেল টেকৃমিরাঁর অসাধারণ 
রণনৈপুণ্যে প্রতিবারই তাহারা প্রতিহত হইতে লাগিলেন; এবং অব- 
শেষে তাহারা বিশৃঙ্খল হুইয়া এক মাইল দূরে অবস্থিত নিবিড় অরণ্যানী 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই নিবিড় অরণ্যের কখন ধার দিয়া, কখন 
রা ষধ্য দিয়, সেই ষাধারণতান্ত্িক ক্ষুদ্রষেনা লেজেদ্‌ অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। কারণ মূল পেটিযট মেনার দেই সময় তথায় থাকার জন্তা- 
বনা ছিল। এই প্রতিযান (79/:৩০%) সেই প্রেট-য়ট সেনার অন্তরে 
চি্-আস্কিত হইয়া ছিল। ইহার কষ্ট যন্ত্রণা গ্যারিবলুঙী স্বত্বং এই 
রূপে বর্ন করিয়াছিলেন £--“আহারমামগ্রীর অভাব-নিরস্তর সমরে 
ধ্জামাদের সৈম্গের লিরতিশয় শারীরিক দৌর্বল্য--জমুচত যত্্ের 
ভাবে আহত সৈম্তগণের যাতনাএই সকল স্বটনায় এক একবার 
খষরা হতাশ হুইন্া পড়িতে লাগিলাম। ক্রমাগত চারি দিন, মুলই 
অম্িদের একমাত্র খাদ্য সামী হইয়াছিল। যে অরণ্যানী-মধ্যে 
যঙ্গুষ্যের প্দচিহনমান্ড পাওয়া ছুক্ষর, তাহার মধ্যে গন্তব্য পথ স্থির 
করিয়া ওয়ার রেশ ও যন্ত্রণ। আমি লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি 
মা। একটী অরণ্য উত্তীর্ণ হইব! মাত্র, তাহার দ্বিগুণ অরণ/ সন্থুখে 
মিয়া আবির্ভূত হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড শরবন সকল অন্ত 
পাইন্‌ বৃষ্ষ-শ্রেণীর নিয়ে দণ্ডায়মান হুইয়» যেন আমাদের মৃতির অন্ত 
বাধা খম্পাদন করিতে লাগিল” ॥। সেই বীরদল অনেক কষ্ট সহিয্ 
-অসংখ্য বাধ বিপত্ধি উরজ্ঘন করিয়া--ভ্রমাগত পাঁচ দিন হাটিয়া- 
শেষে এক খানি বাদী পাইলেন। গৃহস্থামী তাহাদিগের যথোচিত 
অভিথিসংকার করিলেন। সেখান হইতে তাহারা লিরাপদে লেজেজে 
কছাসির। উপস্থিত হইলেন! 


সপ্ডতষ অধ্যায় | . ৫& 


. পৃতিগতপ্রাণা বারা আনিটা, ষখন কোরিটীবানী সমরে পরদ্দাতিক 
সৈল্ভগণকে যুদ্ধার্থে উদ্দীপিত করিতেছিলেন, ও আহত সৈম্ভগণের 
গুঞ্রাধায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই অময় শক্ররা তাহাকে বন্দিনী করিয়া 
লইয়া! যায়। বত ক্ষণ তিনি অখারঢ়া ছিলেন, তত ক্ষণ শত্রুরা 
তীহাকে ধরিতে পারে নাই । কিন্ত যখন শর্রুসৈন্ত হইতে একটা গোলা 
আসিয়া! তাহার অগ্রকে ভূতলশায়ী করে, তখন শক্রর] আসি! তাহাকে 
ধরিয়া ফেলে। তিনি ভাবিয়াছিলেন ষে তাহার প্রাণেশবর সেই ভীষখ 
মরমেধষজ্জে বলি পড়িয়াছেন ৷ তাহার মৃতদেহ খুঁজিতে অনুমতি 
পাইয়া, তিনি রণস্থল আলোড়ন করিয়া! বেড়াইলেন ; কিন্ত কোনস্থানে 
তাহার মৃতদেহ পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন স্বামী রণক্ষেত্র 
হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এই বিশ্বাঙ্গে তিনি সেই মুহূর্তেই তাহার 
অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন রজনীর ভিমিররাশশি 
আসিয়া জগ২কে ঢাকিয়া ফেলিল, মেই সময় তিনি অদূরবত্ত 
লোকালয্ে পলায়ন করিলেন । গ্ৃহন্বামী, তাহাকে একটা বেগগামী 
জবলকায় অশ্ব প্রদান করিলেন। তিনি অঙ্বপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ধবক 
রঙ্গনীষোগেই নিবিড়-অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন! লেজেস্‌ তথা 
হইতে যাইট, মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি ভয়ঙ্কর বিষধরপূর্ণ, হিৎঅ-. 
জহসমাকুল, সেই হূর্ভেদ্য অরণ্য-মধ্য দিয়া রজনীর গাঢ় অন্ধকারেও 
অকম্পিত হৃদয়ে ও নিভাক চিত্তে ধাবিত হইলেন। পলায়মান 
সাধারপতাস্ত্রিক ফৈন্যদিগকে ধর্বিবার জন্ত আন্রাজ্যতান্ত্রিক সৈস্ক 
অকল অরণ্য-পথ সকলের পার্খবস্তা জঙ্গল সকল ছাইড়া গুপ্ততারে 
অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্ত কেহই সেই অস্বপৃষ্ঠে যমাসীন! রজনী- 
ভিমিরাবঞঠিতা পলায়মানা রমন্ঈীকে ধরিতে সাহস কারল ন! । কুসং" 
স্কারাবিষ্ট-জৈন্তেরা তাহাকে কোন নিশাচরী বা প্রেতিশী মনে করিয়া, 
ভয়ে তাহার সন্ভুখ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি কেনো- 
স্কাস্‌ (087988) নদী-তীরে আজিয়া দেখিলেন যে. নদী; বর্ষান্মীত 
হইয়া ভীষণ ভ্রোতোময়ী হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি পলায়ন 
হুইতে নিবৃত হইলেন ন। সেই নিতাঁকা বীররমনী তীয় অস্বের 


৪৬ গ্যারিবন্ডীর জীবনবৃতত ," 


ফেশররাজি ধরিয়া অশ্খের পার্থ পার্খে সাতার, দিতে লাগিলেন । 
আরোহি-গত-প্রাণ অশ্ববর তাহাকে নিরাপদে নদীর অপর পারে 
লইদ্লা আদিল | এই ধিপদসন্কুণ পলায়ন-পথে তাহার চারি দিল 
অতীত হয়। কোন্‌ দিক লক্ষ্য করিত্বা ষাইলে স্বামীকে পাইবেন 
ভাহার শ্থিরতা নাইস্কোথায় তিনি আছেন তাহার জ্ঞান নাই-- 
বাধাবিপত্তির ইত্বত্! নাই--এইবূপ অবস্থায় তিনি শুদ্ধ দৈবের উপক়্ 
নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন । অবশেষে চারি দিন পরে যেন 
দৈব-সাহায্যে তিনি জেজেসে আসিয়া স্থামিদর্শন পাইলেন । গলাধ়ন- 
পথে এই চারি দিন ছুই একটী বন্ত বেরি ফল ভিন্ন আর কিছুই 
তাহার উদরস্থ হয় নাই। এই স্থানে পৌছিজে এক পিয়াল কফি-- 
সর্বপ্রথম খাদ্য-ঠাহার উদরস্থ হইল। আজ স্বামীর চরণদর্শনে 
সতীর মৃতদেহে আবার নব-জীবনসঞ্চার হইস। আজ স্বামীর পুনদর্শলে 
তিনি সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা তুলিয়। গেলেন । 

অনেক সৈন্য রে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করায় বৈপ্লবিক সেন! এডি 
ক্ষীণ হইফ। পড়িয়াছিল। এই জন্য তাহারা লেজেস্‌ পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলেন। অবশিষ্ট সৈন্য রাইওগ্রাণ্ডি প্রদেশের অভিমুবে 
গমন করিল । সুতরাং সেই অধিত্যকা-প্রদেশ সাআাজ্যতান্ত্রিকদিণেরই 
অবিবাঁদিত দখলে রহিম! গেল। সেনাপতি গ্যারিবল্ডী, পোটিস্কো। 
ও টেকিরা__-অনশিষ্ট' সৈম্ত লইয়া, সভাপতি বেন্টো গঞ্জেল্সের সহিত্ত 
মিলিত হইলেন। তিনি তৎকালে মুল বৈপ্লবিক সেনা লইয়া 
স্ালীকারা ( 01818০৪1৯ ) নগরে শিবির সন্নিবেশ করিষী অবস্ছিত্তি 
করিতে ছিলেন। 


অস্টম অধ্যায়) 


ট্যাফোক্সারের বদ্ধ-পরাজয় ও প্রতিষান--সান জোসের হঠািকার বিজয় ৬. 
ভাঙার লক্জীজনক পরিণাম-_সাধারণতান্িক দেন! প্রা সমূলে বিনষ্ট--সান্‌ মেরিনোতে 
অযগিতি-_আনিটার প্রথম কুমায়ের জঙ- পর্বতের উপরিস্থিত সান্‌ গেব্রীল্‌ নগরে 
নীধারণতাযস্নক সেনার গষন--অরণো ভত্রঙ্কর ক্টভোগ--সান্‌ গেব্রীলে, আগমন-স 
পঞ্জপালকের জীবিক! প্রহণ--মন্টিভিডিও নগবে গমন-সেখানে কন্প-প্রাত্তি। 


১৮৪০ খীষ্টাকের নিদাত-সময়ে সাআজ্যতান্ত্রিক সেনাপতি জর্গ 
€ 5০:89 ) ট্যাকোষ়ারে অসংখ্য সৈম্তসহ সাধারণতান্ত্রিক সেনার আগ- 
মন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাহার সহিত চারি সহ পদাতিক, 
তিন সহস্র 'অশ্বারোহী ও অসংখ্য কামান ছিল। সাধারণতান্ত্রিক 
গেলা আসিয়া! ইহার, অনতিদুরস্থ পিন্হুরিনো! (8101,87100) পাহাড়ে 
অধিত্যকা-প্রদেশে ছাউনী করিল) তাহাদের সঙ্গে মোটে তিন সহত্র 
পদাতিক ও পাঁচশত মাত্র অশ্বারোহী সৈম্ত ছিল। উভয় পক্ষের বাছা 
বাছা সৈম্ত এই-ুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমবেত হইল। বোধ হইল যেন এই যুদ্ধে 
সাধারণতন্ত্রের অদৃষ্টের শেষ পরীগ্ষ1 হইবে । কিন্ত জর্গ অতি সাহসী 
ও রণকুশল সেনাপতি হুইয়াও, কোনও অজ্ঞাত কারণে, সামান্য যুদ্ধের 
পর-_অতি সুবিধার স্থান শক্রদিগকে ছাড়িয়া দিয়া রজনী-যোগে 
ুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপহৃত হইলেন। জাধারণতাস্ত্রকেরা বীরত্ব দেখাই- 
বার এরূপ সুযোগে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন । 
এই জন্ত সাহারা পলায়মান শক্রুমেনার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 
সাআজ্যতান্ত্রিক সেনার এক অংশের সহিত দেশহিতৈষী দলের 
অগ্রবস্তী অংশের সাক্ষাৎ হইল। ছুই দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিষ! 
উঠিল। রণে অদ্ৃত বীরত্বের পরিচয় দিয়া-_রপক্ষেত্রে আপনাদিগের 
অর্দেককে রাখিয়া--আক্রমণকারী দেশহিতৈধিদল পশ্চা্ত্তঁ হইতে 
বাধা হইলেন। বদি সাধারণতান্ত্িক প্রধান সেনাপতি মুল সেন! 


£৮ গণারিবল্ড:র জীবনবৃন্ত | 


লইয়া তীহাদিগের গাছযো আমিতেন-তাহা হইলে তাহাদিগকে 
এরূপ সাংঘাতিক গা ' ও আপথানের সহিত রণক্ষেত্র হইতে পদায়ন 
ঝরিতত হইত না। কিন্মতিনি তাহা করিলেন না। সুতরাৎ সামাজ্য- 
তান্ত্রিক ফেনা ট্যাকোয়া নশীর তীবে ছু'র্ভদ্য ব্যহ রচনা করিয়া! 
নিঃশ্ক চিত্তে মবপ্িি করিছে লাগিল। সেই প্রদেশ এখন অগত্যা 
সাম্াজ্যতন্রের অধীন পীকার করিল । এদিকে দেশহিতৈষিদল এক্ষণে 
“মালাকারা” নগত্ধে গা ছাউনী করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্ত 
তখায় অধিক দিনও থাকিতে সাহস-লা করিয়া অবশেষে বিউষবেনা ভিউ] 
(8067% ড181%) নগবে প্রস্থান করিলেন। 
দেখহিতৈষিদল এগ্সণে উত্তর-প্রদেশস্থ সেন্টজোপ নগরের হঠা- 
ক্রেমণের জন্ত কতসঙ্ষস হইলেন। এই নগরের সুসংরক্ষিত দুর্ন সরুল 
লস্পেটস্‌ নদীর (7.০3 7১৮০৪) মখে অবস্থিত-হকরাৎ এ প্রদেশে 
প্রবেশ করিবার দ্বার-ক্বরূপ ৷ সামাজ্যতান্ত্রিকেরা মেনাপতি জর্গের য়ৈস্ত 
উপচিত্ভ করিবাব জন্য এই ছূর্গ হইতে সৈশ্ত লইয়া গিদ্লা ইহাকে 
ক্ষীণবল করিয়া ফেলিয়া ছিল । মাধারণতন্ত্-সভভাপতি গঞ্জেল্স্‌ এই 
সংবাদ পাইয়া এই দ্বর্ের হঠাধিকার দ্বারা নিজের মনো, খী 
সৌভাগা-লক্ষমীকে প্রত্যানীনত কবিতে রুতসঙ্ষল্ হইলেন। এই স্বুচাক্ু 
প্যান যেমন শ্থিনী-ত ঈশ-ছমেনি অদঠিত ভইল । সাধালণতান্্রিক 
সেনা প্রশিকিন পাশ মাইল করিয়া কীশয়া আট দিনে সেই নগর- 
দ্বারে আনিয়া টিপতঈল ভাইলেন, এবং নিশামার্থ এক মৃহূর্ত বিলম্ব 
না করিরা নগস্গনিত। পাল ভাইরা বেশনেটেদ আমে নগব দখল করিলেন । 
রণোন্সন ম'দাদণ লঙ্গি * এনা নিজন পনি কিতে করিতে হুর্গ-প্রাচীরের 
উপর উঠযা। লক্ষ গিশা দর্িভ্যহরে পতি হইন্বা এক একটি করিষ! 
নগরের দর্দক্ষন দখশ পপিষ! ফেলিল। বিজয়-লক্ষী আবার ফিরিয়া 
জাধারণ-তান্বিকগল্ণ: ভান্মশামিন হইলেন | কিপ্চ কিনি চঞ্লা--অধিক 
দিন এক স্বালে থাশ্িবান নছেন। আাধারণতাস্সিক সৈন্যেলা বিজয়-দর্পে 
"আন্ধ হইয়া শখশা দু হইযা! পড়িল--ও নগর লুশন..করিতে আরম 
করিল । বহু দিল হুইভে সর্তহুথে বঞ্চিত, অর্ধাশনে শ্ীণ, ও দন বসলে 
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আবুত-_সাধারণতাস্ত্িক মেনা আজ বিজয়ের দিনৈস্পসকল শৃঙ্খল 
ভাঙ্গিয়া মনের সাধে যরৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল।  এহ সব নষ্ট হইল। 
কাহারও আদেশ তাহাদিগকে সামরিক শখলার আনিতে পারিল না। 
এদিকে শক্র-রণতরি সকল হইতে কামাননজি অবিরাম গোলাবৃষটি 
করিয়া নগরের পথ আন্ছাপিত কণিগ্া ফেনিল, এবৎ নদীর অপর- 
পারস্থ বন্দরের মুখে অবস্থিত বাতিক ও দুর্গ ম্শ হইতে সাম্রাজাযতাস্ত্রিক 
মৈম্ত সকল আসিয়া নগরের রঞ্চাকার্যের ভার এহণ কহিল অবিলম্বে 
বিজয়আোতগ্থিনী প্রতিকূলগ্রামিপধ হইর। সাধা।শভান্ত্িক সেনাকে ভাপা- 
ইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। অতঃগঃ অভিভীষণ সংহার-কার্ধা 
উপস্থিত হইল-"এবং নিমেষ-মধ্যো সাধারণ তান্তিক ফেনা নিজ পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জগ্ঠ অর্দঙ্গবিহীন হইয়া অশ্বারোহী সৈষ্তোর 
সাহায্যে বিউরেন। ভিষ্টাতে ফিরিগ! গেল। গ্যাবিবল্ডা ভাহার উৎকৃষ্ট 
সৈম্ভের অবশিষ্টাংশ লইয়া মেন্টমাইএন্‌ সৈন্তাখাসে অবাস্থতি করিতে - 
লাগিলেন। সেই ভীমণ সংঘর্ষের পর গ্য।রিধল্ভিনী দেনার- কর্মচারী 
ও সৈনিক লইয়াচপ্পিশ জন মাত্র অবশ; ছিল ! 

দেশহিতৈযিদলের যেনামতধা মামাব্রক শুক্ঘলা না খাক্া় এই বিবমন্ব 
পরিণাম ঘখটিল। মুখোজ্জ্রলকারী বিজব্ব এইনপে লঞ্জাকর ও সর্ক-সং- ' 
হারী পরাজয়ে পরিণত হইল! 

্যারিবল্ডীর অর্ধাঙ্গ-পিনী আনিটা--কি সৌভাগ্যে কি দৌর্ভাগ্যে-- 
কি গৃহে কি রণস্থলে- সকল স্থানে ও সকল অবস্থাতেই-হায়ার আতা 
স্বামীর অন্থবর্তন কৰিতেন। ত্ব'মীকে ছ।ড়িয়। থাকিলে সতী উদ্মাদিনী- 
প্রায় হইতেন। পাছে ম্বামীর মৃত্যুতে জাবিত থাকিতে হয, পাছে 
স্বামীর ক্রোড়ে মরিতে না পান--এই জন্ত তিনি অগংখ্য বিপদেও 
স্বামীকে ছাড়িয়া থাকেন'নাই । তাই আল প্রধম-গর্ডিনী আমন্নপ্রসবা 
প্রাথাপেক্ষা প্রিযততরা আনিটার প্রসব-প্রতীফা্র গা রবল্ডী সেন্ট, 
সাইমন্‌ নগরে অবস্থিত রছিলেম। আজ ১৮৪* খানের ১৪ই সেপ্টেম্বর 
ওত ক্ষণে ও শুভ লগ্গে আনিটা মব কুমার প্রসব করিয়া স্থার্মীর আনন, 
বর্ধন করিলেন। যে ইতালী মিনোত্তী (15504) জর্মতূমির উদ্ধারার্ধ" 


৬৪ গ্যারিরজ্কার জাবনরৃত। 


আত্মবলি দিয়াছিলেন--গ্যারিবল্ডী সেই মহাপুক্রষের নামে পুত্রের 
নামকরণ করিলেন। 

“আসন্সপ্রমবা আনিটা পলায়নকারী সৈন্তের জঙ্গে থাকিয়া যে 
সকল ছূর্বিষহ কষ্ট সঙ্থ করিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ উপন্তাস- 
মাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্ত যে অত্যুন্ত পতিপরাণতায় প্রণো- 
দিত হইয়া সাবিত্রী স্বামীর জীবন ভিক্ষা করিবার জন্ত যমালয়েও যাইতে 
কুষ্টিত! হন নাই, আজ দেই পতিপ্রাণতার বশবর্তিনী হইয়াই--গ্যারি- 
বল্ভীর জীবনসর্ধস্থ আনিটা-_স্বামীর সঙ্গে যরণে রণে ঝাপ দিতেও 
ভীতা বা কুষ্টিতা হন নাই। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিলে তাহার 
ষে যন্ত্রণা হইত, তাহার সহিত তুলনায়--অনাহার, অনিদ্রা, পথম 
প্রভৃতি রেশ তাহার নিকট অতি সামান্ত বলিয়া বোধ হইত। তাহার 
সন্ীবনৌষধ জঙ্গে থাকিত বলিয়া! তিনি অকুতোভয়ে সৈশ্যগণের 
সঙ্গে সমানে সকল কষ্ট সহিতে পার্বিতেন। যে দুরবন্থাক়্ তাহার 
নবকুমারের জন্ম হইল, তাহা! বর্ণনাভীত। তথাপি হান্তময়ী বীর» 
রমনীর মুখে বিন্দমীত্র অহ্খস্থচক চিহ্ত পরিদৃষ্ট হয় নাই । সেই 
আসন্গ সময়ে তাহার সাহাধ্যার্থ কোন ধাত্রী বা চিকিৎসক ছিক্ক'না। 
ভূমিষ্ট কুমারকে হুখ-শাদ্রিত করিবার জঙ্.কোন শধ্যা ছিল না। সেই 
সদ্যোজাত কুমারের গুঞজযার জন্ত কোন আয়োজন ছিল না। এমন 
কি তাহাকে আচ্ছাদন করিবার জন্ত যৎসামান্ত বন্তাদিও ছিল ন1। 
তথাপি সেই পতিগতপ্রাণা বীরপত্বী একবারও অনুযোগ করেন নাই-- 
একবারও নিজের অনৃষ্টের উপর দোষারোপ করেন নাই। ধন্ত আনিটা ! 
ধন্ত ভোমার পতিভক্তি ! ধন্ত তোমার সন্থশক্তি | ধন্ত তোমার স্বাধী- 
নতা-প্রিক্সতা ! 'ভারত-রমনী ! এক দিন তোমার ভগিনী সাক্ধিত্রী, সীভা, 
দত্ত, হুর্দা-_এইরূপ জলম্ত পতিতক্তি দেখাইয়া আজও জগতে পুজিতা 
রহিয়াছেন। আর সে দিন দুর্গাবতী ও ঝাঁনৃসীর রা প্রভৃতিও যে অত 
বীরত্ব ও আত্মত্যাপ দেখাইয়া প্িম্মাছেন--তাহাতেও তাহার! নারী- 
জাতির আদর্শ হইয়া! রহিয়্াছেন। আনিটা-স্পতিভলি, বীরত্ব, স্বাধী- 
নত্াপ্রিক্গতা, ও আবত্বোৎসর্গের যেন জলন্ত সুর্তি। একাধারে এপ্ধ 
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গণ আর অতি অগ রমবতেই দেখা পিক্লাছে। আদর্শ-চ্যুত আর্ঘয- 
রমনী! ধদি এই পতনের অবস্থা হইতে আপনাকে ও আর্ধ্যতৃমিকে . 
তুলিতে চাও ত আনিটাকে জাদর্শ কর) উনবিংশ শতাীতে সর্বপ- 
সমাবেশের এত উচ্চ আদর্শ আর পাইবে না! 

কুমার ভূমিষ্ট হইলে পর মকল বিপদের আশঙ্কা অপনীভ হইল । 
গ্যারিধল্ভী নবজাত শিশুর গাত্রাচ্ছাদল ও প্রাপপ্রিয়া আনিটার জীবন- 
ধারণোপষোগী জব্যাদদি সংগ্রহ করিবার জন্ত ফেতেশ্দিনা (9906527- 
৮০৯) নগরে গমন করিলেন । জলোচ্ছাদে তখন সেই শ্রদেশ্। 
ভাসিয়া গিয়াছ্িল। গ্যারিবল্ভী সেই জলরাশি ভেদ করিয়। অনেক 
কষ্টে সেই নগরে -পৌছিয়া ভরব্যাদি লইয়া অনেক দিনের কষ্টকর, 
ভ্রমণের পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে-_ং 
জনপ্রামী সেখানে নাই। বীরের মন্তক ঘুরিতে লাগিল । চতুর্দিকে 
তিনি অন্ধকার দেখিতে লাগ্িলেন। জীবন ভার বোধ হইতে লানিল & 
এমন সময় এক জন সংবাদ দিল যে, গৃহের অধিবাসীরা পলাইয়্‌ 
গিয়া অদুরবত্তাঁ অরণ্যে লুকায়িত ভাবে আছে। তখন তীহার দেহে" 
জীবন আসিল। জিজ্ঞাসা করিস্তা জানিলেন, থে তাহার অনুপ 
স্থিতির সমদ্ব গেরিলা সেনাপতি মরিজ্গে] সেই প্রদেশ আলোড়ন 
করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাধারপতাস্ত্রিকগণকে বাহির করিয়! অনেকের্‌ 
প্রাণ অংহার করিয়াছে। সেই সময় আবার ভীষণ জল ঝড়ে চতুর্দিকৃঃ 
আকুলিত' হইতেছিল। সেই স্থযোগে জল ঝড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে 
সেন্ট সাইমন্স্থ পরিবারবর্গ অদূরবস্তাঁ জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ: 
করিয়াছে । গ্যারিবল্ভী স্ব লিখিয়াছেন ষে তাহার ” আনিটঃ 
প্রসবের দ্বাদশ দিবসে অর্ধলগ্ন অবস্থায় অঙ্বপৃষ্ঠে আসীন হই 
অনাচ্ছাদিত -নবজাত কুমারকে সন্ুখস্থ জিনের (80419 ) উপর আড় 
ভাবে শুয়াইয়া-_সেই নির্্ধম জল ঝড়ের মধ্যে পলাইয়! অরণ্য-মধ্যে 
গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়্াছিলেন ”। ৃ 

সেনাপতি মরি প্রচণ্ড ঝটিকার ভ্তায় সেই প্রদেশ উন্মলিত * 
করিয়া চলিয়া! গেলে, দলেই পরিবারমগ্ডলী সেপ্টসাইমনে ক্ষিরিগা 


ঙ২ গ্যারিরজ্ডীর জীবন্ত । 


আসিল । কিন্ত ক্ষীণবল সাধারণতাস্ত্রিক সেনা সেখানে আর অধিক 
দিন থাকা শ্রেয়ঃ মনে না করিয়া, প্রথমে ক্যাপিভারী (08727) নগরে 
শিবা ছাউনী করিল ; কিন্ত সেস্ছানও নিরাপদ নহে দেখিয়া একবারে 
মিসনেস্‌ (161551000২ ) প্রদেশ অতিক্রম করির! যাইতে কৃতসংস্ন্প 
হইল। গ্যারিবল্ডিনী মেন। সেনাপতি ক্যানাবারোর সৈন্ত-বিভাগের 
সহিত মিলিত হুইয়! 'সীর। ডা কাম” গিত্িমালার গুহাপথ বলে ভেদ 
করিয়া গমন করিতে আধিষ্ট হইল। প্যারিবল্ভীর উৎসর্গীকৃতপ্রাণ 
লাবিকগণ এখন তাঁহার পদাতিক সৈন্রূপে পরিণত হইয়াছে । সাধারণ- 
তক্্িমী সেনা একবার--লেজেসঃ তেকেরিয়া, ও করিটিবাণীতে--নিবিড়- 
'অরণ্য-সমাকুল ঘোর-গভীর-গুহা-ব্দািরিত এই পাহাড়শ্রেণী ভেদ 
ঝারিয়ী' আসিয়াছিল। আবার ইহাকে সেই খমদ্বার দিয়া ফিরিয়া 
যাইতে হুইল। সভাপতি বেন্টো। গঞ্চেল্স মূল সেনা লইয়। মধ্যে 
চলিতে লাগ্গিলেন । আর মেকেন্বিনার সৈম্গ্থ পণ্চা্ভাগ্‌ রগ্ষা করিতে 
করিতে চলিল। 

দেই শোচনীয় প্রতিযানের আনুসঙ্গিক ছুঃখকাহিনী আন্মপৃর্টিরিক 
বর্ণনা করা অসাধ্য। অশন, বসন, ও জীবন-ধারণোপযোগী 
অন্তান্য দ্রব্য সামগ্রীর ঘে 'যখোচিত অভাব হইয়াছিল, তাহা বলা 
বাছল্য মাত্র। গ্যারিবল্ভী ও আনিটাও সেই প্রভিযান্কাৰিবী 
সেনার অঙ্গে থাকিয়া তাহার সমস্ত কষ্টের অংশভাণী হইয়াছিলেন। 
তাহাদের নবজাত কুমার তখন কেবল তিন মাস উত্তীর্ণ হইযীছেল। 
পু্রর্সণ পিতা দেই পুত্ররত্বকে বক্ষে করিয়। মেই বন্ধুর ও ছুঃখ- 
পুর্ণ পথে চলিতে লাগিলেন। তাহার আঁনিটা একটী অনাহারজর্জ- 
রিত মর্ণাপন্ অশোপরি আদীন হইয়া কথকিৎ অগ্রসর হতে লাগি- 
লশেন। অপরাপর বস্কালারশিষ্ট অঙ্খের উপর অপরাপর বালক ও 
ব্লীলোক :চড়িয়, পাইতে 'লাগিল। গ্যারিবল্ডী নি্১-লিখিত প্রকারে 
এই প্রতিযানের শোচনীয় চিত্র প্রদান করিয়াছেন £--« আমাদের 
পর্াতিক সৈগ্ের কষ্ট বর্ণনাতীত। কারণ অখারোহী সৈম্তগণ আপন 
গ্াগন আধ ব্ধ করিষ্বা-অখমাংমে জতি কষ্টে জীবন ধারখ -করিয়া- 
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ছিল) কিন্ধ পদাতিক সৈস্ঠগণের সে সুবিধা ঘটে নাই। স্রীলৌকগণের 
অতি অল্প, এবং খিশুগণের তদপেক্ষারও অল্প সংখ্যা, মৃত্যুগ্রীস হইতে 
রক্ষা পাইয়াছিল। বিগত-প্রীণা.জননীর পার্থ মুপ্রায় ভূপতিভ শিশু 
জভ্তানগণকেশপশ্চাদগামী পুরুম সৈন্যেতা যাইপাব সমস্ব তুলিয়! 
লইতে লাগিল--এবৎ খদিও আপনার! ক্কৃধাস, তৃষণায়, পথশ্রাস্তিতে ও 
ভয়ঙ্কর শীতে মরণৌন,খ হইশীছিল--তখাপি তাঁহারা তাহাদিগের ঘরের 
বিন্দুমাত্র ক্রুটি' করে নাই”। ! “বিপদ বিপ্দমনুবর্তিভে' একটী বিপৎ আর 
একটা বিপদের অন্বর্তন করে। চত্িক বিপন্মেবজালে অঙ্গকার” 
অয়। তাহার উপর বাবার গখদর্শকের। পথ ভুলিয়া যাইতে লাগিল? 
ইহাতে পথের দর্ঘতা ও কষ্টের অনুপাত বাড়িতে লাগিল। তাহার 
উপর ছুঃখের ভরা পুর্ণ করিবার জন্যই ষেন গর্জন্তদেৰ অবিরাম 
জল বর্ষণ কবিত্তে লাগিলেন । 

অবশেষে -এইবপ নয় দ্দিন ক্রমাগত কষ্ট সহিয়া সেই পলান্বমাল? 
শীনা ক্্ীণা সাঁধারণতন্ত্রিমী সেনা সেই দুর্ডেদ অধ্ধণগানী ভেদ করিয়া 
শর্ধ্যদেবের মুখ দেখিতে পাইলেন; এবং পশুপাল দেখিয়া আহারের 
আশায় উৎফুল্ল হইলেন। তাহার1 গঞ্জেল্মের সেনার প্রতীক্ষায় 
ভেকারিয়ায় কিছু কাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন + 

গঞ্জেল্সের সেনা কিছু কাল পরে তথান্ন আসিয়া উপস্থিত ন্‌ 
জশ্রান্ত মরিঙ্গো ও তদীয় রুধির-পিপান্থ সৈগ্তদ্বল কর্তৃক আক্রান্ত 
হওয়ায়, ভাহাদিগের আসিয়া পৌছিতে কিপিন্, বিলম্ব হইয়াছিল ) 
মরিজোর অবিরাম আক্রমণে তাহাদের সংখ্যা একডৃতীয়াংশে পরি 
দত 'হইয়াছিল। অবশেষে গঞ্জেল্মের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র 'সৈন্ত 
বিশৃঙ্খল ভাবে ও অতি অবসম অবস্থায় তথা আসিয়া উপস্থিত হইল? 
কিন্তু তৃতীয় বিভাগ-_সেত্তেশ্থি নার ছুর্গটসম্ত (0%5180% )--আর 
ফিরিল না । গ্যারিবল্ভীর প্রিয়বন্ু ও সহ-স্মদেশহিউতষী ( 09287৩0) 
রসেটী, এই সেনাবিভাগের দেনাপতি ছিলেন। তিনি বীরত্ব ও 
রণনৈপুণেঠর অনেক দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করেল ? 
তীহার“অকাল-মৃতা গ্যারিবলভীর নিকট বাজঞপীঘ-লা এ আসল ন 


৬৪ গ্যারিবন্ডীর জীবনবৃত্ত। 


গ্যাক্লিবল্ভী বুঝিলেন--উহার এ অভাব আর এ জীবনে পুরগ 
হইবে না। | 

* ভেকেরিয়া হইতে সাধারণতন্ত্রিণী সেনার হতাবশিষ্ট মিস্নেস্‌ প্রদেশ 
অতিক্রম করিয়। স্তান্‌ গ্রেব্রীল্‌ নগরে গমন করিল, ও তথায় গিয়া 
সৈগ্াবাস নিশ্মীণ করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতে লাগিল । 

রসেটার মৃত্যুতে তগ-ন্থদয় হুইস়্া, ও রাইওগ্রাঙ্জি জাদারণতন্ত্রের 
ভবিষৎ নৈরাশ্টময় দেখিষ্া, গ্যারিবল্ভী থাকার কর্ন পরিত্যাগ করিয়া 
মন্টিভিডিওতে গমন করিতে কৃতসন্ধল্প হইলেন। বিগত ছয় বৎসর কাল 
তিনি এই সাঁধারণতন্ত্রের হুখে ও ছুঃখে ইহার অধ্থীনে কর্ম করিলেন। 
এই কয় বংসর কাল তিনি ষে বেতন পাইয়াছিলেন, তাহাতে তীহার ও 
তাঁহার স্ত্রীর পরিধানের বস্ত্রের মূল্যও উঠে নাই । ধিনি বিপদে সম্পদে 
এই ছয় বৎসর কাঁল রাইংর অন্ত প্রাণোৎসর্গ ক্ষাছিলেন, সেই 
গ্যারিবল্ডী আজ কপর্দক-শুণ্য হইয়! বিদাত গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়! 
গঞ্জেল্সের হৃদয় ব্যধিত হইল । কিন্ত সাধারণতস্ত্রের ধনাগার আজ 
শুন্ত । হৃতরাৎ “উতায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাৎ মনোরথা»-আজ তাহার 
মলের সাধ মনে উঠিয়া মনেই বিলীন হইল । তিনি গ্যারিবল্ডীকে 
নগদ কিছুই দিতে পারিলেন না। তবে তিনি এই আদেশ করিলেন-_ 
ষে পম্পাস্‌ ক্ষুদ্রবনী হইতে তিনি বত ইচ্ছা তত পণুপাল ধরিয়া! 
লইয়া যাইতে পারেন। গ্যারিবল্ভী ইহাতেই সন্ভষ্ট হইলেন। 
তিনি একাদিক্রমে কুড়ি দিনে নয়শত পণ্ড সংগ্রহ করিক্বা। বিক্রয়ার্থ 
তাহাদিগকে ভাড়াইয়! দক্ষিণাভিমুখে লইয়! চলিলেন। নয়শত আরণ্য 
গণ্তকে একত্রিত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া! যাওয়া এক বিষম সমস্তার 
কথা। রাইয়োনিগ্রো পর্য্যস্ত লইয়া বাইতে যাইতে সেই পণগালের 
অর্ধেক পলাইয়া গেল। তখন গ্যারিষল্ডী উপাঁয়াস্তর না দেখিয়া 
অপরার্ধকে বধ করিয়া তাহাদিগের চশ্ব ও বসা লইয়া বাজারে বিক্রয় 
ৃ গ্লেলেন। তাহ! বিক্রয় করিয়! ব্যয়-বাদে তাহার আড়াই শত 
কা উদৃত্ত হইল। গত ছয় বৎসরের নিরস্তর শ্রমের জন্ত তিনি 
ইহার অধিক আর কিছুই পান নাই। কিন্তু সেই স্কভাবসন্ন্যাসী 
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ইস্ছাতেই 'রিতৃপ্র হইলেন্ন। কারণ ইহীতেই তাহার স্ত্রী পুত্রের 
আপাততঃ প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্বাহ হইল। ভিনি ইহার অধিষ্ষের 
জন্ও প্রার্থী ছিলেন না। 
শ্যারিবল্ডী নিয়াপদে মান্টিভিডিওতে পৌছিয়া নির্বাসিত ইতালীয় 
গণ কর্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন । ইতালীর অকৃতকার্য 'বৈগাবিক 
অভ্যুাম,--ইতালীর দেশহিতৈষী বীরঘৃদকে পৃথিবীর চতুর্দিকে 
বিক্ষিপ্ত করে । তাহাদিগের কেহ ইংলচে, কেহ ফান্সে, কেহ হুইজরপগ্ডে 
ও 'অদেকে জীবন লইয়া আমেরিকায় পলাব্বন করেন। সকলেরই, 
হদয়ের এক মাত্র অশা ষে আবার 'ইতালী উঠিবে_আবার তীহার। 
আহৃত হইয়া জন্মভূ্মির চিরলুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার জন্য অগ্র- 
গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক ইতালীয় নির্বাসিত--অন্তরে এই আশালত! 
পৌধিত করিক্বা কথক নির্ধাসন-ক্লেশ সহ করিতে লাগিলেন। শ্রই 
দিব্বামিত দলের কতকগুলি ইউনাটেভ্‌ ষ্টেটসে গমন করিয়া দেই 
মাধারণতন্ত্রের অতি উচ্চ ও দারিত্ব-পুণণ কর্ন সকল গ্রহণ করিতে লাগি- 
লেন। কেহ কালেজের অধ্যাপক, কেহ, অনুবাদক, কেহ সম্পাদক, কেহ 
কেরামী, কেহ এজেন্ট, কেহ বা সঙ্জীত-শস্ত্ের অধ্যাপক হইতে লাগি-, 
লেন। এই কারণে তাহাদিশখ্ের অধিক জপ! দক্ষিণ আমেরিকায় দিয় 
বসতি করিতে লাগিলেন! ইহার প্রথম কারণ এই যেস্-দক্ষিণ আমে- 
রিকাধ দ্রব্যাদি সুলভ বলিমী তথাকীর আজীব সহঙ্জ-সাধ্য ) দ্বিতীয় 
কারণ এই যে তৎকালে দক্ষিণ আমেরিকার ষাধারণতন্ত্রমবায় ব্রাজিল- 
সাআজ্যের ঘহিত ঘোরতব জমরে প্ররুত্ত হইয়াছিলেন, ভুতরাৎ তথায়, 
থইকিলে ন্বাধীনতা-সমরে দীক্ষিত হইয়া! ভবিস্তাতে ভারা? জন্গভুমিন্ক 
উদ্ধার-সাধনেন্ সহণয় হুইতে পারিধেম। রাইন্ভিলাপ্লাটা (৯1০ ৫৪ 
715৮5) স্দীভীরে অবস্থিত মন্টিভিভিও মগর শুদ্ধ থে ইউবেগোসর 
প্রদেশের রাজধানী বলিম্ক! প্রধ্যাত্ত এরূপ লহে) সেই প্রদেশের ইস্ছা 
আঁদধিতীয়' খাণিজ্যহ্থান খলিয়াও প্রসিদ্ধ। এই জন্যই গ্যারিবলু্তীর 
'দেশস্থ ব্ষীনেক নির্বাসিত " ঝারিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবার 
যেই লগরে আসিফ বর্ষতি করেন। '্যারিবলৃভীর খাছ বীনা 
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কাহিনী পুর্ব হইতেই তাহারা শ্রুত ছিলেন । এই জন্ত তাহারা আজ 
'চির-পরিচিত বন্ধুর সায় গ্যারিবলৃন্তীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহাদের 
হৃদয়ের অতি শ্রিক়্ বন্ত--ইতালীর সঙ্ধীবন কাধ্যে--গ্যারিবল্ডীর 
পূর্ণ সহাশুভূতি ছিল বলিয়া গ্যার্লিবল্ডী তাহাদের নিকট আরও 
প্রিয় হইলেন। 

চর্ম ও বসা বিক্রয় করিয়া যে আড়াইশত টাকা! হইয়াছিল, তাহা 
নিঃশেষিত হওয়ায় গ্যারিবল্ডীকে স্ত্রী ও পুত্রের ভরণ পৌষদের জন্ত 
অচিরাৎ কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আর কোন হুযোগ 
উপস্থিত না! থাকায় তিনি দালালী আরম্ভ করিলেন। রোমীয় রেসম 
হইতে ইতালীয় পোষ্টবোর্ড পর্ধযত্ত-সমস্ত পণ্যজাতের নমুনা লইয়া 
তিনি বাটা বাট়ী বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্ত ইহাতে যাহা! হইত, 
তাহাতে তাহার সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত লা বলিয়া তিনি 
১৮৪১ খ্ীষ্টাকে পেয়োলা সেমৈদী (22019992090?) নামক কোন 
ইতালীয়ের স্কুলে অস্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইলেন। 


নবম অধ্যায় । 
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আবৃজানির সহিত বন্ধত্ব-্-প্রাচা রণতরির (0:19821 8888200 ) অধিনাধকত্ব 
গহণ--পারাণ। বহিষ্ন| উর্ধাভিমুখে গমন--তীধণ গোল বর্ষণ--আর্জে্টাইন্‌ ফোটিললার 
সহিত্ত সাক্ষাৎ করণ--শত্ররণতগির গতিরোধ--পাঁরাঁণ। নদীতীরে ভীষণ ঘুদ্ধ--আজে- 
ন্টাইন্‌ ফোটিল্লার তীহাদিগের পক্ষ পরিত্যাগ--জাহাজে অন্নি-প্রদাণ-পূর্ধাক নদী 
শাহি উর্ধাতিমুখে পলায়ন_-করিয়েন্টেসে 8358 গমন করিতে 
আদেশ- আরোযোগ্রাতির যুদ্ধ । 
. মন্টিতিডিওতে ঘে দকল দির্ব্বাসিত ইভালীয়ের সহিত গ্যারি- 
ক্্ড়ীর আত্মীয়তা জন্মে-ভাহার মধ্যে আন্জানি (41998) বিশেষ 
উদ্বেখ-যোগ্য। আনুজানি ম্যাট্থিনির জাদর্শে গঠিত--উদ্দীপনা- 
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পূর্ণ, উদ্যঘসীল, রণকুশল, লক্ষ্যসাধনে উত্মগকৃতপ্রীণ, স্বাধীনতা" 
প্রিয়, ও স্বদেশানুরাগোদ্দীপিত ম্যাট্সিনি ও গ্যারিবল্ভীর নিম্বে 
এত গুণের একত্র সমাবেশ--আর অল ইতালীয় নির্ববাসিতে পনিদৃষ্ট 
হুইয়াছিল। হুদয়ের এরূপ এ্কতানিকতা থাকায় প্রথম-দর্শন-দিবস 
হুইভেই তাহারা পরম্পর পরম্পরকে যেন সহোদর ভ্রাভার স্তাষ 
দেখিতে লাগিলেন। ভালবাস গ্যারিবল্ভীর হৃদয়ের একটী প্রধান 
ধর্ম । তিনি স্বদেশানুরাঁগে উন্মত্ত ছিলেন। এই জন্ড স্বদেশামুরাণী 
ব্যক্তি-মাত্রকেই তিনি হ্ুদয়ের মহিত ভাল বাসিতেন। বিশেষতঃ 
ফিনি ইভাঁলীকে স্বাধীন করিয়া রোমকে আবার ইতালীর রাজধানী 
করিতে চাহেন--তিনি ত গ্যারিবল্ভীর হৃদয়ের উপাস্য দ্বেবতা। আন্‌" 
জানির জীবনের তাহাই লক্ষ্য ছিল বলিয়া, আন্জানিকে তিনি 
প্রাণের সহিত তাল বাসিতেন। 
, বিদ্যালতের শিক্ষকতা বা বণিকের দালালী--উত্তেজনা-প্রিয় গ্যারি" 
বল্ডীর অধিক দিন ভাল লাগিল ন1। রণন্থল গ্যারিবল্ডীর ক্রীড়া 
প্রাঙছন। আনিটাও শান্তিময় জীবন অপেক্ষা তরন্বময় জীবন অধিকতর 
ভাল বাঁসিতেন। হুতরাৎ তাঁহারা রণস্থলে যাইবার কৃবিধা অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন; এবং নিরম্তর সমরনিমগ্জ দক্ষিণ আমেরিকায় তখন 
মে সুবিধার অপ্রতুলও ছিল না! 

মন্টিভিডিও দাধারণতন্ত্রই ততকালে প্রাচ্য সাধারপতন্তর নামে 
আখ্যা হইত। ধৎ্কালে গ্যারিবল্ভী দালালী ও শিক্ষকতায় নিযুক্ত 
ছিলেন, তখন ইহার সভাপতি জেনারেল্‌ রিভেরা, ডিস্বটেটর রোজাসের 
সহিত দোরতর জমরে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। রোজাস্‌ চতুর্দিকৃষ্ছ 
সাধারণতন্গকে পরুযুদস্ত কবিয়া নিজের সাআজ্যভুক্ত করিবেন সঙ্বল্স 
রিয়া একে একে সকল সাঁধারণতন্ত্রকে আক্রমণ কত্ধিতে লাগিলেন। 
তাহার বিজয়দৃণ্ড সেন! মত্ত-মাতজজ-দলের ন্যায় এই ক্ষণে মন্টিভিডিও 
সাধারণতন্ত্র উন্মাধিত করিয়া বেড়াইতেছিল। জেনারেল্‌ রিভেরার 
সৈষ্ভ পদে পদে দেই মহতী সেনার নিকট পরাজিত হইতে ছিলি ॥ 
ক্লিতেরা সেই উন্মাথিনী সেনার গতিরৌধ করিতে অক্ষম হথয়ায়। 
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উাইব্‌স্‌ (092৮55) তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত ইইলেন। কিন্ত তাহার 
চ্দর্ধ্য শীঘনে উত্তেজিত হইয়া উক্ত সা ধারণতগ্ত্ের অধিবাঁসিবৃদ্দ তাহাকে 
পদচ্যুত করিয়া রিভেরাকে আবার সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিল 1 
ওর়াইব্স্‌ পদচ্যুতিতে ক্রধোন্মত্ত হইয়া প্রবল সেনা লইয়া রিভেরার 
অন্মুখীন হইলেন) কিন্ত রিভেরা কর্তৃক পরাস্ত হুইয়া বিউয়েনস্‌ এয়ারেদ্‌ 
€ 39৪29৪ 488868 ) রাজ্যের অধীশ্বর রোজীদের শরণাপন্ন হইলেন? 
রোজাস্‌ কাহার পক্ষ সমর্থনে সম্মত হইলেন, ও তাহাকে আপনার 
অমস্ত সৈন্যের অধিনায়কৃপদে প্রতিষ্ঠীপিত করিলেন । রোৌজাস্‌ শ্বয়ৎ 
সেই সময় মাধ্যমিক বা একত্ববাদী (090701865 0: 07169195 ) 
ধলের সেনাপতি লাঁভেল্‌ (7:৯9110 ) ও পাজের (798) সঙ্গে সমরে 
নিযুক্ত ছিলেন। ওরাইধ্‌ আসিয়া সেনাপতি লাভেল্কে পরাজিত ও 
পাজ্কে রণক্ষেত্র ছাড়ি পলায়ন করিতে বাধ্য করিজেন। ইন্টাদিগকে 
পরাজিত করিয়া শুরাইব্স মন্টিভিভিয়ে। অভিমুখে অভিয়্।ন করিলেন ; 
রিভেরা এই সংবাদ পাইয়৷ তৎক্ষণাৎ সটীমাস্তবন্তী নদী পার হুইয়। বিউ- 
য়েনস্‌ এয়ারেস্‌ রাজ্যে উত্ভীর্ণ হইয়া ওরাইব্মের গতি রোধ করিলেন । 
সহত্র মাধ্যমিক সৈন্য করিয়েন্টিস্‌ হইতে আসিঘ্া রিতেরার সহিত 
মিলিত হুইল। এদিকে ওরাইব্সের সঙ্গে চতুর্দশ সহ রণদীক্ষিত 
গদাতিক, অসংখ্য রণোৎ্সাহী অর্থারোহী, ও অশ্বপরিচালিত অসথখ্য 
কামান ছিল। আই প্রবল সৈস্ের নিকট রিভেরা পরাজিত হইলেন। 
ওরাইব্স এক্ষণে মর্টিভিডিয়ো রাজ্য আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প 
হইলেন। প্রাচ্য সাধারণতন্ত্র এই সম্কট সময়ে সেনাপতি পাজ্কে 
সমবেত বাধারণতন্তিণী সেনার অধিনায়ক-পদে ত্রতী করিলেন। 
সকল দেশের লোককেই সেই গ্গৈগ্ত-মধ্যে প্রবেশ করিবার. অধিকার 
প্রদান করা হইল, আরৰঃ সাধারণতন্ত্রের সমস্ত লোক যেন এক দেহ 
হইয়। সেই স্বৃণিত '্মাক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অভ্যুতখিত হইল 
প্তারিবল্ডী যখন মন্টিভিভিযো। গ্রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত রা 
কখন দেই রাজ্য জ্যত্যগ্তরীণ অবস্থা এইক্সপ 'ছিল। 
গার স্বেচ্ছা চারক্াহিনী গ্যারিবলৃতী পূর্ব হইতেই শ্রুত ভি 
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এই ছুযোগ পাইয়া তিনি তাহার সমুচিত শাস্তি বিধানের জঙ্ত 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিশেষতঃ মণ্টিভিডিয়ো--নির্বধাসিত ইতালীক়- 
বৃন্দকে যেরূপ যত্বের সহিত আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাতে মন্টিভিভিক্জোর 
বিপদে তীহাঙ্গিগের প্রাপোত্সর্গ করা উচিত। এই মহান ভাবে 
উদ্দীপিত হইয়া! গ্যারিবল্ডাঁ পারিবারিক সুখ পরিত্যাগ-পুর্বক আবার 
অমরের ছুঃখ বন্্রণাময় জীবনে প্রবিষ্ট হইলেন । এবার তিনি আনিটাকে 
স্ত্রীজনেচিত গৃহকার্ধে ও পুত্রের লালন পালনে নিযুস্ত করিয়া একাকী 
বূণক্ষেত্রে চলিলেন। 

যেমন এক্ষণে. বাঙ্গালীরা নির্বাধ্য ও ভীরু বলিয়া সকলের পরি- 
হাস-পাত্র হইয়াছেন, সেইরূপ দেই সময়ে ইতালীয়েরা ভীরু: ও 
নির্ধারধ্য বলিয়া জগতের কপার পাত্র ছিলেন । মন্টিভিভিয়োতে 
উপনিবেশিত ইালীয়গণও মন্টিভিভিষবো-বাঁসিগণকর্তৃক সেই ভাবে 
শৃহীত হুইভেন। গ্যারিবল্ভীর শৌধধ্য বীর্ঘো ভাহারা কেবল গঠারি- 
বল্ভীকে বিভিন্ন ধাতুর লোক বলিয়া মনে করিতেন । এই ভগ্তা 
মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেন্ট যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিষয়ে ভীহার পরামর্শ লইয়া 
চলিতেন। কিন্ত প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তি নিজের আহার নিজ! ও 
সুখ্যাতি অতিতুচ্ছ পদার্থ বলিগ্া মনে করেন। দেই পরিমাণে আবার 
তিনি স্বদেশের নিনাহুখ্যাতিতে দ্রুত-সকালনীয় | গ্যারিবল্ভীকে কেহ 
ভীরু ও কাপুরুষ বলিলে তিনি ভ্রক্ষেপও করিতেন না। কিন্তু ইতালী- 
বাঁষীরা তীরু ও কাপুরুষ/__একথা শুনিলে তাঁহার মর্মস্থল বিদীর্ণ হইত । 
অথচ গ্যারিবল্ভীকে একথা সর্বদাই শুনিতে হইত । জাতীয় কলগ্কের 
অপনোদন-সানসে তিনি তাহার নুপ্রীসিদ্ধ “ইতালীয় সৈগ্ঠবল” (1521755 
18:০০ )7 প্রতিষ্ঠাপিত কদেন। তাহার নামের মোহিনী-শক্তিগুণে ও 
তাহার জালা-ময়ী উদ্দীপনায় অচির-কাল-মধ্যে প্রায় আটশত নির্বাসিত 
ইতালীয় তীহার পতাকামূলে আসিয়া গাড়াইলেন । 

তিনি এই বলিয়া এক খোষণী-পত্র প্রচার করিলেন যে 'বে 
ক্বাজা অতি বিপন্ন অবস্থায় নির্বাসিত ইতালীয়গণকে আভিথ্যপূর্ণ 
আশ্রশ্ব প্রদান করিয়াছেন,-সে রাজ্যের এই আসন্স বিপদে প্রত্যেক 


খ গ্যারিধন্ডীর জীবনরৃত্ব | 


ইতালীয়ের জীবন উৎসর্গ করা উচিত” | তাহার এই হাক 
আহ্বানে কোন ইতালীয়ই উদ্দাসীন' থাকিতে পারিলেন ন1। সক- 
লেই একবাক্যে ইতালীর অপযশ কালিমা ক্ষালণার্থ-ও আতিথ্যের 
প্রতিদানার্থ--মন্টিভিভিষৌোর রক্ষার্থ গ্যারিবল্ভীর পতাকামুদে আসিয়। 
াড়াইলেন। 


আই বিখাত পণ্ডাকা ম্টিভিডিয়োর অস্ত্রীস্ত মহিলাঁগণ গ্যারি- 
ল্ডীর জন্য সহস্তে প্রস্তত করিয়াছেন । এই পতাকা কৃষ্ণ রেশমে 


নিশ্িত। ইহার উপর প্রচণ্ডধাতুনিক্রাব-উদগীরণকারী বিস্ুতিয়স্‌ 
পর্ব্বতের প্রকাণ্ড চিত্র বিচিত্র-কাক্রকাধ্য-খচিত । এই অঅনুর্ব্ব পতা- 
কলার মোহিনী শক্তি-বলে “ইভাপীয় লীজন' অজেয় হইয়া সল্টো দেন্ট 
আন্টোনিয়ো, কাটালাফিমি ও মিলাজে। প্রভৃতি প্রনিদ্ধ সমরে জয়লা্ত 
করেন। সল্ট সেপ্ট আন্টোনিয়ো রণজয়ের স্ৃতি উদ্দীপিত রাখিবাঁর 
জন্ঠ মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেন্ট, এই পতাকার উপরে সুবর্ণ অক্ষরে 
দর00৯/ 8, 1946 ” এই কমুটী অক্ষর অস্ষিত করিয়া দেন। ১৮৪৬ 
খ্টষ্টাবের ৮ই ফেব্রুয়ারীতেই উক্ত রণে “ইতালীক্ব লীজন" অদ্ভুত বীরত্ব 
প্রদর্শন-পর্বক জন্বলাভ করেন। এই পতাকাটা গ্যারিবল্ভী ইউরোপে 
লইয়া যান। সিসিলীয় মরে এই পতাকা, শত্রহস্তে পতিত হয়? 
কিন্ত গ্যারিবল্ডী অটিরাৎ ইহার উদ্ধার সাধন করিয়া ক্যাপ্রেরাস্বীপন্থ 
নিজাবাষে তাহা! রাখিয়া দেন। এক্ষণে ইহা! জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় রমণীয় 
ফেমে কাচমপ্ডিত হুইয্! গ্যারিবল্ডীর অপুর্ব কীর্ডিত্তস্-স্বরূপ তদীয় 
জামাতা সেনাপতি ক্যানৃুজিও-র জেনোয়াস্থিত বৈঠকখানা উজ্জল 
করিয়া রহিয়াছে । 

গ্যারিবল্ডী মট্িভিভিয়ো গবর্ণমেন্টন্ে আপনাদিগের অভিপ্রায় 
জানাইলে, মন্টিভিভিয়ো গবর্ণমেন্ট তাহাকে তিন খানি জাহাজা- 
ধিষিত-_এক রণতন্ির অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন। এই তিন খানি 
জাহাজের নাম (১) কনেষ্টিটিউসন্‌ (09250086০5১ (২) প্রসীডা 
(8:09585), ও (৩) পেরেসিয়া (১০:8০:8) | ম্টিভিভিয়ো গবর্ণমেশ্ট' 
গ্যারিবল্ভীকে এই তিন খানি জাহাজ লইয়াঃরোজান্‌ কর্তৃক আক্রান্ত ও 


নবম অধ্যায়। . ৭৯. 


উতৎ্গীড়িত-করিয়েন্টি্‌ নগরের অধিবাসিবৃন্দের সাহাষ্যার্দ 'পারাণা' নদী 
বহিয়া! নদীর উর্ধপ্রদেশে গমন করিতে আদেশ করিলেন । ওরাইব্দ্‌কে 
মন্টিভিভিয়োর আক্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্ত এই জামরিক 
কৌশল অবলম্বন করা হয়। এই নদী অতিশয় বক্রগামিনী ও দৈর্ধেচ 
ছয় শত মাইল। ইহার উভয় তীরেই অল্প অল্প অস্তরে শৃক্রদিগের 
অসংখ্য দুর্গ স্থাপিত । তথা হইতে অনস্ত গোল! বর্ষণে গ্যারিবল্ডীর 
গতি প্রতি পদেই প্রতিহত হইবার সম্ভাবনা । যদি তাহার জাহাজ-গুলি 
চড়ান্ব না বাধে, তথাপি তীরস্থ কামানরাজির অবিরাম গোলাবৃ্টিতে 
সেগুলির ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । গ্যারিবল্ডী অনেক 
দুর আসিয়া বুঝিলেন যে তিনি এখন জালে পড়িঘ্বাছেন ৷ তিথি 
ছেখিলেন নদীর প্রতি বন্রে (বাঁকে) ধ্বংস বা অপযশ তাহাকে গ্রাস 
করিতে উদ্যত হইতেছে । কিন্ত তাহার সিংহঘদয় কিছুতেই ভীত 
বা দমিত হইবার নহে। তিনি প্রতিজ্ঞা কৰিলেন যে এরূপ নৈরাশ্মনর 
'অভিযাঁনকে গৌরবের অভিযানে পরিণত করিবেন । 

শক্রেরণতরির অধিনায়ক আডমিরাল্‌ ব্রাউন্‌ গ্যারিবল্ভীর অনুসরণ 
আরভ্ত করিলেন। তিনি পারাণ। ও ইউকগোয়া নদৃক্ষয়ের সঙ্গম-স্থলে 
অবস্থিত-_মার্টিন্‌ গার্সিষা (118৮0. ৪:০৪) নামক বন্দরের ছুর্গ পার * 
হইস্বা যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি তাহার তিন খানি জাহাজের 
উপর ভীষণ গোলাৰৃষ্টি হইতে লাগি । ইহাতে অনেক রণদক্ষ নাবিক 
ও কর্মচারী সৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । এ দিকে “কনিষ্টিটিউসন্‌, নামক 
জাহাজখানি চড়ার বাধিয়া গেল। তাহাকে লঘুতর করিশ্বা ভাসা- 
ইবার জন্ত তাহার দ্রব্যসামগ্রীগুলি “ প্রোফিডা; নামক জাহাজে 
তুলিতে ছদ্ল। সেই হূর্বঙ্গ ভারে মে জাহাজখানিও এক প্রকার 
অবর্প্য হইয়া ব্হিল। কেবল “পেরেমিয়া” মাত্র কর্মপ্য রহিল। 
এই. অবস্থায় সাত খানি শক্র-রণতরি তাহাঁদিগের উপর আসিয়া 
পড়িল। যখন নৈরাশ্ঠের মেখে চতুর্দিকু আচ্ছন্ন হইল, তখন ধেন 
কোন দৈবীশক্তি তাহাদিগের টদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইলেন। এই সমক্র 
“আদ্ছ্মিরাল্‌ ব্রাউনের রগতরি্যাহা শক্রপতাকা ধারণ করিয়া অর্ধ্াগ্রে 


ণং গ্যারিবন্ডীক্ন জীবনবতত | 


চলিভেছিল--চড়ায় বাধিয়া গেল। ইহা সস্থীর্ণ নদীর বক্ষঃছল জুড়িয়া 
থাক্ষায় পশ্চান্বন্তী শত্ররণতরিষট্‌ুক অগ্রসর হইতে পারিল না। 
সুতস্নাৎ অগ্রবস্তঁ জাহাজের ভাসিয়া উঠার প্রতীক্ষায় পশ্চাত্বস্াঁ জাহাজ- 
খলিকে প্রতীক্ষা করিয়! থাকিতে হইল । ইহাতেই সে বাত্রায় গ্যারি- 
বল্ডীর রপতরি পূর্ণধবংদ হইতে রক্ষা গাইল। কারণ সেই অবসরে 
“কনিষ্টিটিউমন্, ও ভাসিয়া উঠিল--ও প্রোসিডা হইতে তাহার 
দ্রব্যসামগ্রীও তাহাতে তোল! হইল | গ্যারিবল্ডীর তিনখানি 
জাহাজই অতঃপর যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইল। এ দিকে বিধাতা গ্যারিবল্ভী 
ও তাহার অনুযাত্রিকবর্গকে শত্রুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার , 
জন্তই যেন স্বর্গ হইতে তাহীদিগের উপর ভুর্ভেদ্য কুজ্ঝাটিকারপ আব- 
রণ প্রক্ষেপ করিলেন। সেই দৈব আবরণে আবৃত থাকিয়া অনুকূল 
বাস্কুর সাহায্যে তাহারা অতি বেগে নদীর উদ্ধীদেশে চলিলেন। নদী-পথে 
স্ঠান্‌ নিকোলাদ্‌ (98৮ বিঃ00:0৯)বন্দরে অনেকগুলি বাঁণিজ্যতরি তীহা- 
দিগের হস্তগত হইল। যে বাজাড়। নগরে গ্যারিবল্ভী পূর্বে কারাবন্ধ 
হইয়াছিলেন, তখান্ব আসিয়া! তিনি দেখিলেন, তাহাকে গ্রাস করিবার 
জন্ত কামানসকল যুখব্যাদান করিয়া আছে। কিন্ত অনুকূল বায়ু আবার 
তাহার সাহাধ্যার্থ আসিল। তাহার জাহাজসকল পালভর়ে ধেন স্বীত- 
ধন্ষে শক্রর কামানগুলিকে পরিহাস করিতে করিতে জ্রুত চলিয়া 
গেল । প্রতি বদরেই' তাহার গতিরোধ করিবার জন্য ব্যাটারী 
সংস্থাপিত কর! হইয়াছিল । প্রতি স্থানেই প্রায় অনুকূল, বায়ুর সাহাষ্যে 
তাহার! কামানের লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। ছুই এক স্থলে 
মাত্র ঈষং সংঘর্ধ উপস্থিত হইয়াছিল । সেরিটে। বন্দরে (09:6০) একটা 
তীব্র যুদ্ধে তাহারা ছয়টা কামানকে নীরহ করিষা অনেকশুলি পণ্য- 
জাতপুর্ণ বাণিজ্য জাহাজ অধিকার করিলেন। ইছাতে তাহাদিগের 
খ্যাদ্যাদির যে অতাব ছিল, ভাহার পুরণ হইল। 
ক্যাভীলো কোর়াটিয়। (0875110-05৯৮5৬ ) নগরে সাধারণতান্িক- 
ফে?টিক্লা * আসিয়। তাহাদিগের সহিত মিলিত হইল। এই মিলিত 
রধতরি ব্রেডা (9:৪৮৪.) উপকূল পর্ধ্যত্ত নদী বহিয়া চলিল। কিন্তু- 
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ব্ো উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়া নদীর অগভীরতা নিবন্ধন' তীহাদিগকে 
জোয়ারের প্রতীক্ষায় কিয়ৎকাঁল অপেক্ষা করিতে হইল। এই স্থযোশে 
আভ্মিরাল্‌ ভ্রাউন তাহার রণতরি লইয়া তভাহাদিগের দিকে সবেগে 
আসিতে ছিলেন । তাহ।কে দেখিয়া গ্যারিবল্ডী কাহার জাহাজখুলিকে 
ুদ্ধার্থ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নদীর এ পার ও পার জুড়িয়া আজোভের সমকোণ- 
ভাবে রাখিলেন। যখন জলসেনাপতি ব্রাউন আসিয়া সন্মুধে উপস্থিত 
হইলেন, তখন তাহার অভ্যর্থনার্থ যুদ্ধের সমস্ত আফোজনই প্রস্তত 
হইয়াছিল । গ্যারিবল্ডী ভীহার গতিরৌধ করিবার জন্য ন্দীতীরে 
কামানরাঁজি গোলাপূর্ণ করিয়া ও পদীতিক সৈশ্ঠসকলকে বারুদ-গুলি-পুর্ণ 
বন্দুক হস্তে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮০২ খীষ্টাকের ১৮ই: 
জুন তারিখে প্রত্যুষে উভষ্ব সৈন্টে তুমুল সংগ্রাম বাধি। উঠিল। অমস্ত 
দিন অবিশ্রামে যুছ,চলিয়াছিল ৷ উত্তয় পক্ষেই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শিত 
শৃইয়াছিল। কেবল রজনী আ'সিয়া সুদ্ধের ক্ষণিক বিরাম সংঘটিত, 
করিল । এই যদ্ধে গ্যারিবল্ডীর রণতরিসকল ছিন্ন ভিন্ন হয়, ও ইহাদের 
বীর নাবিকবৃন্দ ও কর্ম্চারিগণের অধিকাঁৎশ হত বা আহত হন্& 
রজনীর অন্ধকারে দেই হতাবশিষ্ট ক্লান্ত বীরবন্দ * শৃঙ্খল কাটিয়া 
গুলি প্রস্থত করণে ও জাহাজের জীর্ণসংস্কার কাধ্যে নিযুক্ত থাকেন £. 
প্রত্যুষে অবশ্যক্তাবী যুদ্ধের উদ্যোগে নিযুক্ত থাকায় সমস্ত রাত্রি তাহার 
একবারে চক্ষু মুদিত করিতে পারেন নাই । গ্যারিবঙ্গূড়ী আর্জেন্টাইন 
তরিগুলিকে পশ্টান্তাগে সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন-_অভিপ্রায় এই ষে, 
বদি তাহাদের যুদ্ধে পরাজয় হয়, সেই তরিতে আরোহণ করিয়া তাহারা 
ক্রত পলায়ন করিবেন। আর যদি পরাজয়ও না হয়, তথাপি যুদ্ধের 
গাঢ়তার সমস্ব এগুলি তাহাদের বিশেষ সাহায্যে আসিবে । রাত্রিতে. 
গ্যারিবল্ভী আহত সৈল্তগণের শুশ্রষা কার্যের তত্বাবধানে নিয়োগ 
করিবার জন্য ঘখন'কমাগডারের অনুসন্ধান করিলেন, তখন জানিতে 
পারিলেন, ঘে ভীরু কমাপ্ডার যুদ্ধের সময় পলায়ন করিয়াছে । এই' 
সংবাদে জয়লাভ-বিষয়ে গ্যারিবল্ডী একবারে হতাশ হুইয়া পড়িশেন? 
এখন তিমি পলায়ন ব্যতীত আর গত্যত্তর দেখিলেন-না। প্রত্যুষে যুদ্ধ 

ণ 
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বাধিল বটে) কিন্ত গ্যারিবল্ডীর নাবিকরৃদ্দের শারীরিক দৌর্বল্য, 
'গ্বোলা গলির অভার, জাহাজখ্লির ভগ্ধ ও মজ্জনোন্ুখী অবস্থা--এই সমস্ত 
প্রতিকূল ঘটনারলী সমবেত হইয্া তাহাকে দীর্ঘকাল ইহা চালাইতে 
ছিল না। গ্যারিবল্জী তখন উপায়াস্তর ন| দেখিয়া জাহাজগুলিত্তে 
আগুন লাগাইয়১ সবলে কোরিয়েন্টিদ্‌ অভিমুখে যাঁরা করিতে কৃত- 
স্কন্স হইলেন । বিজয়দৃণ্ত শক্রটসন্তের অবিরাম অগ্নিবর্ধণের 
মধ্যেই তিনি নাবিকবৃন্দকে, আহত ব্যক্তিগণকে থাদ্যসামগ্রীমহ 
ছোট ছোট বোটে তুলিয়া উদ্ধাভিযুখে প্রেরণ করিলেন। যে মকল 
"আহত ব্যক্তিগণে জীবনের কোন আশা ছিল না, তকালীন 
সামরিক প্রথা অনুসারে তাহারা আপন বন্ধ বান্ধব দ্বারা আপনাদের 
যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান করাইয়া লইলেন। সকলেই নিরাপবে 
€পৌছিলে একখানি বোট হুইতে গ্যাবিবল্ডী দ্বপ্নং জাহাজগুলিতে 
অগ্নি প্রদান করিয়া সর্জশেষে উদ্ধপ্রদেশে পলায়ন করিলেন। শক্র- 
কামানরাজির গর্জন শুনিতে শুনিতে ও জাহাজগুলিত্ জালামন্রী মূর্তি 
দেখিতে দেখিতে গ্যারিবল্ডীর ক্ষুদ্র বোটগুলি উদ্বাতিমুখে চলিতে 
লাগিল। গ্যারিবল্ভীর জাহাজ গুলি একে একে সকলই ভক্মুস।$ 
হইল-ীহার বড় সাধের “কনি্টটিউসন্‌* নামুক জাহাজ খানি 
কলের শেষে দগ্ধ হইল। সেই জাহাজে বাকুদখান! ছিল_-তাহাতে 
হধন আগুন লাগিল, তখন এক ভীষণ গগনবিদ্বারী শব্দ ইখিত 
হইন্। বোধ হুইল যেন আগ্মেয়গিরি ভিহুভিয়দ্‌ শত বধের শিড্রার 
গর আবার ধাঁতুনিত্রব নির্গত করিতে লাগিল । জাহাজগুলি ভম্মসাৎ 
হইম! গেলে সহ্‌মা। চহুর্দিক্‌ নিস্তব্ধ হইল- প্রবল ঝটিকার পর যে 
লিষ্তক ভাব, এ সেইরূপ নিস্তব্ধভাব ! সেই শিস্তন্ধতার মধ্যে কেবল 
জলের কল কল ধ্বনি ও গ্যারিবনূডীর ক্ষুদ্র বোট গুলির দড়ের কা 
আত হইতে লাগিল । জুনযাসের প্র দিবসদ্বত্বের সেই ভীবণ বিপৎ" 
পাতের পুর এই নিস্তবাব্”ও এই শাস্তি--গ্যারিবল্ডী ও তাহার 
ললাবিকবৃদ্দের : দিকট নতি মধুর লাগিয়াছিল। - 
নারিকবৃদ্দ অবশেষে নিরাপদে করিযেটিদ্‌ গ্রামূম্লীতে পৌঁছি 
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লেস ও গুখাকার অধিবাসির্দদ কর্ৃক মহাঁসমাদরে গৃহীত হইলেন।' 
সেখানে ভীহারা অনেক মাস ধরিয়া নিষন্্া হাইন্কা বসিফ| রহিলেন। 
অবশেষে গ্যারিবল্ভ উরুগোরের প্রধান বৈপ্লবিক কেশ্রা সান্ফান- 
সিস্‌কোতে রিভেরার সাহাধ্যার্থ গমন: করিবার জন্য মন্টিভিডিয 
হইতে আদেশ পাইলেন। মহা উৎসাহের সহিত এই আদেশ 
গৃহীত হইল, ও অবিলম্বে গ্যারিবল্ভিনী সেনা উকুগোয়ে নদ 
বাহিয়া' সান্ফান্সিস্কোতে আসিয়া উপস্থিত হইল। খায় 'নেক- 
লি রণতরি গ্যারিবল্ভীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি । রিতের? 
তাহার আপিবার পূর্বেই প্রতিদ্বন্থী ওরাইব্সের গতিরোধ করিধাব 
জন্ত এটি রাইক্বোস্‌ ( 2৮৩-7০9 ) নগরে গঞ্ন করিয়াছিলেন । ১৮৪২ 
খীষ্টাকের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত নগরের অদূরে প্রসিদ্ধ অরোয়ো-: 
প্রাণ্ডি (&০5০-685505) যুদ্ধ হয়। এইযুদ্ধে সাধারণতন্ত ও ইহার 
মিত্র-মণ্ডলীর অত্যুৎকৃষ্ট সেনার চিহ্ন পর্ধযস্ত প্রায় লোপ হয়। সেই 
সঙ্গে সাধারণতস্ত্রের জাশীলতা৷ একেবারে সমূলে বিনষ্ট হয় । গ্যারি- 
বল্ডী অসংখ্য সৈম্ত লইয়া রিভেয়ার সাহাষ্যার্থে নদীর নিম্লাভি- 
মুধে গমন করেন। কিন্তু তিনি ষখন যুদ্ধদ্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
তখন সেই মহত্ভী সেনার চিহ্ন পর্যস্তও ছিল না। তখন তিনি. 
মন্থর গতিতে ভগ্ন লদরে মানকান্দিস্কোতে প্রত্যাগত হইলেন; বুঝিলেন 
সাধারণতন্ত্রের সৌভাগ্য-শৃর্য চিরদিনের মত অন্তগত হইল | 
গ্যারিবল্ভী ভথাত্ব চতুর্দিক হইতে সক্ষলিত যুদ্ধের উপকরণ ও অন্থান্ত 
দ্রব্য সামগ্রীর পরিরক্ষণে নিয়োজিত হইলেন। এরূপ পরিরক্ষণ একান্ত 
আবশ্তক হইয়াছিল, কারণ সুষঠনপ্রয়ামী শক্রুরা তখন চতুর্দিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হ 

কিন্ত শীপ্রই তাঁহার্িগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত শক্তি 
মট্টিভিভিয়োতে ' কেন্ত্রস্থ করিতে হইয়াছিল। কারণ সংবাদ আঁসিম্বা- : 
ছিল যেশক্ররা ্লন্টিভিভিয়ো আক্রমণ করিবার জন: দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছে ।, . আঁসিবার ' পুর্বে গ্যারিবল্ডী তাহার জাহাজগুলিতে- 
অমি, প্রদান রিয়া আমিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। গ্যারিব্ল্ডী 
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তদনুসারে বড় বড় জাহাজগুলিতে আগুন.লাগাইফ়া উপরিস্থ প্রদেশের 
গ্রাম নগরাদির ধ্বংসবিধানার্থ শত্রগণের উর্ধপ্রদেশীভিযান নিবারণ 
কাধবার জন্ত ছোট ছোট জাহাজখুলিকে জলমণ্ করিয়া দিলেন । 
তাহার পর নাবিকগণকে আবার পদাতিকটসৈন্তে পরিণত করিয়া তিনি 
মণ্টিভিডিয়ো-অভিমুখে বাত্রা করিলেন। 

মণ্টিভিভিয়োর অধিবাসিগণ এক্ষণে পুর্ণধ্বংস হইতে সাধারণ- 
তস্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্ত আবাল বৃদ্ধ বণিতা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। 
নিষ্ঠুর ওরাইব্সের ও তদীয় নরশোণিতপিপাহ অর্থগৃধ্হু সেনার 
অন্তাব্য অত্যাচারের কঙ্সনায় প্রত্যেকে উন্বত্বপ্রীয় হইয়া উঠিল । 
তখন সমস্ত সাধাঁবণতন্ত্র যেন একদেহীর স্ায় বলিয়া উঠিল এমন্ত্রৎ 
বা সাখক্বেয়মূ, শরীরং বা পাত়েক়ম্*--হয় এই সাধনায় সিদ্ধ হইব, নয় 
ইহাতে প্রাণত্যাগগ করিব। নগরবাসীরা তখন একবাক্যে মেনাপতি 
পাজ্‌্কে নির্বাসন হইতে প্রত্যানয়ন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। 
তাহাকে আনাইয়া তাহার হস্তে সকলে নগর-রক্ষার ভার অর্পণ 
করিল। তিনি আসিয়! কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, কি ধনী কি নির্ধন, 
সকল শ্রেণী ও সকল যন্প্রদায় হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক লইয়া 
একটী অজেয় নারায়ণী সেনা প্রস্তুত করিলেন। এই নারায়ন সেন! 
আট বৎসর কাল শক্রুদিগের অংখ্যাতীত সৈন্তকে মন্ত্রোষপি-রুদ্ধ- 
বীর্ধ্য সর্পের 'স্ঠায় করিয়া রাখিয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য জগতে যত 
'অব্দানপরম্পরা এধাবং কাল অন্বঠিত হুইয়। আসিয়াছে, এই 
অলৌকিক সেনার অবদান-পরম্পরা ইতিহাসে সে সকলের মধ্যে অতি 
উচ্চস্থান পাইবে। 

সাগরের দ্বিকৃ রক্ষা করিবার অন্য ভাসমান রণতরি নির্ধীণ করিয়া 
লইবার জন্ত গ্যারিবল্ভীর উপর আদেশ হইল । 'এদ্িকে সেনাপতি 
পাজ নগর রক্ষার জন্ত নগরকে হুর্গরঙ্গিত প্রাহীরমালাক়্ বেষ্টিত 
করিলেন। এ দিকে অশ্ব, শস্্র, বারুদ, গুলি গোল!, ও সৈনিক পরিচ্ছদ 
প্রস্তত করিবার জন্য চতুর্দিকে কল কারখানায় কার্ধ্যারত্ত হইল। 
ঘে সকল ক্ধ-বড় কামান বহুশতাব্দী ধরিয়া অকর্ণপ্য হইয়া পড়িয়া" 
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ছিল--েগুলি এখন খকটে আরোপিত হইল। সকলেরই কেব এক 
মাত্র চিস্তা__নগরের রক্ষণ। নগররক্ষার জন্য সেই সাধারণতন্ত্রের লোকের 
প্রতিভা ও কার্ধ্যকারিণী শক্তির অনুরূপ কোন উদ্যোগেরই ক্রটি রহিল 
না। এদিকে সমুদ্রের রক্ষার জন্য গ্যারিবল্ডীও ষতগুলি জাহাঙ্ 
সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহ! লইয়াই একটা ভাষমান রগভরি 
সংগঠিত করিলেন। জাহাজে রাখিবার জন্ত পর্যাপ্ত কামান ছিল 
না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় শত্রুদের একখানি রণতরি মন্টি- 
ভিডিয়ো অভিমুখে আসিতে আসিতে বন্দরের সম্মুখের চড়ায় বাধিয়! 
যায়। গ্যারিবল্ভী অল্প যুদ্ধ করিয়াই সেই জাহাজখানি হস্তগত কৰি" 
লেন, ও তাহার কামান তুলিয়া! নিজের জাহাজে বসাইলেন। 


দশম অধ্যায় | 
০৮০০০ 


মা্টিভিডিমে] অবরদ্ধ--জলযুদ্ধের আমৌজন- ইংরাজ ও ফরাশীর মধ্যস্থত1--আবৃন্ 
জাণীর লীজব্‌ সেনার কমাণারের পদে নিয়োগ--সেই সেনার অন্ভুত্ব কাধ্যকলাপ: 
ও নর্বসাধারণ কর্তৃক সনোৌরবে পরিগ্রহ--ইউরগোয়ে নদীর উদ্ধগ্রদেশে অভিযান 
--ও ছবাহার কৃকাধ্যত।-সল্টোনগরের ছূর্গ-পরিক্ষি তীকরণ--সানৃআন্টোনিঘে[. 
ক্ষেত্রের অসাধারণ যুদ্ধ --গ্যারিবল্ভীর লীজনের বিন্য়জনক খীরত্ব-ইহার কৃতকার্ধযভ! 
ও জগতে ইহার হশে।ঘোষণ]। ৃ 
, নগররক্ষার এই সকল আয়োজন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিভ. কর! 
হইল। তথাপি সমস্ত প্রন্তত হইতে না হইতেই শক্রসৈন্ত নগরের: 
অদূরবত্তাঁ অধিত্যকা প্রদেশে বনঁসিয়। শিবির-সন্গিবেশ করিল। কিন্ত 
তাহার! কামানাগ্রে, নগরের হুর্গ সকল দখল করিবার কোন চেষ্টা করিল 
না.।, কেবল নগরবাঁসিগণকে ত্রস্ত ব্যস্ত রাখিবার জন্ত স্কুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল 
মধ্যে মধ্যে রজনীর অন্ধকারে নগরের বিশেষ বিশেষ স্থান জীক্রমণ, 
করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ওরাইব্স প্রকাশ্ত সাধারণ সমরে 
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নিজের ভাগ্য পরীক্ষা! করিতে সাহস করিলেন না । বিশেষতঃ তিনি 
ভাবিয়া দেখিলেন থে তিনি বদি আজ বিজয়ী হইয়া নগরবাসি- 
গণকে হত্যা করেন, তাহ! হইলে সমবেত জাতির ভীষণ প্রতিহিৎসা 
তাহার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইবে। এই ভয়ে ও জ্ব পরাজয়ের অনি- 
শ্চিততা৷ নিবন্ধন, তিনি প্রকান্ত যুদ্ধে নিজের অস্কগতা সৌভাগ্যলক্ষীকে 
পরীক্ষার্থ অবতারিত করিতে সাহস করিলেন না। তিনি ভাবিয়া 
ছিলেন ষে তাহার স্থুসজ্দিতা শৃঙ্খলাবতী মহতী সেনা দেখিয়াই 
নগরবাসীরা তাহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবে। বিস্ত তাহা ঘটিল 
না। রণোন্সত্ত গ্যারিবল্ভিনী সেনা তদীয় যুদ্ধার্থ আহ্বানের উত্তর 
দিল। আর গ্যারিবল্ডীর জেই হুশৃঙ্খলিত সুসজ্জিত ও সুব্যবস্থিত 
ক্ষুদ্র রণতরিগুলি সেই অবরোধকারিণী সেনার উপর নিরস্র গোলা" 
গুলি বর্ষণ করিয়া তাহাকে কম্পান্বিত-কলেনর করিয়া! তুলিল। এদিকে 
ব্বলপথে এভ্মিরাল্‌ ব্রাউন্‌ বৃহ রণতরি সকল লইয়া নদীমুখ আবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী তাহার ক্ষুদ্র রণতরিগুণি লইয়া! ব্রাউনের 
ব্যহ ভেদ করিতে কৃতসংঘ্কল্প হইলেন। এ অসম বিষম জলযুদ্ধের 
পরিণাম দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক নদীন্ীরে দণ্ডাকরমান হুইল। 
কিন্ত ত্রাউন্‌ এই সংঘর্ষের সাংঘাতিক পরিণাম আশঙ্কা করিয়। 
রণতরিখুলি লইয়া পলায়ন করিলেন। সেই সময়েই গ্যার্িবল্ডীর 
পাঁচ শত বন্দুকধারী সৈন্য সুদক্ষ অধিনীয়কের অধীনে ওরাইব্সের 
ইসন্তকে আক্রমণ করিয়াছিল । কিন্ত ভধিনয়ন-কার্ধ্তর ত্রুটির 
জন্য ভাহারা অতিনিলজ্্-ভাবে সুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। 
গ্যারিবল্ডী এই কারণে তাহার প্রিয় বন্ধু আন্জানিকে_ধাহার 
বিষয় আ'মরা পূর্বেই গাঠকগণকে অবগত করিয়াছি--শ্ছল-সেনার 
গ্ধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার অন্ত আহ্বান. করেন। এই ইতালীয় 
'€পটিষট স্বদেশ হইতে নির্বাষিত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় আসিয়া) 
বসতি করেন। তিনি অনেক ৰার তথায় স্বাধীনতার স্বাঁপক্ষ্যে অস্ত্র 
খারণ করেনস্পএবং অবশেষে তিনি অন্ততক্ষতে ও বীরগেরবে বিভূষিত 
ছইয়। সমর-ব্যবসান্ন পরিত্যাগ করিয়। মন্টিভিডিয়োর কোন বাণিজীয়্ 
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হাউসের কার্ধটাধ্যক্ষ হন। আন্জানি বন্ধুর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন 
ও তদদীয় লীজন্‌ সেনার 'ৈন্যাপত্যে ব্রতী হইলেন। তাহার জলঙ্ত 
ৃষ্টান্তে ও অপূর্ব রণকৌশল-শিক্ষার সেই বিশৃঙ্খল ও নিবীর্ধ্য পৈ্ত 
অল্প দ্রিনের মধ্যে ভুস্থঙ্লতা ও সাহসিকতার আদর্শ-দ্বরূপ হইল। 
তিনি গ্যারিবল্ভীর নিম্মেই জেই নারায়ণী সেনার উপান্ত দেবতা 
হুইয়া দড়াইলেন। 

আনৃজানির পৌছিবার পূর্বেই গ্যারিবন্ডী নিজ লীজনের প্রথম 
অপবশ-কালিমা ক্ষালথ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে লইয়া 
স্বয়ং ওরাইব্সের সেনাকে আক্রমণ করেন। ১৮৪৩ ব্্টান্দের ২৭এ- 
মার্চ, ম্টিভিভিয়ো নগরের অদূরে শেরিটোক্ষেত্রে- (0676০) উভয় 
সেনা পরম্পরের সন্মখীন হয়। শক্রসেনা তখন প্রচণ্ড বেগে গ্যারি 
বন্ডীর সেনার উপর আসিয়া গড়ে । জলনিধির উত্দথিমালা গিরি- 
পাদমূলে আসিম্না পড়িলে যেমন চুর্ণাকৃত হইয়া প্রত্যাবৃণ্ত হয়, 
সেইরূপ ওরাইবসের সেনা গ্যান্লিবক্তীর মেনার বেয়োনেটের উপর 
আসিয়া পড়িয়া, খণ্ড ।বখণ্ড হইয়া! প্রতিনিবৃত্ত হইল। মন্টিভিভিয়ো। 
গবর্ণমেন্ট এই-বিজয়ের জন্য, গ্যারিবন্ডী ও তীহার সৈন্যঈণকে প্রকাশ্ঠরূপে 
ধন্যবাদ দিয়া তাহাদিগকে এক অপূর্ব পতাকা উপহার প্রান করেন। 
আমরা পূর্বেই, পাঠকগণকে জানাইয্বাছি ঘে এই পতাকা মণ্টিভিডিয়োর 
অন্ত্রাস্ত মহিলাগণ-_গ্যারিবল্ভীর জন্য স্বহস্তে নির্মাণ করেন। ইতালশীর 
স্থৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ইহার উপর ধাতু-নিআবোদশীরণকারী অগ্গেয় গিরি 
বিশ্ভিয়সের বিশ্ময়োদ্দীপক প্রতিমূর্তি কারুকাধধ্য-ধচিত হয়। ফেই 
ব্সরের মে মাসে মন্টিভিভিযে। শাসন-সমিতি প্রকাশ্ঠ স্থলে মহা 
সমারোছে গ্যারিবল্ডী ও তাহার লীজন্‌ সেনাকে এই পতাকা উপহার 
দেন। স্যাকেট্যো (95৫96০) নামক এক জন্‌ বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক 
যুবক বীর এই পতাকা রণস্থলে বহন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। গ্যারি, 
বঙগ্ভীর সেই নারায়মী সেন! এই পতাকার ছায়াম্ম দীড়াইয়া থে কত 
কত সমরে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা ষায় ন!। 

ইত্যধসরে সংবাদ আসিল বে শক্রেরা। লিবার্টাড্‌ (7১958 ) দ্বীপ 
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দখল করিবার জন্য কৃত্পঞ্ল্ল হইয়াছে । আশা যে এই দ্বীপ 
ঘখন করিতে পারিলে, তাহারা সিনো (09০ ) নগরের দুর্গের 
হঠ-গ্রহণে আমর্থ হইলেন _- এবৎ তাহা হইলে মন্টিভিডিদ্ো 
ভাহাদিগের কামানের মুখে পড়িবে । এই সংবাদে মিট্টিছিডি- 
য়োর অধিবাসিবৃন্দ ভয়ব্যাকুলিত হইল, ও উক্ত দ্বীপের রক্ষার 
জন্ত গ্যারিবল্ভীকে তথায় প্রেরণ করিল। তদনুলারে গ্যারিবল্ডী 
তথায় গমন করিয়া দ্বীপের চতুর্দিকে কামানরাজি সুসজ্জিত করি- 
লেন, এবং নিজে ছোট ছোট কামানগুলি রণতরিতে তুলিয়া! আক্রু- 
মণোদ্যত শক্ররণতরির অনুসরণ করিলেন। উভয় পক্ষে শীন্র 
অতি ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, এবং সেই সত্ঘর্ধে সম্ভবতঃ 
গ্যারিষল্ডীর রণতরি মকল চূর্ণাকৃত হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া ইতরাজ 
রণতরির অধ্যক্ষ কমোডোর ইন্ষেল্ফি ল্ভ (00003000086 [081০-7614) 
ধিনি ইংরাজ বাণিজ্য-রণার্থে তথায় নিয়োজিত ছিলেনস্উচ্চতাৰ- 
প্রণোদিত হইয। গ্যারিবল্ডীর রক্ষার জন্য তাহার পার্খবন্ত হইলেন-_ 
এবৎ এড্মিরাল্‌ ব্রাউন্কে বলিয়া পাঠাইলেন যে যি তিনি এই আক্র- 
মণ হইতে গ্রতিনিবৃন্ত না হন, তাহা? হইলে তিনি সমস্ত ইৎরাজণ্রণতরি 
লইরা তাহার বিকুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এই সামরিক মধ্যবা্িতায় গারি- 
বল্ভীর রণতবি সকল পুর্ণ ধংস হইতে রক্ষা পাইল । মন্টিভিডিয়ো- 
বাসীরা এই আহাষ্যকে যেন ঈশ্বব্র-প্রেরিত সাহাধ্য বলিয়। মনে করিতে 
লাগিলেন। তাহারা এক্ষণে আশা পাইলেন যে এভ্মিরাল্‌ ব্রাউন আবার 
তাহাদিগের আক্রমণে আদিলে ইতরাজ ও ফরাসী রণতরি সকল 
নিশ্চয়ই তীহাদিগের পাহাষ্য করিবে। 

ওরাইব্স্‌ মহতী মেন লইয়া এখনও মন্টিভিডিয়ে! নগর অবরোধ - 
করিয়া আছেন, ও মধ্যে মধ্যে সাধারণতাস্ত্রিক সেনাকে আক্রমণ করিয়া 
নগরবাসিগণের জয় উৎপাদন করিতেছেন; কিন্ত বিশেষ কিছু করিয়া 
উঠিতে. পারিতেছেন না। গ্যারিবল্ভীর লীজন্ও রণক্ষেত্রে নিয়ত অব- 
ভীর্ন রহিয়াছে--শিদ্রানাই, বিশ্রাম নাই--সতত শক্রসেনার আক্র- 
মণ প্রতিহত করিতেছে! প্রতিঘিনই ইহার অবদীন-পরষ্পরার 
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সংখ্যা বাড়িতে লাণিলস্-ইহার যশঃ চতুর্দিকে ব্যাঁ্ত হইতে লাগিল। 
গ্র্যারিবল্ডীর লীঙ্গন্‌ অজেয়'--শক্রমিত্রের, এই বিষয়ে পরব ধারণা 
হইল। কারণ ওরাইব্স অসংখ্য সৈম্ত লইয়া! তাহাদিগকে-_আষ্ঠ- 
শত মাত্র সৈম্তকে-বার বার আক্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্ত 
প্রতিবারই প্রতিহত হইতে লাগিলেন। তীয় মেনার অজেন্নত 
শক্রসৈন্টের মনে নিজের শক্তির প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়! দিল। 
ধার বার পরাজিত হওয়ায় তীহাদিগের আত্ম-সম্মান-জ্ঞানও ক্রমে 
বিলুপ্ত হইল । পঞ্চাশৎ-শ্রেণী-স্থুল লেপোলিয়নের সৈগ্যস্ত যেমন 
সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটা ইয়া শক্রব্যুহ তেদ করতঃ চলিয়া যাইত, সেই- 
রূপ গ্যারিবল্ভী ও আন্জানির অধিনেতৃত্বে সেই অজেয়্ লীজনৃ* 
সেনাও বেয়নেট্‌ হস্তে শক্রব্যুহ ভেদ করিয়া চলিয়া ষাইত। সেই 
জগছুন্মাথিনী সেনার গতিরোধ করিতে কাহারও গাহাস হইত না। 
বিশেষতঃ তাহারা আন্জানির এত দূর অন্ুরক্কা হইয়াছিল, ফে 
আন্জানি তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে লইয়! *যাইতে চাহিলেও তাহারা 
প্রচলন চিত্তে ভথায় যাইত । 

যে অসংখ্য রণবিষষক কীর্তিকলাপে গ্যারিবল্জী ও আন্জানির 
পাম আমেরিকা হইতে ক্রমে সমস্ত ইউরোপে প্রস্থত হইল-_বিশেষতঃ' 
ইতালীর প্রত্তিগৃহে মুত্তিমতী স্বাধীনতার নামান্তর বলিয়া আভিগীত হইতে 
লাগিল,_-তাঁহা বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের সাধ্যাতীত। তবে আমরা 
গ্যারিবল্ডী ও তাহার লীজনের অপূর্ব কীন্তিস্থল ইউরুগোঁয়ে অভিযান 
ও সেন্টআন্টোনিয়ো যুদ্ধের বর্ণনা না করিয়া গ্যারিবল্ডীর জীবনীর 
পূর্ববার্থের উপসংহার করিতে পারিলাম ন!। 

ইতালী. ইংলগ্ড ও ফঁন্সের সাহায্যে মণ্টিভিডিয়ো! রাজ্য হইতে 
শক্রদিগকে দূরীকৃত করিয়া মুন্টি ভিডিয়ো গবর্ণমেন্ট সীমান্তব্তা ব্রাজিল 
সাআাজ্যের প্রাস্তরসমাযস অবশ্থিত শক্রগণকে আক্রমণ করিতে কৃত* 
স্কল্প হইলেন, এবং ভাহাপিগকে প্রান্ত সীমা হইতে বিদূরিত করিয়া 
সল্টো। সেন্ট আন্টোনিয়ো নগর ও তাহার চতুর্দিকৃপ্থ ক্ষেত্র অধিকার 
করিবেন ইহাঁও সস্থল্প রহিল। এই উদ্দেশে তাহারা ইউরুগ্োয়ে 


৮ গ্যারিবন্ডীর জীবঙ্গবৃত | 


নদীর উর্্াতন প্রদেশে আভিষানিক নৌসেনা প্রেরণ করা স্থির করিলেন 
গ্যারিবল্ডী এই আভিযানিক নৌসেনার সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন । 
ইতৎনাঁজ ও ফরাশি জাহাজ লইয়া তাহার সহিত সর্্শুদ্ধ পথদশ মাত্র 
রণতরি চলিল। সৈন্যের মধ্যে ছুই শত লীজন-সৈন্ট, ছুই শত জাতীয় 
পদীতিক, ও এক শত জাতীয় অশ্বারোহী মাত্র ছিল। পথে পন্পাস্‌ 
অরণ্যানী হইতে এক শত ভীম-কায় রণচতুর অশ্বারোহী ট্সন্ত আসিয়া 
তাহাদিগের সহিত মিলিত হয়। এই আভিযানিক সেন! ১৮৪৫ খ্ীষ্টা- 
ফেন্ধ শেষ ভাগে মষ্টিভিডিয়ো নগর হইতে যাত্রা করিয়া ইউকুগোয়ে 
নদী হিয়া! উর্দ-প্রদেশীভিমুখিনী হনা 

কিয়দ,র গমন করিয়া তাহা! কলোনিষ়া ( 001071% ) নামক একটি 
শক্রু-ছূর্গ অধিকার করিয়া তাঁহীভে আধারণতান্ল্িক সেনা স্গিঘেশিত' 
করিলেন । তাহার পর তাহার মার্টিন গার্সির়া ল'মক ছীগ ও হুর্ণা 
অধিকার করিয়া তাহাতে আস্মসেনা স্থাপিত করিলেন উভয় পক্ষে 
শ্বোরতর জংগ্রামের পর এই হূর্গটা অধিকৃত হয়। তাহার! যেমন 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি পথে বিবিধ শিকার তাহাদিগের 
হস্তগত হইতে লাঁগিল। ইউক্রুগোষ়ে ও রাইয়ো নিগ্রো নদীর সক্ষম 
স্থলে ভীহারা জাহান্দ লাগাইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আহারের 
উপকরণসামগ্রী-অনেক গো, মেষাঁদি পণুগণল, এবং রণের উপকরণ- 
জামগ্রী অসংখ্য অস্ব্ প্রান্ত হইলেদ। এক দল শক্রসৈন্ত তাহাদের 
অগ্রগমনে বাঁধা দিতে আসিয়াছিল--তাহার্দিগকে তাহারা ধরিয়া 
আনিলেন। যে সকল অধিবাসীরা নিষ্টুর শক্রসৈম্ত কর্তৃক স্বস্ব 
গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিল; তাহাদিগকে তাহারা সংগৃহণত 
করিয়া বিস্কেয়ান্‌ (815০8550 ) দ্বীপে জংস্থাপিত করিলেন। 
তাহার পর তাহার! শোয়েলেগোয়ায়েচে € 05910808)0010) নামক 
নগর অধিকৃত ও অসংখ্য আমরিক অশ্ব প্রত করেন। পাঠকদিগের 
আরণ থাকিতে পারে ষে এই নগরের কমাণ্ডার হতভাগ্য মিলাউা 
(8098) গ্যারিবল্ডীর হাতে দড়ি দিয়া তাহাকে ঝুলাইক়া 
রাখিয়াছিল। এই দুরাচার গ্যারিবল্ডীর হস্তে আজ রণবলী। 
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কিদ্ত মহাত্মা! গ্াঁরিষল্ডী আজ তাহার প্রতি ফিব্যবহার করিলেন ! 
তিনি আজ তাহাকে প্রাণ্দান দিলেন--ভীহার ঈঙ্গিত পাইলে 
ক্মাজ তাহার সৈগ্ঠেরা তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেঙ্গিত। কিন্ত 
গ্যারিবল্ডীর আদেশে আক সেই নরাধম অক্ষত শরীরে নগ্রর হইতে 
পলায়ন করিতে পারিল। তাহার পর তাহার] পয়সাও (%555805 ) 
ছুর্গের কামানরাজির অবিরাম গোলাবৃষ্টির মধ্যদিয়া! নিরাপদে গমন 
করিলেম। তাহার পর তাহারা হার্ডিডেরো (০2020) নগরে 
আসিয়া পৌছিলেন। এই স্থানে উঠিরা আন্জানি সদ ব্যুহ রচনা 
করিয়া সৈন্য অবস্থিতি করিতে লাগ্রিলেন। তাহাকে তথায রাখিয়া 
গ্যারিবল্ভী পম্পাস্‌ প্রদেশের অধিনায়ক জোমি মণ্ডেল্‌ (9১৪১00- 
8911) নামক এক বীর পুরুষের সহিত মিলিত হইবার জন্ত 
ত্রিশ মাইল হিয়া গেলেন। আরোয়ে! মালো! ( 471০5০34919 ) 
নগরে উভয়ের মিলন হইল। এই বীর পুরুষ ও তদ্দীয় উৎকৃষ্ট 
অশ্বারোহী সৈন্ত-_সাধারণতন্ত্রিনী সেনার অবিশেষ বল রৃদ্ধি করিয়া- 
ছিল। তাহাদের অনুপস্থিতির সমর শক্রসেনাপতি জেনারেল্‌ গা্জন 
(08০0) ও জেনারেল লাভালেষ (1570%]1-5%) ছুই অহ্ত্র 
ষৈন্ত লইয়া আনৃজ্ানিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহারা সবিশেষ 
ক্ষতির সহিত প্রতিহত হন। শক্রসেনাগতি লাভালেয় জল্টো 
নগর পরিত্যাগ করিয়া গোয়াবিয়া (97908) নদীতীরে আজিয়। 
শিবির সন্সিবেশ করেন। এই তুযোগে গ্যারিবল্ডী রণতরি স্‌ 
তথায় গ্সিয়া সেই নগর অধিকার করেন। তাহার পরু ভাহীরা লা 
ভালেয়কে আক্রমণ করেন। ভীষণ সংগ্রামের পর লাভালেষ পরাজিত 
হন, ও হতাবশিষ্ট মৈন্ত লইয়া রণশ্থল হইতে পলায়ন করেন । ৯৮৪৫ 
ববীষ্টাবের ৫ই ডিসেম্বর শক্রুসেনাপতি জেনারেল্‌ অকু ইজ (071 
সহস| আসিয। সল্টো! নগর অবরোধ করেল । তিনি দীর্ঘকাল" 
ব্যাগী নিষ্ষল চেষ্টায় সেই বীরবৃন্দের কিছুই করিতে প্রারিলেন না). 
অবহশমে রণক্ষেত্রে স্বকীয় অত্যুত্কৃষ্ট অসংখ্য সৈন্য ও কর্ধচারিগণ্ণকে ] 
হারাইকা, নগরের অবনোধ-কার্যে লামাস্‌ (7559১) ও তার্দারার 
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€(%6:৫০7৪ ) অধীনে ছুই দল সেনা ব্রাথিয়া, স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র হাইতে 
অবস্থত হইলেন। 

“এমন ময় সংবাদ আমিল যে সেনাপতি মেডিনা (1150:08 ) 
পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া উদদীচ্য প্রদেশ হইতে গ্যারিবল্ডীর 
সহিত মিণিত হইতে আমিতেছেন। মেডিন! তৎকালে ক্ষুদ্র আোত- 
বনী সান্‌ আন্টোনিয়োর (99০ 4:0054০) বামতীরে শিবির সঙি" 
বেশিত করিয়া অবশ্থিতি করিতেছিলেন। গ্যারিবল্ডী, একশত 
নবতি জন লীজন্-সৈম্ত, ও কর্ণেল্‌ বায়েজ (73898) অধিনীত ছুই 
শত অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়! তাহাকে সল্‌্টো নগরে আনিবার জন্ত 
১৮৪৬ খীষ্টান্ের ৮ই ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিলেন। তাহারা কিয়দ্দ,র 
অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় শক্রসেনাপতি জেনারেল্‌ গোমেজ, 
(99091%1 902)94) দ্বাদশশত অশ্বারোহী ও তিন শত পদাতিক 
সৈম্ত লইয়া বিছ্যুৎ-বেগে তাহাদিগের উপর আসিখা পড়িলেন। 
প্রথম আক্রমথেই বায়েজ্‌ ও তাহার অশ্বারোহী সৈন্য ভয়চকিত 
হইয়া রণে ভঙ্গ দিবা পলারন করিলেন। ম্ুুতরাৎ গ্যারিবল্জী 
একশত নবতি মাত্র লীজন্‌ সৈন্ত লইয়া সেই মহতী শক্রআোত- 
স্থিনীর সম্মুখে পড়িলেন। বোধ হইল যেন এইবার গ্যারিবল্ভীর 
সেই অজেয় নারাত্বণী সেনার পূর্ণধ্বংস উপস্থিত! কিন্তু গ্যারি- 
বল্ভী এই আসন্ন বিপদে সাহাস হারাইলেন না। তিনি তাহার 
লীজনারী সৈম্তগণকে উদ্দীপনাপূর্ণ এই কয়েকটী বাক্য বলিলেন-_ 
« সৈশ্তগণ ! শক্ররা সংখ্যায় অধিক--ও আমরা অঙ্গ-সংখ্যক বলিয়! 
ভীত হুইও না। আমাদের সংখ্যা যত অল্প হইবে, সেই পরিমাণে 
আমাদের বিজয় অধিকতর গৌরবের হইবে। তোমরা দৃঢ়তার 
সহিত স্ব স্ব স্থানে অবশ্থিত থাকিবে, এবং যত ক্ষণ শত্রুরা তোমাদের 
অতি নিকটবত্তাঁ না হইবে, তত ক্ষণ তোষাদের অগ্নি সংযত করিবে 
শক্ররা নিকটে 'আসিলেই বন্দুকে অগ্ি প্রদান করিবে--এবং তাহার 
পরই বেয়নেট-অগ্রে ভাহাদিগকে 'অক্রমণ করিবে ”। গ্যারিবল্ডীর 
এই আদেশ মহাঁআবননে . গৃহীত হুইল-_এবং সকলেই এঁকতানে 
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জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে শক্রর পদাতিক সৈন্ত 
অর্থারোহিসৈন্তে পরিরক্ষিত হইয়া দ্রতপদে গ্যারিবল্ভীর সৈচ্চের 
উপর আনিয়া পড়িল। গ্যারিবল্ডীর লীজনৃ-সৈম্ত একটী ভগ্ন 
অট্টালিকার পার্টে আসিয়া আশ্রন্ত গ্রহণ করিল। শরক্রসৈন্ঠ যাইট্‌- 
পদপরিমিত দূর হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাঙ্গিল। কিন্ত 
অগ্িময় গুলি গোলা সকল সেই ভপ্র অট্টালিকা প্রাচীর ও স্তস্তে প্রতি 
হত হইয়া গ্যারিবল্ডীর সেনাকে কথক্চিৎ রক্ষা করিল। গ্যারিবন্ডী 
তখন অশপৃষ্টে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন 
-থিএিধন বন্দুকে আগুণ দেও ! এবং তাহার পরেই আক্রমণ কর” [ 
সেই নারাম্শীসেনার বেয়নেটের অগ্রঙাগ্ে যেন রের ধারের ভ্লান 
ধার ছিল। সুতরাৎ সেই শাণিত বেয়নেটে অসংখ্য শত্রসৈন্ত সমরশায়ী 
হইতে লাগিল । ইহ] দেখিয়া অশ্বারোহী: সৈগ্ভ পদাতিক সৈম্ভের 
সাহায্যে আসিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর লীজনের পিস্তলের 'ঘন খন 
অগ্িবর্ধণে ও শাণিত বেয়নেটের মারাত্মক আঘাতে শরক্রর অশসেনা 
প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। 

সেই মুহূর্তে বীরবর ভেগা (৪28) এক দল টব 
শক্রসৈন্ত-শ্রেমী ভেদ করিয়। গ্যারিবল্ভীর লীক্গন্-সৈম্যের সহিত 
আসিয়া মিলিত হইল। ভেগা-_-সেনাপতি বায়েজের অধীনস্থ এক জন্‌ 
সৈনিক পুক্রষ! তিনি সেনাপতি বায়েজের কাপুরুষতা ও বিশ্বাস 
ঘাতকতায় লঙ্জিত হইয়া নিজ অশ্বারোহী সৈন্তদল লইয়া গ্যারি-' 
বল্ভীর সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন, এবং গ্যারিবল্ভীর পার্থ 
খাড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতেও কৃঁতসস্কল্গ হই+' 
লেন। তীহীরা ঘূর্ণায়মান বায়পুঞ্জের ভ্তায় শক্রসৈম্তের মধ্য দিয়া 
আসার, শক্রুসৈন্ত সহসা! দ্বিধাধিতক্ত হইল এই চুযোগ পাইয়! 
লীজনৃ-সেলা-_বিচ্ছিন্ন ও বিশীর্ঁ শক্রদেনার উপর অবিরাম অঙ্গি 
বর্ধশ করিতে লাগিল । শক্রদেনাপতি গোমেজ তখন অশ্বারোহী 
সৈশ্গপন্কে অঙ্গ পরিত্যাপ-পূর্ধ্বক পাদচারী হইয়া সধারণতঙ্তরিনী 
সেনাকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। শক্রসেন৷ গ্যারিবল্ডীর ফেনীর. 
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উপর অবিরাম গুলি বর্ষপ করিতে লাগিল। কিন্ত সে সকল গুলি 
গ্রাচীরপরিরক্ষিত গ্যাবিবল্ডীর সেনার বিশেষ ক্ষতি করিতে পাঁরিল 
না। এদিকে সেই লীজন্-সেনা আহুতগণ কর্তৃক ছরিত বন্দুকে 
নিরন্তর অগ্নিপ্রদীন করিতে লাগিল! সেই সকল বন্দুক-নির্গত প্রত্যেক 
গোলোক শক্রদের এক এর জন কর্মচারী রা বাছা বাছা! সৈম্যকে 
ব্রণশার়ী করিতে লাগিল। 

এই 'শ্রান্ত প্রতিঘাতে শক্রসৈম্ত ক্লাস্ত হইয়া পড়িল। গ্যারি- 
ব্ল্ভীর সৈস্তেরা একখানি খড়ের চালের ছায়ায় অবস্থিত থাকায় 
শুর্য্যের উত্তাপ হইতে পরিরক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু শক্রসৈন্য অনা, 
বৃত মন্তকে প্রীস্তরে সমস্ত 'দিন প্রচণ্ড রবিকিরপে দণ্ডায়মান 
গাকায়, অতিশয় কাতর হুইয়া পড়িল। এই সুযোগে গ্যারিবল্ভী 
এক-মাইল-দূরবত্তঁ ইউরুগোয়ে নদীতীরে গমন করিতে কৃতসন্তপ 
হুইলেন। সেই নঘীতীরে শ্রেণীবদ্ধ তকুরাজি তাহার দাকুময় ছুর্গের 
ক্ষার্্য করিবে-হুততরাং সেখানে যাইতে পারিলে ভাহার সৈম্থোর] 
নিরাপদ হইবে--এই ভাবিয়া গ্যারিবল্ডী তাহার 'সৈম্তগ্রপকে প্রতি 
বান করিতে স্মাদেশ করিলেন্ন। আহত সৈম্তগণকে মধ্যে করিয়া 
সেই লীজন্-সৈন্ঠ ঘন স্তত্তে সঙ্দিত হইয়া চলিতে লাগিল। রণে 
ক্লাস্ত, রবিকিরণে সন্তপ্ত-প্রতিযানকারিপ্ী সেই লীজন্-সেনার তৎ 
কানীন দারুণ দুঃখের কাহিনী শুনিলে পাষাণও গলিত হয়। গ্যারিবল্ভী 
স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন পাঠকগণ শুনুন্‌ £- 

«আমাদের মধ্যে ধীহারা অক্ষত শরীরে ছিলেন, তাহারা জাতীক 
সঙ্গীত গ্রাইতে গাইতে চলিলেন। সেই গানে আহতগগেরও হ্বদয়- 
তস্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তীহারাও গ্লেই এ্রকতানিক গীতে যোগী দিলেন। 
শক্রমেনাপতি গোমেছ্‌ আমাদের গতির লক্ষ্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন 
না। পথে জলাভাবে আমাদের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। আমার 
সৈশ্তগণ যুল চৌধণ করিয়া ও গুলি চর্বণ করিয়া! কথঞ্চিৎ পিপাসা 
ম্িবৃত্তি করিতে চে! করিয়াছিল। কেহ কেহ পিপাশায় এরূপ উম 
হুইয়। পড়িয়াছিল ঝবে নিজের মুত্র নিজে পাঁন বরিয়াছিল”। 
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ধ্বাহীরা মনে করেন স্বাধীনতার পথ পুপ্স্তবক-সমাচ্ছাঁদিত, তাহারা 
ভাবী ইতালী-উদ্ধারকর্তা গ্যারিবল্ভী ও তীয় লীনূ-সেনার এই 
কঠোর শবসাধনা সমাহিত চিত্তে অবলোকন করুন) অবলোকন 
ক্রিয়া বলুন এরূপ সাধনা ব্যতীত স্বার্থীনতা লাভ হইতে পাঁরে 
কিনা? 

ইহা সামীন্ত প্রতিযান নহে'। গ্যারিবল্ভী দ্বয়ৎ ইহীর্কে রণঁকারী 
প্রতিয়ান ( ঘঃ2502 0৮০৪০) নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ 
শক্ররা অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারিল যে গেটয়টগণ অরণাপ্রদেশের 
আশ্রয় লইতে খাইতেছে; বুবিত্বাই ত্াহাদিগ্ের উপর প্রচণ্ডবেগে 
আসিয়া গড়িল। কিন্ত প্রতিপদেই চাহীরা প্রতিহত হইতে লাগিল। 
অবশেষে শীস্তিদায়িনী রজনী দেবী আফিয়া কৃষ্ণযবনিকায় পেটি যটগণকে 
আচ্ছাদিত করিয়। নিরাপদে বলগ্রদেশে আনয়ন করিলেন। ছর্বিষহ' 
আঁতপতাপের পর নিশার দ্সিপ্ধত1 গ্যযাপ্রিবল্ভী ও তাহার সৈশ্ের 
নিকট যেন অমৃতময় বলিয়া বোধ হইল । অনুসরণকারিণী শক্র- 
অশ্বসেনাও তথায় রজনী যাপন করিধার জন্য আস্বপৃষ্ঠ হইতে অব- 
ভরণ করিল। কিন্তু গ্যা্িবল্ডডীর সেন! ভীহাদিগকে অচিরাৎ 
সেই বন হইতে তাড়াইয়া দিল। ইত্যবসরে শক্রসেনার মুলাংশ 
আসিষা গ্যারিবল্ডী ও সল্টোর মধ্যস্থ অবণে; ছাউনী করিয়া রহিল-- 
ইচ্ছা ঘে প্রত্যষে উঠিয়্াই গ্যারিবল্ভিনী সেন'কে গ্রাম করিবে । 
কিন্ত গ্যারিবল্ডী-_দেবরক্ষিত গ্যারিবল্ভী--তাহা হইতে দিলেন না। 
তিনি নিজ সৈন্তগণকে একথঘণ্টাকাল মাত্র বিশ্রাম করিতে দিয়াই, 
অমনি দমরমীজে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। এরূপ নিরস্তর 
সমরের পর গ্যারিবল্ভীর সেনা রজনীতে নিশ্চয় বিশ্রামস্ুখ ভোগ 
করিবে ভাবিষ্বা শত্রসৈন্য নির্ভয়ে নিদ্রা ধাইতেছিল। এমন সময় সহসা 
গ্যারিবল্ডীর দেলার ভীষণ সিংহনাদ শুনিয়া শক্রুমেনা তয়চকিত 
হই়। উঠিয়া পড়িল। তাহার! আপন আপন অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে না উঠি- 
তেই গ্যারিবল্ডী সসৈন্ত জগ্জল-মধ্যে প্রবেশ করি৷ সকলকে ধরাতল 
চুন্বন করিয়া মৃত্তিকার সহিত বিলীন হইয়া পড়িয়া. থাকিতে বলি- 
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লেন। শক্ররা যেমন অস্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাদিগের অহু- 
সন্ধানার্থ জঙ্গল-মধ্যে আসিল--অমনি স্যন্ত লীজন্‌ সৈন্য উঠিয়া 
দাঁড়াইয়া আপন আগন বন্দুকে অগ্নি প্রদান করিল। মুহূর্ত মধ্যে 
ত্রিশজন অশ্বারোহী শক্র ভূমিবিনুন্টিত হইল। শক্র-সৈম্ত ভয়ে বিহ্বল 
হইয়া কিৎকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া রহিল। দেই সুযোগে গ্যারিবল্ভী 
অসৈগ্ত সল্টোনগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভয় ভাঙ্গিলে শক্রসৈম্ত 
ঘাবার তাহাদের অনুসরণ করিল। কিন্তু প্রতিপদেই তাহার! প্রাতি- 
হত হইতে লাগিল; এইরূপে পদে পদে বাধা বিপত্তি উল্লত্যন 
করিয়া নিশ।মধ্যভাগে তাহার! সল্টোনগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। 
গ্যারিবল্ডী ও তদীয় অজেয় “সনা ক্রমাগত বারখপ্টীকাল শক্রগণের 
সহিত যুদ্ধে নিমপ্র ছিলেন। ইহার মধ্যে কেবল এক ত্বণ্টাকাল, 
তাহারা বিশ্রাম করিতে গাইয়াছিলেন। 

হার্ডিডেরো হুর্ণ হইতে আন্ন্বানি খুলি গোলার শব শুনিতে পাইয়া! 
গ্যারিবল্ডী ও তাহার সেনার জীবনাশীয় হতাশ হইলেন। বিউএনস্‌ 
এরিয়ান সৈস্গণের অগণ্য সংখ্যার সহিত যখন তিনি গ্যারিবল্ডীর 
সেই অঙ্গুলি-মাত্রে গণনীর সৈন্তের সংখ্যার তুলনা করিলেন, তখন 
তিনি সেনাপতি, সৈশ্ত ও সৈনিক কর্মচারী-্পমকলেরই একব!রে সমূলে 
বিনাশ আশক্ক। না করিগ়া থাকিতে পারিলেন না। অথচ তিনি 
নিজে সে দুর্থ পরিত)াগ করিষ্ধ! গ্যারিবল্ভী ও তাহার লিজনারীর 
সাহাধ্যার্থ বহির্গত হুইতে সাহস করিলেন না। কারণ প্রতি মুহুর্তেই 
তিনি শক্রগণের আক্রমণ আশঙ্কা করিতেছিলেন। এক দল শত্রু 
অঙ্খরোহী সৈন্য দুর্দদ্ধারে আসিয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিবার" 
জন্ত আহ্বান করিল। তিনি সে আহ্বানের অতি গর্বিত উত্তর প্রদান 
করিয়া নিজে বারুধখানার উপরে জলিত দেশলাই ধরিয়া রহিলেন; 
বলিলেন ষে তিনি বরং এই বারুদখানায় আগুন দিনা সকলের সহিত 
উর্ধে উংপ্ষিপ্ব হইবেন--তথাপি আত্মসমর্পণ করিবেন না। রীরের 
দত! দেখিয়! শত্রসৈন্ত প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। 

এই মহাসম্তর গ্যারিবল্ডীর লীজন্‌ সৈস্বের ব্রিশজন হত ও ত্রিগঞ্চা- 
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শৎ জন আহত হয়। ছুই জন ঠৈনিক বর্দচারী ও সেঘাপতি' গ্যারি 
বল্ভী-ব্যতীত আর কেহই সম্পূর্ণ অক্ষত শরীক ছিলেন না। গ্যারি” : 
বল্ভী নিজ সৈশ্তের অগ্রে অগ্রে সর্বদা অর্থপৃষ্ঠে আরুঢ ছিলেন ঃ 
তথাপি একটা গোলা কি একটী গুলি তাহার দেছ স্পর্শ করিতে পারে 
মাই । অধিক কি শত্রুর কোন অস্ত্র তাহার দেহে: একটা ব্রণচিন্ন অস্কিত 
করিতে পারে নাই । এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া তাহার সৈশ্কাগণের মলে 
স্থির বিশ্বাস জন্সিল যে রণন্থলে স্বয়ং ভগবান্‌ তাহার দেহ রক্ষা করিয়া 
খাকেন। তাহাদের এরপ বিশ্বাস নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ 
পরহিতত্রতে উৎসর্গাকৃতপ্রাণ নিষ্ষাম যোনীর দেহ সত্য সত্যই দেখ 
পরিরক্ষিত হুইয্া থাকে। যেরূপ ভীষণ যুদ্ধে হার! নিমগ হইগ্সা-, 
ছিলেন, তাহার তুলনায় গ্যারিবল্ডীর সেনার হত ও আহতের সংখ্যা 
অতি সামাষ্ঠ বলিশ্না বিবেচন! হয়। সেদাপতিয় অসাধারণ রপকুশলতার | 
ইহ] অপেক্ষা অধিকতর পরিচয় আর কি দেওয়া বাইতে পারে ? 

যখন ম্মরপ হয় যে--শক্র-সৈন্তের সংখ্যা দ্বাঘশ শত ছিল ও সেই 
ষেনার প্রত্যেকে বীরোটিত সাহসিকতা ও রখকুশলতায় কোন সৈন্েরই 
নন ছিল ন1; এবং যখন মনে হয় যে তাহা রণধুরঞ্সর সেনাপতিগথ 
কর্তৃক অধিনীভ ও উৎকৃ রণসজ্জায় সঙ্জিত--আর তাহার সঙ্গে ' 
সঙ্গে ঘখন মনে: উদিত হত যে গ্যারিবল্ডীর লীক্পন্সৈন্ত তাহার 
অষ্টম ভাগ মাত্র ছিল, ও অস্ত্র শন্মে ও রণসজ্জায় তাহারা নিতান্ত 
ন্যুন ছিল, তখন সেন্ট-আদ্টোনিয়ো রণক্ষেত্র গ্যারিবল্ভী ও উদীয় 
জজেয় লীজন্মেনার অপূর্ধ্ব কীর্তিস্থল--ও এই যুদ্ধ আন্তান্ত প্রসিদ্ধ 
মুদ্ধের সমশ্রেন্টক বলিয়া ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য-ইহা! শ্বীকানধ 
না করিয়া থাকা যায় না। এই সমরের বৃত্বাত্ত দক্ষিণ আমেরিক। 
হইতে অচিরাৎ উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ-খণ্ড প্রহ্থত হইয়া পড়িল। 
এই বিজয়ে গ্যারিবল্ডীর মাম জগতের বিখ্যাত বীর-মগ্ডলীর' সঙ্গে 
অভিগীত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ স্বদেশে নির্যাতিত ও বিদেশে 
নির্বামিত ইতালীয়গণের নিকট তাহার নাম অতি মুর লাগিতে 
লাগিল। ইতালীর আশানেত্র এখন ত্াহারই উপর পতিত হইল। 


ও গ্যারিষন্ডীর় জীবনরত। 


মর্টিভিডিয্বোর অধিবাসিপণ ছুই কর প্রসারণ করিয়া তাহাদিগের 
বিঈয়ী সেনাপতিকে গ্রহণ করিলেম। সঙ্গুটো সেট আন্টোনিয়ো৷ সমরের 
তারিধ্‌ ১৮৪৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী হুবর্ণ অক্ষরে গ্যারিল্ভীর পতাকায় 
অদ্ষিত হইল। নগরে মহামহোংসব উপস্থিত হইল। জয়ধ্বনি ও 
'্আনদ-ধ্বনিতে দিআগুল পরিপূরিভ হইল। সে দিন মন্টিভিডিয়োর 
নাম ধরাতল হইতে উঠিয়া! যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। আর আজ 
শ্যারিবল্ডীর সামরিক প্রতিভাবলে মন্টিভিডিয়ো-ছুর্গের উপর বিজয়- 
পতাকা সগর্ধে উড্ডয়মান! আজ মন্টিভিডিয়োরাজ্য দক্ষিণ আমে- 
রিকায় হুপ্রতিষ্টিত হুইল! আজ ইহা ব্রাজিল্‌ সা্তাজ্যের প্রতিত্বন্্ী 
হইল! সমর তিয়োহিত হই1 এত দিনে মন্টিভিডিয়োতে শান্তি 
সংস্থাপিত হইল । 

ফরাশিশ্রণতরির অধ্যক্ষ এভ্মিরাল্‌ লেইন্‌ (1 79) তৎকাঁলে 
রাইও-ডি-লাপ্পাটা নগরের রক্ষাকার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন৷ তিনি এই 
যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া গ্যারিবল্ভীকে এক খানি প্রশংসাপত্র পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল-- এরূপ বিজয় মহাবীর নেপোলিয়- 
নেরও মহতী সেনার যশোবৃদ্ধি করিত স্দেহ নাই ”। 

উ্রবৎসরের শরৎ্কালে মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেন্ট গ্যারিবল্ভীকে 
জেনারেল্‌ (সেনীপতি) এই গৌরবের উপাধি প্রদান করিলেন । 
গ্যারিবল্ভী প্রথমে অস্বীকার করিয়াও তাহাদিগের আগ্রহাতিশয়ে শেখে 
ইহাতে স্বীকৃত হইতৈ বাধ্য হইম়্াছিলেন। অতঃগর তিনি আটলান্টিক 
মহাসাগরের উভয় পার্থেই জেনারেল্‌ গ্যারিবল্ডী নামে অভিহিত 
হইয়ত থাকিলেন। 


একাদশ অধ্যায়। 
সপ১০৩৯াছি 


গা|রিখল্ডীর আত্যা্য়ীণ জীবন ও ভৎসন্থস্থিনী ওটিকত কখা। 

গ্যারিবল্ডীর বীরত্বে ও মহতে মুস্ত হইয়া মন্টিভিভিয়োর প্রধান 
সেনাপতি রিভের! তাহাকে ও তীহার লীজন্‌ সৈন্যকে পশুপালপূর্ণ গৃহ- 
বৃক্ষ-পরিশৌতিত ঘহুতর জমির দানপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্ত 
গ্যারিবল্ডী শিগ্লিখিত কতটা কথা লিখিয়া সেই দানপত্র ফিরাইয়া 
দিলেনঃ-“মি'ভিডিয়োশ্থ ইভালীয়গণ "শুদ্ধ স্বাধীনতার জগ্ঘই অস্তুধারণ 
করিয়াছিল, কোন লাভ বাউন্নতির আশায় নহে” । প্রত্যুতঃ এই বাকের 
সহিত গ্যারিবল্ডীব জীবনের পূর্ণ সামঙ্ন্ত ছিল। তাহার এমন একটী 
জাম! ছিল না ধে তিনি গায়ে দেন। যদি বা কখন এক আধটা ভুটিত, 
তাহাও তিনি দীন ছুঃখীকে দান করিয়া ফেলিতেন। তাহার প্রিয়বন্ধ 
আন্জানি এক দিন তাহাকে নিজের গায়েব একটী ভাল জামা দেন। 
গ্যারিবল্ভী তৎক্ষণাৎ তাহার বিনিময়ে তীহাকে এক জোড়া ভাল ভুতা 
উপহার প্রদান করেন। 

ফরাশি-রণতরির অধ্যক্ষ এড্মিরাল্‌ লেইন্‌ তাহার রণনৈপুণ্য, 
সাহস, বীরত্ব ও-আাক্মোৎসর্গে এত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তীহার 
ধিজদ্বে শুদ্ধ অভিনন্দন-পত্র দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পীরিজেন না। এক 
দিন তিনি গ্যারিবল্ডভীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত ভাহীর শীন 
আবাল আছিয়া! উপস্থিত হইলেন। আধিয়া দেখিলেন--ষে সে 
গহের প্রাচীরে সাগর ও পম্পাস্‌ অরণ্যানীর বাযুপ্রবাহ কদ্ধ হয় খা, 
গছের ছ্বারে.বৃির জল নিবারিত হয় না। অর্ধ-উদৃাটিত দ্বার ভে 
করিয়া লেইদ্‌ ঘাহিরের কাম্রায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দীপাভাবে গৃহ 
অন্ধকারমদ়্ থাকায় তিনি চেয়াংর বাধিয়া গড়িয়া গেলেন। তিনি চীৎকার 
খনিজ! উঠিলেন--গ্যারিবল্ডী। ও গ্র্যারিবল্ভী! এই কি তোমা 
বামগৃহ! তোমার সন্ধে সাক্ষাৎ করিতে আমিতে হইলে কি এক জনকে 
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নত্রীব হইয়। যাইতে হইবে 1” গ্যারিবলূডী এই কথা গুনিযা বাহিরে 
শ্বরে আসিয়া কঠ্স্বরে লেইন্‌কে চিনিতে পারিয়া' লক্ভিত হইয়া! আনি- 
" টাকে ভাকিলেন 'ন্ত্ী, স্ত্রী! পীগ্র আলো জান ?” আনিটার চক্ষু স্থির ! 
বিঁশ্মভা আনিটা উত্তর করিলেন-_“ আলো! প্রাণাধিক আমি কিসে 
আলো জালিব? তোমার কি ম্মরণ নাই থে অর্থ না থাকায় আমরা 
বাতী কিনিতে পাতি নাই 1” গ্যারিবল্ীর তখন চৈতস্ত হইল । তিনি 
আপনার আস্মবিস্বাতি মনে করিয়া ' হাহা! * করিয়া হাসিয়া ফেলি- 
লেন। তখন উপাত্রান্তর নাই দেখিয়া! লেইনৃকে বাটার অভ্যন্তরে জলত্তী 
চু্দীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া বলিলেন--“জআাড্মিরাল্‌ ! 
আপনার বন্দরের দিকে লক্ষ্য রাধিবেন। & দেখুন আগনার বাঁমপার্থে 
আমার আনিটা দণ্ডায়মানা। দেউলের অপর পার্থ আমীর ছেলেপিলে 
শুইয়া আছে। আর এ পার্থ এই কাাসন রহিয়াছে। আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া! ইহাতে উপবেশন করুন্‌”। আড্মিরাল্‌ এই অধ্-- 
আলোকশৃন্ত--অভ্যর্থনায় প্রাণতরা হাদি হাসিজেন | ইহাতে গ্যারি- 
বল্ডী আবার বলিলেন_-« আভ্মিরাল্‌ আমি গবর্ণমেন্টের নিকট 
টাকা লই না। আমার নিতান্ত আবন্তকীয় জিনিস্‌: মাত্র লইয়া থাকি। 
এবার যখন প্রয়োজনীয় ড্ব্য সামগ্রীর তালিকা দিস্বাছিলাম, তাহাতে 
যাতীর উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম ”। থাহা হউক এই অন্ধকারে 
আলাপে উভয় পক্ষই অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আভড্মিরাল্‌ 
লেইন্‌ অর্দশণ্টা] কাল ভীহাদিগের সহিত বিশ্রস্তালাপ করিয়! অতিশয় 
শ্রীত হইয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। ও 

লেইন, গ্যারিবল্ভীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! বরাবর সাঁধারণতন্ত্রের 
ভাথকালিক মম্র-সচিব জেনারেল্‌ পাচেয়ো”-ওবেস্‌ (997290128০৮ 
৩০ 31099) এর প্রাসাদে গমন করিয়া এই সাক্ষাৎকারের কাহিনী 
জানুপূর্ব্িক বর্ণনা করিলেন। এই অবস্থা! জানিতে পারিয়া সমর-সচিব 
অতিশয় লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গ্যারিবল্ভী-সদনে 
একশত পাটাগন, (১৯/৭৪০০০০৫০৪২) পাঠাইস্া দ্িলেন। গ্যারিবল্তী 
মুই টাকা আহ্লাধ-পুরব্বক গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্ত এক পাউও ধাতীয় 
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মৃল্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত টাকা ততদ্ষণাৎ তীহার লীজন্-সৈন্তের 
বিধবা ও অনাথ জস্ভান-গণের মধ্যে বিভাগ করিয়। দ্রিলেন ) এবং এক 
পাউওড বাতী ক্রয় করিয়া আনাইয়া আনিটার হস্তে তাহা এই বলিয়া 
রক্ষিত করিলেন.ষে কোন সন্ত্রান্ত ব্যক্তি রাত্রিতে দেখা ফরিতে আসি” 
লেই' কেবল তাহ] খরচ করিবেন । 

গ্যারিবল্ভীর বদান্যতার ইয়ত্তা ছিল না । অময়ে সময়ে ইহা! তাহার 
ও তাহার" পরিবারবর্গের বিশেষ অস্থবিধার কারণ হইত । এক দিন 
তিনি তাহার এক জন লীজন্-সৈহ্তকে নিরাবরণ দেখিয়া-্তাহাকে 
একী নির্জন স্থানে লইয়া গেলেন ; এবৎ তথায় তিনি আপনার গাত্র 
হইতে একমাত্র জাম! (91517) উন্তেষচন করিয়া তাহার গাত্রে স্বযুং 
পরাইয়া দিলেন। তিনি নিজে কাপিতে কাপিতে বাটা পিয়া আলিটার 
নিকট আঁর একটী ব্র।মা চাহিলেন। আনিটা বলিলেন « জ্বোসেফ ! 
ইসা! বড় ভাল বর নাই--তোমাত্র একটী জামাঁ_তাহাই ছোমীর গ্রাস 
ছিল। সেটাও তুমি বিলাইয়া দিলে । এক্ষণে আমরা করি কি?” 
ঘে আনিটা! সহজ সহম্্র আকারে মৃত্যুর সন্মুর্খীন হইতে ন্ভীতা হন নাই, 
আজ তিনি গাত্রাবরণ-অভাবে স্বামীর স্বান্থ্য-তঙ্গের ভয়ে অভিভূত হইয়া! 
পড়িলেন। গ্যারিবল্ডী এই রহস্যে হাসিতে লাগিলেন, এবং, প্রিয় 
ঘন্ধু আন্জানির নিকট একটা জ্বাম! ধার চাহিয়া পাঠাইলেন। 

যখন অমরে শত্রুর অর্থ বা দ্রব্যাদি তীহাদিগের হস্তগত হইত, তখন 
তিনি নিতান্ত আবশ্তকীয় ডরব্য ভিন্ন আর সমস্তই তীহা্র সৈম্গ্রণকে 
ভাগ করিয়া দিতেন । এক সময়ে তাহারা সমর-ধৃত শত্র-জাহাজে 
বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। যদিও ভ্রাহার সহিত মণ্টিভিভিয্বো! গবর্ণ- 
মেণ্টের থে নিষম ছিল--তাহাতে ইহার প্রায় সমস্তই তাহার প্রাপ্য, 
তথাপি-মন্টি ভিডিয়ো ধনাগার শৃন্ত জানিয়া তিনি তৎ-সমস্তই তৎ্পুরণার্থ 
প্রেরণ করিলেন । 
: এই সমগ্ন তাহার পারিবারিক অভাব অতিশয় বাঁড়িয়াছিল। মণ্টি- 
'জিডিয়োতে অবস্বান-কালে আনিটার গর্ডে ক্রমান্বয়ে থেয়েসিটা' 09 
€৮৪) নামী একটা কন্যা, রিসিওটী (8০০০৪) নামক আর একটা পুত্র 
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ও রোজা (৮০১০) নামী আর একটী কন্ত! জন্মে । তৃতরাৎ তীহার এক্ষাশে 
সর্বশুদ্ধ দুইটা পুত্র ও ছুইটী কন্তার লালন পালন করিতে হইত । এই 
জন্ত তিনি হ্বামীন সঙ্গে নিতান্ত ইচ্ছাসত্বেও অনেক মুদ্ধে যাইতে পারেন 
নাই। এই চারিটা সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা রোজা অতি শোচনীয়- 
রূপে অকালে নৃত্যুমুধে পতিত হয়। এক রাত্রিতে সেই বালিকার 
ধাত্রী ও বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটী শ্বরে নিদ্রা যাইতেছিল। 
অকম্মা২ তাহাদিগের মশীরিতে ও শষ্যায় আগুন লাগে। দ্বার 
খুলিতে খুলিতে সেই শিশু ধাত্রীনহ ভশ্মসাঁৎ হইয়া যায়। সেই অববি 
গ্যারিবল্ডী কখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া ওইতেন না, এবং কাহাঁকেও দ্বার 
রুদ্ধ করিয়া শুইতে দেখিলে ছয় অভিস্ঠুত হইতেন। যিনি জলত্ত 
অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতেও কখন ভীত হন নাই, সেই বালিকার 
শোৌঁকে তিনি এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে এহ সমান দৃশ্যে তিনি 
তয়-চকিত হইতেন। পরে ষর্খন তিনি ইতালী উদ্ধার করিয়া ক্যা্রেরা 
দ্বীপে 'শান্তিহ্নখ ভোগ করিতেছিলেন--সে সময়ে কোনও ব্যক্তি তাহার 
আতিথ্য গ্রহণ করিত্বা দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইলে ভিনি ঈষৎ, কুপিত শ্বরে 
বলিতেন “গ্যারিবল্ডীর বাটীতে ভয়ের এমন কি কারণ আছে-_যাহাঁতে 
তোমাকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া! শুইতে হয় ?+ 

এই শিপু সন্তান গুলি লইয়া আনিটা অর্থাভাবে অনেক সময় বড় কষ্ট 
পাইতেন। এক দিন খেরেস নিঁড়ি হইতে পড়িয়া বেদনায় অস্থির 
হয়, এবং আপনার যুখে রক্ত দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হয়। তখন 
আনিটার তহবিলে তিনটা মাত্র সেণ্ট (090৮) বই আর কিছুই 
ছিল না। জস্তানবংসল গ্যারিবল্ভী আনিটার অগোচরে সেই 
তিনটী দেণ্ট বাহির করিয়া লইয়া থেরেসাকেসাত্বনা করিবার জন্ত 
বাজারে ক্রীড়া-পুত্বলী ক্রয় করিতে গেলেন। তিনি জানিতেন ষে 
আনিটা কোন স্কটাবন্থায় ব্যয় করিবার জন্যই সেই তিনটা সেন্ট অতি 
নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছেন--স্থৃতরাং তিনি অনিটাকে 
জানাইয়া লইতে সাঙ্ম করিলেন না'। তিনটা দেণ্ট পকেটে করিষ্বা 
কিনি বাটার বাহিরে ষাইতেছেন--এমন সময়ে দ্বারদেশে সভাপতি 
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লৌয়ারেজের (99৩৪:৩5 ) দূত ক্ামিয়া সংবাদ দিল থে সভাপতি 
সাহার সহিত কোন গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ করিবাব জন্ত সভভাসধগণ- 
সমভিব্যাহারে মন্ত্রতবনে তদ্দাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন । গঠারি- 
বল্‌্ডী অমনি দূতের পশ্চাপগামী হইলেন, এবং ছুই খণ্টাকাল তথায় 
আবদ্ধ থাকিয্া সেই তিন সেপ্ট, পকেটে করিয়া বাটী ফিরিয়া! 
সি তিনি যে কার্যের জন্ত প্রথম বাটী হইতে বাহির হুইয়া- 
ছিলেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন। বাটাতে আসিয়া] 
দেখিলেন আনিট। বিষর্বদনে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেল। তিনি 
আসিবামাত্র আনিটা ঈষৎ ক্,রিতাধরে বলিলেন--« প্রিয়তম ! আমা- 
দের রাটীতে চুত্রি হইয়া গিয়াছে আমাদের ছঃসময়ের জন্ত 
সঞ্চিত দেই সেন্ট তিনটা কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ”। আনিটা 
জানিতেন না ষে একৃত চোর তাহার অন্মুখেই দণ্ডায়মান। এই 
কথা শুনিয়া গ্যান্বিবল্ভীর চৈতন্য হইল। তখন শিরে করাশ্বাত 
করিয়া হামিতে হাসিতে পকেট হইতে দেই তিনটা সেন্ট বাহির 
করিয়া আনিটাকে দিলেন । আনিটা এই বলিয়া প্রকারাস্তকে তাহাকে 
তিরস্কার করিলেন-_-“এই চুরিতে আমি নিদারুণ ভীত হইয়াছিলাম ”। 
যদিও গ্যারিবল্ডী শক্ররণতরির অধ্যক্ষ আভ্মিরাল্‌ ব্রাঁউনের 
সহিত অনেকবার সমরে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন; তখাপি এই স্বীরদ্য়ের 
পরস্পরের প্রতি পরম্পত্পের চিত্ত অতর্কিভভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল । 
গ্ররম্পরের বীরত্বে ও যহব্বে পরম্পর আকৃষ্ট হইয়! তাহারা অন্তরে অস্তরে 
পরস্পর পরম্পরের বন্ধু হইয়া উঠেন। যখেচ্ছাচারী রোজাসের কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাউন মন্টিভিডিয়ো। নগ্বরে আসিষা উপস্থিক্ত 
হইলেন। তায় তশুকালে . তাহার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্দ বাস 
করিতেছিলেন। কিন্ত তাহারা কোন্‌ বাটাতে আছেন দে বিয়ের 
অনুসন্ধান না করিয়া, তিনি জর্বাগ্রেই ইতালীয় নেতা গ্যারিবল্ভীর 
অধনানিমুখে ধাবিত হইলেন। তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া 
গ্যারিবল্ডীকে দেখিবামাত্র বার বার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে 
ল্যগ্সিপেন$ঠ তীহার নেত্রযুগল হইতে অবিরাম আনন্দাশ্র বহিতে, 
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লাগিল। অ::রে বিস্ময়বিস্কারিত-লোচনা আনিটা দ্গ্ডায়মীন! ছিলেন ৷ 
ব্রাউন্‌ তীঁহাকে দেখিয়া! বলিলেন “মান্তে! আমি অনেকবার 
আগমার স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্ত প্রতিবারই পরাজিত 
হইয়াছি। আমি কতবার শপথ করিয়াছিলাম যে আপনার স্বামীকে 
বপবদ্দী করিবই, কিন্ত কোন বারই সে শপথ কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারি নাই। কারণ প্রতিবারই তিনি আমার রণতরিগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়। পলায়ন করিয়ীছেন। যর্দি আমি তাহাকে রণবন্দী করিতে 
পারিতাম, তাহা হইলে তীহার প্রতি আমার ব্যবহারে আপনি জানিতে 
পারিতেন রে আপনার স্বামীর প্রতি আমার কতদূর শ্রদ্ধা ও কতদূর 
"আমি তাহার গুণে মুগ ৮ | 

গ্যারিবল্ভী উহার লীজন্-সৈম্তগণকে 'আমার পুত্রগণ (1 ৪০73)? 
এই বলিয়া ডাকিতেন ও পরিচয় দিতেন। শুদ্ধ পুর বলিয়া! পরিচয় 
দিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন লা--তিনি তাহাদিগের প্রতি জনকোচিন্ত 
ব্যবহাবও করিতেন। আপনার জ্দয়ের মহত্ব, সন্মীন-জ্ঞান, ও নিংস্বার্থ 
ভাব--তিনি তাহাঁদিগের অন্তরে এরূপ অদ্িত করিয়। দিয়াছিলেন-স 
থে তাহারা তাঁহার সহিত সমানে খাটিত, সমানে কষ্ট সহিত, সমানে 
বিপদের সন্মুখীন হইত--এবং একত্র বিজয়-গৌরবে মঞ্ডিত হইত। 
তাহারা আপনাদিগকে এক পিতার অধীনে একটা ঘনীভূত € জাতু- 
সমাজ? বলিয়া মনে করিত। যখন তাহাদিগের অর্থাভাব হইত, 
গ্যারিবল্ভী তাহাদিগকে অর্থেপার্জনের জন্ত ছাড়িয়া দিতেন । তাহারা 
রাশি বা অন্য কোন দেশীব় জাহাজে চাকরী করিয়া অন্তর বা বস্ত্রের 
মূল্য-পন্থিমিত বেতন পাইলেই আবার গ্যারিবল্ভীর পতাকামূলে 
আসিয়া ঈাড়াইত। গ্যারিবল্ভী কেবল 'ান্জানিকেই ভ্রাহ-সম্বোধন 
করিতেন প্রত্যুতঃ আন্জানি সর্বপ্রকারেই তাহার ভ্রাতা (7389696৮) 
হুইবার যোগ্য ছিলেন । 

গ্যারিবল্ডী ও উহার লীঙ্গন্‌ সৈল্তের অদ্ুত বীরত্ব মালার সংবাদ 
পাইয়া বিজয়-গৌরবের অংশভাগী হুইবার জন্য অসংখ্য ইতালীন্ব-- 
ঝাচীন পৃথিবী হইতে আধিয়া গ্যারিবল্ভীর সহিত মিলিত হন। 
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সাদের মধ্যে মেডিসি (1615 ) সর্বপ্রধান। গ্যারিষল্ডী ইহাকেও 
যথেষ্ট ভাল বাঁসিতেন। ইনি এক্ষণে ইতালীয় জেনাধিভাগের এক জন 
আধান কর্মচারী! 

শ্যারিবল্ভী আত্যত্তরীণ জীবনে আঁন্টিভিডিয়োর আবাল বৃদ্ধ 
ঘনিত্বা সকলেরই হাদয়রঞ্জন ছিলেন। মন্টিভিডিয়ে! গবর্ণমেন্টেও 
তাহাকে এত দূর শ্রদ্ধা করিতেন, ও তাহার রাজনীতি-বিশারদড়ায় 
তাহাদিগের এত দূর 'আশ্থ! ছিল, থে কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত 
হইলেই ত্বাহারা তাহার ধহিত পরামর্শ করিতেন। গ্যারিবল্ভী 
নিজের জন্ত গবর্ণমেন্টের নিকট কখন কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন 
নাই। কিন্তু পরের উন্ত তিনি গবর্ণজেন্টকে সর্বদা অনুরোধ 
করিতেন । কোন কারাবাসীকে মুক্তি দেওয়! বা কোন দীন হুঃখীকে 
কিছু দান করা তিন্ন অন্ত কোনবিষয়ে তিলি গবর্ণমেন্টকে বিরক্ 
করিতেন না। 

ষান্-আন্টোনিয়ো রণক্ষেত্র হত ইতালীয়গণের শ্মরণার্থে গ্যারিবন্তী 
একটী ক্রস স্থাপন কারিলেন। তাহার এক দিকে অস্ধিত ছিল “10 %১৪ 
খে, হয সা০ 4৩8 8৩ 8 39 ০ মাাঠাঞাট 29060 
যা, ১১৮৪৬ বীষ্টান্দের ৮ ই ফেব্রুয়ারী যে ৩৬ ইতালীর়গণ এই রগ- 
স্থলে হত হইয়াছেন, তাহাদের স্মরণ চিহ্নম্বরূপ ইছা' স্থাপিত হইল । 
অপর দিকে লিখিত ছিল-_- “0, 16511878 07 88৩ 
12158 0€ 980 406051০” ষে ১৮৪ জন ইতালীক় সান্-আন্টোনিয়ো 
রণক্ষেত্রে অভূত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গাহাদিগের অন্মানাখ 
এই গৌরব-চিহ্ন স্থাপিত হইল। 

ঘখন গ্যারিবল্ভী সান্‌-আপৃটোনিয়ে! রণক্ষেত্র হইতে তাহার অধুষ্ঠ 
বিজয়ের বিবরণ পাঠান, তখন মনৃটিভিভিয়োয় সধরসচিব নিয়লিখিত 
ঘোষণাপত্র প্রচার করেন £--ষে 

১ম। হিজরী গ্যারিবল্ডী ও ভীহার লীঙশৃ-সৈত নগরে প্রবেশ 
দ্যয়িলে মন্টিতিভিয়ো-হুর্গের সমস্ত সৈৈ তীহাদিগের সশ্মানা্বে কৃত্রিম 
হুন্ধ অদশস করিবে। 


৯৮ গ্যারিবন্ডীর জীবনবৃত | 


, ২য় নত লীজন্-সৈন্ত সাধারণতন্ত্ে্র নিকট গৌরবংপত্র 
প্রাপ্ত হইবে। 

৩য়। আাধারণতঙ্ত্রের সমস্ত নত ও তাহার লীজন্- 
সৈন্যের নগর-প্রবেশের সময়, তাহাদিগের সন্মানার্থ শ্রেণীবদ্ধ হুইয়া 
দাড়াইবে, ও উসনিক কর্্চারীগণ ৭0755 87109171 204.1)15 0:59 
09%0707১8 গ্যারিবল্ভী ও তাহার সহসমরিগণ দীর্ঘজীবী হউন, 
বলিয়া -ত্াহাদিগের অভ্যর্থনা করিবেন। 

গ্যারিবল্নভীর লীজন্সৈন্তকে যে গৌরব-পত্র প্রধান কর! হয, তাহাতে 
এরূপ লিখিত থাকে থে 

১ম। ইতালীয় লীজনের পতাকা নিশ্ললিখিত কথাগুলি ত্বর্ণ 
অক্ষরে অক্থিত হইবে ৫ 

80৮0 01 009 3115০117988 1০১৭ 07 ৮৮০ 15018 
16702) 012069৮0030 0৮00৮ 9) 007৮1010517, 
“এই সান্‌ আন্টোনিয়ে! ক্ষেত্রে গ্যান্বিবল্ডীর অধিনায়কত্তে ১৮৪৬সালের 
৮ই ফেব্রুয়ারী ইতালীয় লীজন্‌ এক (বিশ্ময়কর ) যুদ্ধ করেন? । 

হয়। ইতালীয় লীজন্‌ সকল সৈন্য-প্রদর্শনীতেই, (17১৩ ) সর্ব্বাগ্র 
স্থান-প্রাপ্ত হইবে। 

*য়। ইতালীয় লীজনের ষে সকল সৈন্য এই মরে প্রাণ 
হারাইয়াছে, তাহাদের নাম প্রস্করফষলকে (৮1৩৮) খোদিত হুইয়! 
লপুরের হলে সংস্থাপিত হইবে। 

:, ।ধর্খ। লীন সৈন্বের প্রত্যেককে গৌরবশ্চিহ্ন স্বরূপ বাম্‌হ্ত্তে 
একখানি করিয়া মুকুটাকার কবচ ধারণ করিতে হইবে, এবং সেই কবচে 
নিমলিখিত রুয়েকটী: কথা লিখিত থাকিবে £- ও 
4 সুটদা08১0% 6০819852029 18 190০০, 1846 * পিচ 
খবষ্টাব্ধের ৮ই ফেব্রুয়ারীর অজেয় যোদ্ধাঃ। ... 

গ্যারিবলূডীর -জীর্যদ্ গরর্বভাগ্থের..অন্তি কঠোর ও. নিঠুর কট 
ষন্রণা, এবং, আবম ও:রদান্ততার সে সকল ছবি: প্রীত” হইল 
্থেয় অবয়ব-বৃদ্ধি”ভয়ে যাহা অপ্রদত্ত রহিল-সএদমন্তই সাহা 


একাদশ অধ্যায় ৯৯ 


হাদয়ের উদ্ধায় প্রকৃতির পরিচায়ক। অধহিতচিন্ত পাঠকগণ' উহীকে 
বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভিন্ন মূর্তভিতে দেখিতে পাইবেন। 
কখন ঝা তাহাকে কঠোর শামনশীল মেনাপতি, কখন বা উদ্ছখলতামব 
ক্ষমাহীন বিজয়ী, কখন বা অলভ্য্য-ধিধি শাসনকর্তা, কখন বা! নিজ" 
পতাকাস্থিত বিশ্মুবিয়মের ন্যায় জঅগ্র্যৎগারি-অস্তরবিশিষ্ট দেখিতে 
পাইবেন। গ্যারিবল্ডী এক দিকে যেমন স্বামিভাবে অতি কোল, 
পিহভাবে শ্েহ্মক্ষ, এবৎ সেনাপতিভাবে পরছুঃখকাতর ও দয়ালু প্রকৃতির 
লোক ছিলেন; সেইরূপ অন্ত দিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আস্তব-ইচ্ছ1শক্তি- 
চালিত ও অজেয় বীৰ ছিলেন। বে বীর "পরাজপ্' কাহাকে বলে 
কখন 'জানিতেন নাঁবিপদৃকে কখা তন্ধ »ং- ৮ লাঁশীস্তি ও 
খিপ্রামন্থখ কধন ভাল বাসিতেন না--দতগ্রামে ».ঞর উপর জন্মলাভ 
করিয়া কখন আত্ম-(বধা খুঁজিতেন না-এবং রাজনৈতিক পদ বা 
শন্ীনকে সতত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, আইস আমরা পতিত তাঁরত- 
বাসী আজ সেই বীরের চরণতলে পতিত হইয়া সেই রাজনৈতিক 
গুরুর নিকট অসাধারণ বীরত্ব, প্রগাঢ় ্দেশানুরাগ, ও নিক্কাযমানষ 
প্রেমের মধুর সামঞন্ত শিক্ষা করি। ধিনি স্বাধীনতার মিত্র-তিনি" 
গ্যারিবল্ভীরও মিত্র। স্বাধীনতার উপাসকের সহিত গ্যারিবল্ডী কখন? 
শক্রতা করিতেন ন1। কিন্ত খিনি স্বাধীনতার শক্র ও মানবজাতির উৎ- 
গীড়ক, গ্যারিবল্‌্ডীর বর সতত ভ্রাহার বিরুদ্ধে সমুদ্যত থাকিত। যে 
উৎ্সাহবহি শরীরে বিদ্যুৎ সংক্রামিত করিত, থে আশাকুদ্ম কখন 
নিমীলিত হইত না, ষে আত্ম-শক্তির উপর বিশ্বীস কখন কমিতে জানিত 
না, যে স্বর বহু যোজন আলোড়িত করিত, ষে শারীরিক বল কাহারও 
নিকট পরাজগ্জ স্বীকার করিত না, যে সহিষ্তা কিছুতেই টলিত নাঁ_ 
ভগবান্‌ সেই সেই দেবছুলভ--গুণে বিভূষিত করিয়াই যেন তাহাকে 
ইভালীর--উৎ্পীড়িত পদদলিত ইতানীর-_উদ্ধারার্থ ভূমগ্ডলে প্রেরণ 
করেন। সে সময়ে এই অসাধ্য সাধনে সক্ষম--এসমস্ত গুণে বিভুষিত; 
এপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ইতালীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। 

যে সকল অনাধারণ ক্ষমতা লইয়া গ্যারিবল্ভী জন্মগ্রহণ করিয়া- 


১০০ গ/ারিব্জীর জীবনবৃত্ব | 


ছিলেন, এই কর বৎসরের কষ্ট যন্ত্রণা ও অব্দান-পরম্পরাকন তাহার 
পুর্ণপরিপাক হইল। যত প্রকার বিপদে-_বত প্রকার অন্ুবিধায়--যানুষে 
' পড়িতে পারে, গ্যারিবল্ডী তাহাতে পড়িয়াছিলেন। বার বার জাহাজ 
ত্য হওয়ায় তিনি জলধি-জলে নিমগ্ন হন। তিনি বার বার আহত হন ? 
ও কয় বার ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বিধাতা তাহ! দ্বারা মহৎ, 
কার্ধ্য সাধন করিয়া লইবেন বলিয়াই যেন প্রতিবার তাহার প্রাণ 
রক্ষা করেন। অতি শী্্ যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারার, অতি অ্স- 
সংখ্যক সৈম্ত লইয়া অসংখ্য শক্র-সৈস্যকে পরূুদস্ত করায়, একটী বাক্যে 
বা একটী কটাক্ষ-পাতে অসংখ্য লোককে মন্মুগধরৎ করিয়া নিজের 
ইচ্ছামত চালিঅ সন অসাধারণ শক্তি তিনি শেষ জীবনে 
ইতালীক্ষেত্রে প্রক , « করেন, সেই শক্তি অনেক পরিমাণে আমে- 
রিকক্ষেত্রেই, পরিপুই হয়। কি স্বদেশে কি বি.-স্প তাহার আনন্দময় 
সাহমিকতা, সরলতা ও সাধুভ1 তাহাকে শক্রে মিত্র সকলেরই ভক্তি- 
ভাজন করিয়াছিল। লোভের অধস্ভ ও এ্ীশর্ষ্যে দণাবান্‌ হইলেও 
তিনি আপনার ও পরিধারবর্ণের উদরানের জন্ত শ্রমে বিরত ছিলেন 
মা। কৃষি, বাণিজ্য এবং কখন বা চাকরী পধ্যস্ত অবলম্বন করিস 
তিনি পরিবার প্রতিপালন করিতেন। আপনাদিগের অভাব মোচন 
হৃইয়। বাহ কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তিনি বন্ধু বান্ধব দীন ছৃঃখীকে 
তাহা দান করিব! ফেলিতেন। সংক্ষেপতঃ তিনি সরলতা, নিঃস্বার্থতা ও 
বিশ্বপ্রেমিকতার ঘবত্তার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্কি হু না। 


উপ 


দ্বাদশ অধ্যায়! 


৬ পখ১0০্্শ্প 


ম্টিভিডিয়ে! সাধারণতক্ের আত্যন্তরীণ ছিন্ন ভিন্ন ভাব- রিভেরাকৃত . বিশিষ 
ডেমানের যুদ্ধ-মট্টিভিডিযোতে প্রত্যাগমন-গ্যারিবল্ডীর হৃদয়, ইভালীর. অভিযুখে 
ধাধিত- পোপের অীলে চাকরী করিতে স্বীকার -পৌপকে পত্র লিখন-_ইউরোগে 
যাত্রা-লাইস্‌ নগরে অবতরণ-চার্লদূ আল্বার্টের নিকট প্রন্তাব-__কর্সেল যেডিসি- 
আন্জানির স্বৃত্যু . ্ 
আমর! শক্রসৈস্তকে সান আন্টোনিয়ো মমর-ক্ষেত্রে ফেলিয়া আসি- 
সাছি। চল পাঠক! দেখিগে সেই ভীষণ'পরাজয়ের পর তাহাদিগের ক 
দশা ঘটিল। এ দেখ সেনাপতি গোমেজ হতাবশি, সৈন্ত লইয়া: পয় 
সাত নগরে আসিয়া শিবির সত্িবেশিত করিয়াছেন। আর এ দেখ! 
সান্‌ আন্টোনিযো-রূপ কুরক্ষেত্র_হুত ও আহত পদাঢিক ও অশারঢ় 
অশ্বারোহী সৈন্যে যেন আচ্ছাদিত রহিয়াছে !' রুধিরপ্রপাতে যেন 
নদী বহিয়া যাইতেছে ! কত যে সৈন্য, মরিয়াছে তাহার সংখ্যা করা 
বায়না । একটী সাধারণতন্ত্রী সৈস্ত. গুদশটী শক্রসৈন্ত--এই অঙ্ুপাঁতে' 
উভয় পক্ষের সৈন্ট সেই বিষম: রণে' হত হয়। শত্রুদের নিষঠর ও; 
লজ্জাকর' অত্যাচারের, ভয্বে'গ্যারিঘল্ভীর লীজন্‌ সৈগ্য আপন আহত 
সৈশগ্ণকে বৃহমধ্যগত' করিয়া লইয়া গিয়াছিল। শক্ররা দিও নগর- 
দ্বার পর্ধ্যস্ত তাহাদিগের গতি প্রতিপদে প্রতিহত করে, তর্থাপি, 
একটী আহ্ভ লীজন্টস্তও তাহারা রণক্ষেত্র ফেলিয়া খাল বাই । 
এই আহত সৈম্তের প্রাণপণে রক্ষণ-_গ্ারিবল্ডীর রণবিষধিনী প্রতি: 
ভার অন্ত বিস্কুরণ। দেখ! সৈম্তগপ'নগর-দুর্গে আসিয়া পৌঁছিলে, 
ফরাশিরণতরির চিকিৎসক আহত সৈশগণের সদ্র-রাপ চিকিতসঁ 
করিতে লাগিলেন, এবং মন্টিভিডিয়ৌর রমনীগণ' জননী বা তঞিলীর 
সায় তাহাদিগের সেবা! ওঅষায় নিমগ্ন হইলেন। "৮ ৪৮৮৭৯ 
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ও দেখ! মুদ্ধক্ষেত্র হইতে শক্রসৈ্ত অথ্হ্ৃত হওয়ার পর গ্যারিবন্তী 
হত সৈম্তগণকে সংগ্রহ করিয়া স্মাধি-নিহিত্ত করিতেছেন। তাহার 
আদেশে লীজনারী ও ভলট্িয়ার সৈম্ত একই সমাধিগহ্ররে নিহিত 
হুইতেছে। তাহাদিগের অস্ত বীরত্বের পরিচয় দ্দিবার জন্ত তাহা- 
দ্বিগের উপর একটা ভ্রস্‌ নির্মিত হইল। আজ মহাপ্রাণ গ্যারিবল্ভী, হত 
শক্রসৈম্ভগণকেও বীরসমাধি প্রদান করিলেন। ভাহাদের শক্ররাই 
ভাহাদদিগের প্রকৃত বন্ধুর কার্য করিল। ১৮৪৬ খ্বষ্টাব্বের ২ এ মে 
পরধ্যস্ত মন্টিভিডিক্বোন্ডে পুর্ণ শাস্তি বিরাজ করিল। তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে বিউএমস্‌ এয়ারেস্‌ ফৈস্তথপ, সেই কাল পধ্যস্ত আসে 
মাই। ক্রিন্ত তাহার পরই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া! মণ্টি ভিডিয়ো. 
খব্ধমেন্টকে আবার ছিন্ন তিন্ন করিল। 

রিতের! রুধির-কর্দমিত পথে গমন করিয়া সব শরীরের উপর দয়া 
কজৌভাগ্যমখ্চে আরোহণ করিলেন); ও আরোহণ করিয়। ধরাকে সরা 
ঘেখিতে লাগিলেন। জর্ধপ্রথমে, তিনি সেনাপতিপুঞ্জকে নির্বামিত: 
করিলে । ভাহার পর অন্তান্ক নেতৃবৃন্দকেও তিনি ছালে বলে ও. 
€কীশ্‌লে, নির্বাধিত করিতে লাগিলেন. গ্যারিবল্ভী এবং আন্জানি- 
কেড তিনি নির্ব্বাফিত করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার 
প্রজাহরাগে ও আত্মুবলে বলীয়ান হইয়! তাহার আদেশ প্রত্যাখ্যান 
স্বরেন। 

এই সময় অর্কূইজধ (0৭42৯ )/অসংখ্য_ সৈল্তসহ্‌ সল্‌টো নগরের 
কিরে দেমান্‌ €7)80202 ). নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত, 
হইলেন। ১৮৪৬ ত্ীক্টান্ষের ২+এ মে তারিখে.রিভেরার সৈস্ত,ও অর্- 
কুইজার সৈন্যে তৃমূল সংগ্রাম বা্লিয়া দিঠিল৮ রিভেরার আদেশে 
গ্যারিবল্ডিনী: দেন! আবার ষুদ্ধক্ছলে উপস্থিত হইল.। আবার গ্যারি- 
বলছ্ীর লীজনারীর ভীবণ বেয়নেট্‌-আক্রমণে ও. সাধারণতন্ট্িণী সেনার, 
খ্থবিচলিত প্রতিখাতে শক্রটৈম্তসংখ্যায় বহতর হইলেও প্রতিহত ও, 
তন, রণশয্যায় শাসিত, হইল্‌। জাধারণ্তঙ্গিি সেনারা অনেকে, 
হুই..শুদ্ধে হত হয. 
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কিন্ত দ্রিতেরার ভাগ্যলক্মী এই যুদ্ধের পরই অন্তর্থিত হুইলেন ৮ 
লোকে প্রি পাজ্‌ ও অন্যান নেতৃবৃন্দের নির্বাসন, আত্যত্তরীণ 
শৃঙ্খলা স্থাপনের অক্ষমতা, ও রোজাস্‌ কর্তৃক করিয়ান্টিস্ সল্‌টো' ও 
পয়সাও প্রভৃতি নগরের গ্রহণ_ও অবশেষে শক্রসৈত্তের মন্টি ভিডিয়ো 
অবরোধের জন্ত তদভিমুধে অভিযান-্এই সমস্ত ঘটনায় মন্টিভি- 
ডিকোর আবাল বৃদ্ধ বন্দিতা রিতেরার বিরুদ্ধে অভুযুখিত হইলেন। 
তাহারা একবাক্যে রিভেরাকে রাজ্যচ্যুত ও নির্বাফিত করিলেন? 
শর্রুসৈষ্ঠের আগমন-বার্ডীর মন্টিভিডিয়ো-বামিগণের নির্ধমাণোনুখ 
বীর্ধ্যবহ্ি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। যদিও ছয় বৎসরের অবিরাষ্ব 
সংগ্রামে অবসগ্র, যদিও ক্রমিক অর্থপ্যয়ে শৃহ্ত-কোষ, যদিও অসংখ্য 
বীরবৃন্দের পতনে গ্ীণবল ও শোকাকুল--তথাপি তাহারা হোস 
স্দীবন-মন্ত্রে পুনত্পাবিভ হইয়া জাতীয় রক্ষার জন্ত সমুদ্যত 
হইলেন। রিভরাকে নির্বাসিত করিয়া ভহারা ততৎ্কর্তৃক নির্বাসিত 
মেতৃবৃদ্দকে স্বদেশে আনয়ন করিয়া শব স্ব পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন ; 
এবৎ অন্ত্রধারপক্ষম ব্যক্তি-মাত্রকে লইয়া একটী মহতী জাতীয় সেমা 
সংগঠিত করিলেন। নগর-রক্ষার জন্- যত কিছু আয়োজন সস্তক 
তৎসমস্তই অনুষ্ঠিত হইল! 

গ্যারিবল্ভী এবং আন্জানিও সসৈম্ নগর-রক্ষার্থ প্রস্মত হইতে 
আদিষ্ট হইলেন। ডাহারা রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু 
তাহাদিগকে রণস্থলে উপস্থিত হইতে হইল না। কারণ ফরাশি ও 
ইতরাজগণের মধ্যস্থতায় রৌজাসের গতি প্রতিহত হইল । যুদ্ধের আশস্কা 
অপনীত হুইলে, মন্টিতিভিয়ো-গবর্ণমেন্ট গ্যারিবল্ডীর ব্য়-নির্ধধা হার্থ 
তাহাকে একটা গোলাবাড়ী প্রদ্দান কযেন। গ্যারিবল্ভী অতঃপর তাহার 
তত্বাবধান-কার্ধ্যে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে তাহা 
আগয়--শাসন-সমিতির ও রধপমিতির নেতৃবৃন্দের প্রধান অগগম-স্থান 
হইল। খনস্থিনী আনিটা গৌব ও জন্মের সহিত গৃহস্বামিনীর' 
খদের: মর্যাদা রক্ষা করিতে লাগিলেন 

ফি এশাত্তি ও ছুখের- সময়েও গ্যারিবল্ভীব' হৃদয়, ইত 
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জন্ত সতত কাদিত। “ইতালী' এই শব শুনিলে তাহার, হৃদয় 
মৃত্য করিতে থাকিত। কে যেন তাহার শিরায় শিরায় অসৃতধারা 
প্রবাহিত করিত। সেই প্রাণের প্রাণ ইতালী, এখন কি. করিতেছে- 
জানিবার জন্ত তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইত। প্রতি মেলে সংবাদ, 
আসিতে লাগিল “৫, এখন ইতালীতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পূর্ব 
লক্ষণ সকল, সংস্থচিত হইতেছে; এবং পোপ নবম পারস্‌ (£1০. 
০০০.) সেই বৈগনবিক অভ্যুত্থানের নেতা হইবেন-_তাহীর উক্তিতে 
ও ভাবে লোকে এরূপ আশ! করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া: 
১৮৪৭ খীষ্টান্ধের ১২ ই অকৃটোবর গ্যারিবল্ডী,ও আন্জানি পৌোপকে 
ইতাঙীর ভাবী উদ্ধারকর্তী যনে করিয়া তাহাকে এই মর্মে পত্র; 
লিখেন ৮ 

« আমরা আপনার উদার ভাবে মুগ্ধ হইয়া ২৫পনার অধীনে চাকরী 
গ্রহণ করিতে প্রন্তভ আছি। আমাদের অস্ত্র শত্ত্র--যুদ্বকাধ্যে অপরি- 
চিত নহে--হুতরাং বদি তাহা! আপনার পবিত্রতার ( ঠ101/5999 ) গ্রহ- 
নদ হয়, তাহ! হইলে আমর! অতি আহ্নাদ-সহকারে আপনার কার্যে 
তাহা চালনা করিতে প্রস্তত আছি। যে পোপ আমাদের দেশের অস্ত, 
ও আমাদের জাতীপ্ধ ধর্মের জন্ত, এত দূর করিয্বাছেন, তাহার স্বদেশ- 
উদ্ধার-কার্যের বিন্দুমাত্র সহায়তা. বদি আমাদিগের দ্বার। হয়, তাহা 
হইলে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। আমরা আমাদের 
পক্ষে ও আমাদের সহসমর্লিগণের পক্ষ হইতে এই কথা বলিলাম 
যদি আমরা স্বদেশের কার্যে আপনাদের কধির ব্যয় করিতে পারি 
তাহা হইলে আপনাবিগরকে ঘৌভাগ্যবান্‌ বলিয়া মনে করিব 1 
আমরা আপনার বহুমূল্য সময়ের উপর. এইরূপে হস্তক্ষেপ করিলাম 
বলিয়া. আপনার নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা! করিতেছি । আশা করি আপনি 
আমাদিগের আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অসীম শ্রদ্ধা হুচক 
এই বাক্যগলি 'সাঁদরে গ্রহণ করিবেন। 

আপনার অনুগ্গত ভৃত্য . 
নদি গ্যারিবল্ডী; এফ, আন্জানি $৮ , . 


ঘাদশ অধ্যায় । ১৪৫ 


রাইও জেনিরোতে পোপের প্রতিনিধি (113919) ছিলেন। 
পোপের নিকট পাঠাইবার জন্ত পত্র তীহারই হস্তে অর্পণ কর! হয়। 
তিনি আশা দিয়াছিলেন যে লীক্র শীপ্র তাহাদের পত্রের উত্তর 
আনাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহাদিগের ছুর্ভাগ্যক্রমে সে পত্রের আর 
উত্তর আসিল না। কিছুদিন ব্সপেক্ষা করিয়া গ্যারিবল্ডী ঘখন 
দেখিলেন পত্রের উত্তর আমার আর আশ নাই ; তখন তিনি সয় 
বদলে ইতালী যাত্রা করিতে কৃতজন্কক্প হইলেন। তিনি সমস্ত 
ইতালীয় লীজনৃ-সৈন্তকে ইতালীবাব্রার জন্ত সজ্জিত হইতে বলি- 
লেন) এবং পাখেয়ের অভাব দূরীকরণীর্থ চাদ1 দ্বারা অর্থ সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন। জনেকে গালের জামা বেছিন্না তাহার মূল), 
স্বদেশ যাত্রার ফণ্ডে দিতে লাশি,পন। মন্টিভিভিয়োতে হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল। বহুদিনের-স্পর জন্মভূষির যুখাবলৌকন করিবার আশার 
. সকলেই প্রথযে আনন্দে উচ্ছলিত হইয়াছিলেন। কিন্ত মন্টিভিডিয়্ো- 
গবর্ণমেন্টের প্ররোচনাক্ম অথবা এই ম্বদ্বেশবাত্রীর ভাবী পরিণাম-বিষক্কে 
সন্দিহান হইয়া শেষে অনেকেই পশ্চাদূপাদ হইলেন । গ্যাত্রিবল্ভীর 
লীজন্‌ সৈম্তের মধ্যে পন্াধিক অশীতিজন মাত্র তাহার অনগাী 
হইতে স্বীকৃত হুন। তাহার মধ্যেই আবার পঞ্চবিংশ জন বাত্রা 
করিবার সময় সরিয়! পড়িলেন। গ্যারিবল্ভী ও তাহার লীজন্সৈষ্ত 
মন্টিভিভিয়োর প্রাণভৃত ছিলেন। হুতরাৎ মন্টিভিডিষো গবর্ণমেন্ট 
গ্যারিবল্ডী ও তাহার আহুষাত্রিক-বর্গকে বখন বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে 
পারিলেন মা, তখন ভিতরে ভিতরে প্রতিকৃলাচরণ করিতে লাগিলেন ॥ 
গবর্ণমেন্টের উত্তেজনায় জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাদিগের নিকট ছাড় 
ছাড় কায্লে অতিশয্ব অধিক ভাড়া চাহিয়া বসিলেন। কিন্ত গ্যারি- 
বল্ডী ও তাহার অনুযাত্রিকবর্গ সর্বস্ব বেচিয়াও ভাহা দিতে ্বীকৃত 
হইলেন। থে সকল ইতালীয় ও মন্টিভিডিয়ো বীরগণ তাহার সহিত 
সান ন্টোনিয়ো সমরক্ষেত্রে একত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহীরাই 
এই দ্বদেশ-যাত্রায় গঠারিবল্ভীর সঙ্গী হইয়া চলিলেন। যাত্রীর ধলে 
অর্বশুদ্ধ ছয়বটি জন ইহাঁলীয় ও কতিপয় মাত্র মন্টিতিভিয়ো ছিলেন ! 


১০৬ গযারিবল্ডীর'জীবনবৃ 


ফরাশি জাহাজ বেসন * ২৭এ মার্চ এই- যাত্রীর দল লইমা মন্টি- 
ভিডিয়ে। বদর ছাড়িরা ইতালীর অন্তর্গত নাইস্‌ নগরাভিমুখে চলিল। 
বল। বাহুল্য ষে পতিগতপ্র ণ1 আনিটাঁও পুত্রকন্ঠাসহ স্বামীর অঙ্গ 
গমন করিলেন! 

এ দিকে মেডিসি পূর্বেই ইতার্পীতে আসিয়া 'গ্যারিবল্ভীর 
আগমনের পথ গরিকত করিবার জন্য গীভ্মণ্টে লোষতান্ত্রিক অত্য- 
খানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। 

সেই জীহাজ-_কুক্ষিতে গ্যারিবল্ভী ও তদ্দীয় লীজন্-রূপ ইতাঁলীর 
অমূল্য রত ও মস্তকে অগ্র্যৎ্গ্যারি-বিস্বিযন-লাঞ্থিত ইতালীয় লীজন্‌ 
পর্তীকা ধারণ করিয়া ত্বরিত গভিস্ত ১৮৪৭ আঁলের ২৪ এ জুন তারিখে 
নীইস্‌ নগরের অদরে আসিরা উপস্থিত ২ 

-স্বাদেশ-যাত্রাবিষয়ে তাহার প্রাণপ্রতিমা আঁনটপ ও প্রাণসম ভ্রতি 
আন্জানিই ভাহাকে সবিশেষ সহায়তা করেন। গারিবল্ভী এই, 
বীর পুরুষ ও এই বীরা রমণীর সাহায্যেই পথে ভীষণ অগ্নি-কাণ্ডের 
হস্ত হইতে আপনাদিগকে ও জাহ্াঙ্গকে রক্ষী করিতে সক্ষম হইয়া 
ছিলেন। কিন্তু আ.জানি পী়ায় € চ15072৮ 015883১ ) 
দিন দিন অতিশয় কাঁতর হইয়া! পড়িতে লাগিজেন। আনিটা 
নিরস্তর তাহার শুশ্রাযায় নিযুক্ত থাকিতেন। কাহার জীবনের শেষ 
দিন পর্য্যন্ত গ্যারিবল্ডী ও আনিটা সতত তাহার পার্থ থাঁকিরাঁ 
তাহার যাতনার লাবব করিবার চেষ্ট! করিতেন । ট 

গ্যারিবল্ভীর বিরুদ্ধে অদ্যাপিও সেই প্রাণ-দণ্ডীক্কঞা বলব গজ )১ 
সেই জগ্ঠ তাহার সহচরবৃন্দ দেশের লোকের মনের ভাব ন। জানিত্বা' 
উহাকে হঠাৎ তীরে নামিতে নিষেধ কর্ধিলেন্দ। কিন্ত গ্যংরিবল্ভী' 
তাহার শ্রিধবন্থু পীড়িত আন্জানির জন্য বমল! লেবু প্রভৃতি; দ্রুয় 
করিবার জনা একবার আলিকান্টে (411099/9 ) তে জাহাজ হইতে 


কেহ কেহ জাহাজ খানির নাম 15970 এখং, কেহ রেহ বা মই 
বলিক্কাছেন। 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৬৭ 


তীরে, অবতরণ করিয়া তথায় ইত্তালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমস্ত 
জানিতে . পারিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন কিরূপে গত - কয়" 
সপ্তাহের মধ্যে ইতালীতে খটনাআোঁত নিরস্ত্র প্রবল বেগে প্রবাহিত 
হইতেছে । তিনি জানিলেন ১৮৪৮ খীষ্টাব্ধের ৭ই ফেব্রুয়ারী . চার্লস 
আল্বাটট জনসাধারণের স্বত্ব ও আধিকার রগ্ষা করিবেন বলিদ্া ক্ষোষণা 
পত্র প্রচার করিলে, কেমনে টিউরিণের জন-সাঁধারণ আনন উত্বত্ত-প্রায় 
হইয়া জাতীয় সঙ্গীত গ্রাইতে গ্রাইতে চার্পল আল্বাটের প্রাসাদের 
অমীপরভ্ভাঁ হইয়াছিল । 
তিনি শুনিষাছিলেন যে সমস্ত ইতালতে .তখন বিপ্পবাপ্ষি 
প্রজ্্বলিত হইয়াছে; লক্বার্ডাঁ ও দিনিস্‌ অস্বধারণ করিয়াছে? এবং 
১৮৪৮ শ্ীষ্টান্দের ২৩ এ ৮? মিলান্বাসীর। পাঁচ দিন ক্রমাগত যুদ্ধ 
করিয়া অষ্টিবর্গণর্কে তাহাদের নগর হইতে তাড়াইস্সা দিয়াছেন। 
সুতরাং তিনি শ্ির করিলেন যে স্বাশীনত1-মমর খ্যাপন করিতে আর 
বিলন্ব করা ধাইতে পারে না। কিন্ত টিউরিণের শাসনসমিতি এত শীঘ্র 
লোঁফের মন সুগ্ধার্থ উত্তেজিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন? নাই। এত 
শীদ্র সমন্তু উত্তর ইতালী পটউরিনরাজ্যের জয়, রবে উদেঘোধিত হইবে 
চার্পস্‌ আলবার্ট একপ ভাবেন নাই। সুতরাং তিনি এত শীপ্ত অস্কার 
বিরুদ্ধে ঘুদ্ধ খ্যাপন করিতে ইতত্তত করিতেছিলেন 
গযারিবল্তী আলিকান্টের কন্সলের নিকট আরও শুনিলেন_ ষে 

পারিসেও্ড একটী বৈপ্লবিক অভ্তখান হইয়া গিয়াছে । ভায়েনা ও 
বাঁিমের প্রজারাও রাজবিদ্রোহী, হইয্বাছে ; টনকাদী ও রোম্জাতীয়- 
যুদ্ধে, সহত্র সহশ্র: ভলন্টিতার/*নৈন্যি প্রেরণ করিতেছে ; অধিক কি 
নেপল্সের ফার্ভিস্যাডও স্বরঈজা 'নিখ্বমতন্ত্র শীসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত 
খরিখেন' 'বঙিশ্বা প্রজাবৃন্দের নিকট প্রতিশ্রুত হইতে বাধ্য হইয়াছেন । 
গর্ায়িবল্গী পীড়িত আন্জানিে “ই সকল মংবাদ উপহধর-্থরাশ 
প্রধান বিবিলেদ। - আন্জানির বর দেছে এই সকল মধধান ফেন 
ল্ীবিশৌর্ঘধের কার্য করিল): এক, 
রান ডা রিল বিল 
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জাতীয় ধবজা জাহাজে তুলিয়া দিলেন। সেই ধ্বজ1 কাপাইডে কাপাইত্ে 
জাহাজরাজ আনন্দে উৎফুর় হইয়া নাইস্‌ নগরের বন্দরে প্রবেশ করিল। 
গ্যারিবল্ড়ী চতুর্দশ বত্মরের নির্বাসনের পর, আজ প্বনগরীতে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন ! আজ তাহার হৃদয়ে আনণা আর ধরে না! 

তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বলবৎ থাকিডেও--ও তাহার নাবিকবৃদ্দের 
নিষেধ সত্বেও--তিম্ি ভীরৈ অবত্তরণ করিলেন। তাহার আগমন- 
বার্তা প্রচারিত হুইবামাত্র সমস্ত নগর তাহার অভ্যর্থনার্থ উন্মত্তপ্রীয়া 
হইয়া উঠিল। তিনি সর্বাগ্রে জননীর নিকট গমন করিলেন ; এবং 
পুত্র কন্ঠা সহ আনিটাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। 

গ্যারিবল্ভীর জননী গৌড়। খষ্টান্‌ ছিলেন। হতরাৎ পুত্র গির্জায় 
না গিয়ীও পাদৃরীর সাহায্য বিনা আনি।.ন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন বলিস! 
তিনি পুত্রবধৃকে প্রথমে গৃহে লইতে অন্বীকৃতা হন । কিন্ত শেষে পুত্রবাৎ- 
ঘল্যের বশীভূত হইয়া কুসংস্কারকে সংঘত করিয়া পৌত্ ও পৌত্রী সঙ 
পুত্রবধূকে গৃহে গ্রহণ করেন। গ্যারিবল্ভী ধর্মের পড়ামী ও পুরোহিত+ 
বৃন্দকে অতিশয় ঘ্বপা করিতেন । এই লইয়া মাতার সহিত তাহার সব্বদ! 
বাকৃবিডওা উপস্থিত হইত । গ্যারিবল্ভীর বিশ্বাস ন্মিয়াছিল যে তিনি 
তাহাকে স্বমতে আনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তঃ তাহা টে 
নাই। কারণ তাহাদিগের অনুপস্থিতিকালে তিনি পৌত্র ও পৌত্রীগণকে 
গ্বাড়া জেহুইট্দিগের স্কুলে পড়িতে দিয়্াছিলেন। আর গোঁড়া 
প্রণালীতে বিবাহিতা না হওয়ার তিনি রমনীরর আনিটাকে কখন ভাল 
বাসিতে পারেন নাই । ধিক কি গ্যারিবল্ডীর অনুপস্থিতি কালে তিনি 
আনিটাকে এত খন্ত্রণা দিয়াছিলেন যে, আনিট শ্বক্রগৃহ পরিত্যাগ-পূর্র্বক 
নগরের অবরোধ-কার্যে নিযুক্ত স্বামীর পার্খবর্তিনী হইয়াছিলেন। 

গ্যারিবল্ভীর আগমন-বার্তা বিহ্যদবেগে নাইসে ও ইতালীর সর্বত্র 
প্রস্থত হইল। নাইন্‌ নগর দীপমালার বিভূষিত হইল। প্রতি গৃহে 
আনন্দোসৰ হইতৈ লাগিল। ইতালীর সকল ক্ছান হইতেই উৎসঙ্গ- 
ক্বতপ্রণ বীরবৃন্দ দলে দলে আসিম্স। তীহার ইজ ত্র 
ক্ষার মূলে দণ্ডায়মান হইল। 


-মেডিজি পূর্ব হইজে আসিয়া লোকের মন তদনুকৃলে, উত্তেজিত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন) এবং তাহার জন্ত তিন গত রগদীক্িত সৈল্ত 
গ্রহ করিয়াছিলেন।, কিন্তু গ্যারিবল্ডীর মন স্বদেশের উদ্ধার 
সাধলে এক্ষ দূর ব্যগ্র হইয়াছিল যে, ভিনি তাঁহার সহিত পরামর্প 
ন! বরিয়াই সাডিনিস্থারাজ চার্লদ্‌ আল্বার্টের অধীনে কার্ধাগ্রহূণ 
করিতে স্বীকৃত হইয়! তছ্দ্দেশে মিলানাভিমুখে যাত্রা করিলেন.॥ 
ইহাতে মেডিসি মর্মান্তিক হুঃখিত হইলেন। আন্জানির মৃত্যুতেই 
কেবল এই মঝোবাদের বসান হয়। 

এ দিকে আন্জানিরও পীড়া! উন অধিনার তে নানি? 
মেছিমি তাহাকে জেনোয়াস়্ লইয়া! গেলেন। তথায় অচিরকাল-মধ্যেই 
তাহার জীবনলীল। শেষ-ত৯-।। 

মৃত্যুমুহূর্ত পধ্যন্ড আন্জানির মুখে কেরল * ইভালী' ও “গ্যারি” : 
বল্ভী' এই লামছয় বাহির হইতেছিল। দ্বদেশের প্রোতি ও দেশের 
ভাবী উর্ধার-কর্তার প্রতি তাহার ভক্তি অচল! ছিল। তিনি মৃত্যুকান্ে, 
মেভিমিকে গ্যারিবল্ভীর সহিত পুনর্মিলিত হইতে বলিয্বা ষান। তিনি 
্পষ্টাক্ষরে মেভিসিকে বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তগবান্‌ তালুর 
উদ্ধারসাধনের জন্তই গ্যারিবল্ডীকে প্রেরগ করিয়াছেন? এবং গ্যারি- 
বল্ভী স্বারাই মে কারধ্য সাধিত হইবে। তাহার মৃতদেহ আল্‌. 
জেট (41:৯5) নগরে সমাহিত হইল | অসংখ্য লোক তাহার 
মৃতদেহের সঙ্গে সমাধি-স্থলে উপস্থিত হইয়া .শোক প্রকাশ করিতে 
লাগিল। গবর্ণমেপ্ট ত্তাহাকে শুদ্ধ নির্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, 
না--তাহার মন্তকের উপর মুল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত 
আজ মে আজ্ঞা প্রচারিত থাকিতেও, গবর্ণমেন্ট সেই স্বাতি-- 
প্রেমষিকের--সেই শ্বদেশানুরাগী বীরের--প্রতি জাতীয় সহামুভৃতি, 
ঘমিত করিতে পারিলেন না। আজ সমস্ত ইতালী তাহার শোকে 
অভিভূত হইল। লীজন্‌ সৈম্ভ শৌকহুচনার্থ পতাকা অবনমিত 
করিল? এবং কৃষ্ণ বর্ণের পরিচ্ছাদে আবৃত হইল; এবং লীজন্‌ সৈষ্কের 
সার্জন তাহার উদ্দেশে একটা আত্ত্যেইক বক্তৃতা করিলেন। সমস্ত 
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লীজন্‌ 'সৈন্ত তাঁহার সমাধির উপরে পুষ্প বর্ষণ করিল। এ দিকে 
তাহার মৃত্যুসবাদ মন্টিভিডিয়োতে উপদ্থিত হইলে মন্টিভিডিযোনগর 
শোক্চিহ্ত ধারণ করিল, এবং ম্টিভিডিষোর আবাল বৃদ্ধ বনিতা, 
তাহার জন্ত শোকে অভিভূত হইল। ক্ষারণ গ্যারিবল্ভীর নিয্বেই 
ডিনি ম্টিভূডিয়োর অধিবাসিগণের জ্দয্-রঞ্ন ছিলেন। গ্যারিবল্ডী 
ষত দিন জীবিত ছিলেন, মধ্যে মধ্যে প্রিয়বন্ধুর সমাধিস্থলে গিয়া 
অশ্রবর্ষণ করিতেন । তাহার শোক তিনি আজীবন ভুলিতে পারেন 
নাই। ১৮৪৮--৪৯ খীষ্টাব্ষের বিপ্লব পর্্দত্ত হইলে, তিনি বলিয়া" 
ছিলেন যে আন্জানি জীবিত থাকিলে এ বিপ্লব পরাস্ত হইত না। 
গ্রত্যুতঃ আন্জানির অভাব তিনি সতত অনুভব করিতেন। যদিও 
জাতীয় জয় ও পরাজয় এবং অভ্্যুখী॥ এ পতন ত্রশ্বরিক নিয়মের 
অধীন, তখাপি অনেক সময় মনে হয় যেন ব্যক্তিবিশেষের আবি- 
ভাব বা তিরোধানে ইহার নিকটস্থৃতা। বা দূরম্থতা শ্ষটিয়া থাকে। 
সেই জগ্তই গ্যারিবল্ভীর মনে তাৃশ বিশ্বাস জন্গিয়াছিল। প্রকৃত 
প্রস্তাবে সমবেত ইতালীকে এক শাসনসমিতির অধীনে আনিবার জন্যই 
স্বেন বিধাতা! তৎকাঁলে ইতালীয় জাতীয় অভ্যুখানকে কৃতকার্ধ্য হইতে 
দেন নাই। সময় আসে নাই বলিয়াই-বিচ্ছিন্ন ইতালী তখনও 
মিলিত হইতে শিখে নাই বলিয্বাই-_বিধাতা| তাহাকে আরও কিছু দিন 
বৈদেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিধাতার কার্য 
ঘাপাত-ক্রেশকর হইলেও, পরিণামে শুভপ্রদ ! 


স্পর্্টি০৩ ক ১১০০৯ শা 


উত্রার্ধ। 


'চার্সপ আল্যার কর্তৃক ্্াখান--িলানের চাঁকরী গ্রহণ-_আবৃজানি-সেনাদল 
প্রস্থ করণ" বার্গেমে! অভিমুখে অভিযান--ইতালীর স্বাধীনতো খ্যাপন-কোমো- 
নগরে প্রত্যাব্বন-_-সেরিপৌ -ুদ্ধ--ভারিভ নগরে অভিযান--সেনাপতি র্াডেট্ন্থিয় 
অধুসরণ- শঙ্েরধিরের উপর দিন 2ইজর্ে পলারন-_জেনোতাম় 5 
সৈঙ্গের 'বাতেনায় মিলন-রোমে আহ্বান। 


.. হতালতা গযারিবল্ভীর ঘৃষ্টে সহিত 'ষেন নিরন্তর মিশ্রিত 
হইয়া থাকিত।, চার্লম্‌, আল্বার্টের অধীনে চাকরী স্বীকার করিতে 
ইচ্ছুক জাছেন বলিয়। গ্যারিবল্ভী তীয় সমরুসচিবের নিকট; ষে 
পত্র. লিখেন, .ভাহার কোন: উত্তর আসিল না। গ্যারিবল্ডী ইহাতে 
মর্খগীড়িত, হুইম্বা .চালস আলবার্ট, যেখানে শিবির অনিবেশ করিয়া 
ছিলেন, বরাবর মনেই খানে গেলেন। চার্লম্‌ যদিও তাহারে রিশেষ 
ভদ্রতার সহিত গ্রহণ. করিলেন, তখাপি অধিক মেশামিশি করিলেন 
না) এবং ম্যাটদিনি-শিষ্কের উপর সেনাবিভাগের অধিনায়কত্ব দেওয়ার 
পুর্মীনিত্ব নিজের - উপর লইতে অনিচ্ছুক হুইয়া, তাহাকে মন্ত্র 
সম্গিতির .উত্তরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে রলিলেন। পত্রের উত্ত- 
রের "প্রতীক্ষায় -তথায়. বসিয়া না থাকিয়া তিনি টিউরিথে প্রত্যাবৃদ্ 
হইয়্। মন্ত্িসমিতির যন্দুখে আসিয়া উপস্থিত. হইলেন।- সেখানে আসিয়া 
তিনি রণসচিব মসে। রিলি (14. 75০৫1 )-র নিকট হইতে নিম্বলিধিত 
ধর,/প্রাঞ্ধ হইলেন--“আঁমি তোমাকে অবিলম্বে ভিনিস্‌ বাত্রা করিতে 
উদদেপ:দিই।' সেখানে. কতিপয় সু রপতরি রহিয়াছে। তুমি সেই 
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খুলির অধিনায়ক হইয়া অগ্িত়্ার বাণিজেযর বিরুদ্ধে সমর চালাই 
(ভিনিস্বািগণের বিশেষ উত্বকার ক্ষরিতে পারিবে । আমার বিবে- 
চনায় ইহাই সেনাবিভ্ভাগে তোমার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান” । 

স্বদেশীনুরাগে জলিতহদয় গ্যারিবল্ভীর অন্তরে মন্ত্রিরের এই 
উপেক্ষাহচক বাক্য শেলসম বিদ্বা হইল। তিনি কোন উত্তর করি- 
'লেন না। মন্ত্িবরের এই নির্লজ্জ ব্যবহারে তাহার মনে অবিমিশ্রিত 
গ্বণার উদ্রেক হইল। তিনি রাজার ভীরুতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্ত 
তাহাকে কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন! 

টিউরিনের তোরণদ্থার-তলে ঝীড়াইয়া করতলে কপোল বিত্তস্ত 
করিয়া গ্যারিবল্ভী নিজের আবেদনের পরিপাম ভাবিতেছিলেন, 
অমন সময় মেডিসি তথায় আসিখ: উপস্থিত হইলেন। দলপতির 
ছুঃখপূর্ণ মুখকাস্তি দেখিয়া মেডিসির অন্তর হইতে রাগাভিমান অস্তর্থিত 
হইল। দর্শনমাত্র পরম্পর পরম্পরের বাহুয়ুগল দ্বারা শৃঙ্ঘলিত হইলেন । 
পরম্পর পরম্পরের নিকট আঁত্মমনোবেধনা জানাইলেন। তৎঙ্ষণাৎ 
উদ্ভয়ে মিলান খাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল হইলেম। এই সময়ে গী্‌- 
মন্টিদ্‌ সেন! অই্িয়ার হস্তে খর্ধপ্রথম পরাজয় পহিয়াছে। হতরাৎ 
প্রেটিরটগ্বয়ের মনোরখ পূর্ণ হইবার ইহা অতি উৎকৃষ্ট সময়। তাহারা 
মিলানে উপস্থিত হইবামাত্র মিলীনের সামরিক শাসন-সমিতি আহলাদ- 
পূর্বক লম্বীর্ড তলল্টিয়ারগণকে সমর-শৃঙ্খলায় আনিষার ভার শাহী 
দিগের উপর অর্পণ করিলেম। গ্যারিবল্ন্ডীর নামের মোহিনী-শক্তি-বলে 
অসংখ্য ওলন্টিয়ার সৈস্ঠ অচিরকাল-মধ্যে তাহার পতাকামূলে আসিয়া 
ফাড়াইলেন। লন্ার্ড ও পীভ্মন্টিস্‌ মুবকদলের শ্রেষ্ঠতম অংশই এই 
ভলন্টিয়ার সেনার উপাদ্দান-সাধগ্রী হইল। গ্যারিবঙ্ঠী আদ্জানির পার: 
পার্থ তাহার নামে একটী সেনা! গঠিত করিয়া মেতিসির হাত্তে তাঁহার 
ভারার্পণ করিলেন। অর্ধশুদ্ধ ব্রিশ সহশ্র ভলািত্ার তাহার গতাঁকা- 
মূলে আসিয়া ঠাড়াইলেন। 

চার্লন্‌ আল্বার্ট এপ্রেল মাসে গোইটোে (0৩16০) আছি গণের 
উপর জয়লাও করিয়াছেন বটে, কিন্ত কয় সপ্তাহ মধ্যেই অঙ্ি ্সেলা 
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পতি র্যাভেট্স্ষি নভারা ( সি০ঘ৪:% ) রপক্ষে(্ে আল্বার্টর সেনাকে 
পরাস্ত, হতবুদ্ধি ও বীতিভ্রষ্ট করিয়া আনার পূর্বখ্যাতি বজায় করিলেন, 
এবং রিছ্বয়ের উপর বিজয় লাভ করিতে করিতে মিলানের উপ্বর 
আসিকা পড়িলেন। চাঁলস্‌ আল্বার্ট সসৈত্ত মিলানের অভ্যস্তরে গিয়া 
আন্জয় লইতে চেষ্। করিলেন, কিন্ত মিলান্বাসীরা তাহার ভীরু! 
ও কাপুরুষতায় এত দূর বিরক্ত হুইয়াছিলেন যে, তাহাকে সাদরে গ্রচুগু 
লা রুরিয়া বরং শীপাদি-প্রদান-পূর্বক প্রত্যাখ্যান করিলেন ও লোক” 
প্রিয় বীরবর গ্যািবল্ডীকে স্বনগ্ররের রুক্ষার্থ নিয়োজিত করিলেন) 
এবং তাহাকে সেনাপতি (092929] ) উপাধি প্রদান করিলেন। 
. লোকতান্ত্রিক তারের এই বিস্কুরণে পীভ্মণ্টরাজ আব্বার্টের হদকে 
মহাভীতির মঞ্জার হইল। ভিপ্ দেখিলেদ ষে ইতালীয় হৃদয়ে এত 
দিনে ইত্কালীর একতা এ স্বাধীনতার হ্বন্য ভাড়িতবেগ সংক্রাধিত 
হুইয়াছে,-_দেধিলেন রা্সতন্ত্রের মুল শিখিল হইস্! পড়িয়াছে! 
এই ধন্য গ্যারিবল্ভী যখন তীহার ত্রিশ সহস্র তলভিয়ার সৈন্যকে 
রণষজ্জায় সঙ্জিত করিবার জন্য অস্ত্র ও বস্ত্র চাছিলেন, তখন আল্বার্টের 
মন্্রিমমিতি অস্ত্র বস্তরের অভাব বলিয়া তাহার উদ্দে্ঠ বিফল করিবার 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ভী কিছুতেই ভীত ৰা বিচঙ্গিত হই- 
বার নহেন। তিনি বিচলিত হইলেন ন1 বে, কিন্তু এই স্প্পিত উগে+ 
ক্ষায় ছ্ধন্েক সলপ্টিয়ার চটিয়! চলিয়া! গেলেন। গ্যারিবল্ডী অব- 
শিট সৈম্তগণকে জাতীয় -অন্ত্রাগার ও বন্ত্রাগার তাক্গিয়া তথা৷ হইতে 
স্বন্র ও রস্ত্র রাছিফ়া লইতে আদেশ দিশ্রেন। মেই বস্ত্রাগারে বিজয়লন্ক 
অহি.ফীর, হয়েরীয়, ইস্‌ প্রভৃতি জাতির সামরিক পরিচ্ড্দ ছিল 
তাহার ভলনিয়ার সৈন্যের সেই বিসদৃশ পরিচ্ছদ গুলি কাটিক্া 
কুটিয্া তাহা হইতে এক প্রকার নৃতন জাতীয় সমর-পরিচ্ছন্ 
(8) প্রন্তত করিয়। অনতি-কাল-মধ্যে রহ অজ্জায় সজ্জিত 
হইলেন। 

* আযারির্ল্যটী_সসৈষ্ত বার্গেমো-অভিসুখে মতা করিলেন। রার্থেমোতে 
আটার প্রধান সেনানিবাস ছিল গ্যাবিবস্ডী তাহাই. লাক্প 
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করিতে কৃতসঙ্কল হইলেন। তিনি রক্ষণপরতা *% অপেক্ষা আক্রমণ- 
পরতা * অধিকতর ফল-প্রদ মনে করিতেন। শক্রুদিগের আক্রমণের 
প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে, অনেক অময্ব সৈন্যগণের রর্ণোৎসাহ কমিম্না 
যাইতে পারে। কিন্ত বীরদর্পে শত্রগণকে আক্রমণ করিলে নিরবাঁ্ি 
মনেও অনেক সময় বীরত্ব সংক্রামিত হয়। এই জন্ত তিনি শেষোক্ত 
প্রণালীই অবলম্বন করিতেন। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই তিনি 
বার্গেমো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বার্গেমোতে ম্যাট্সিনি স্বদেশে 
আসিয়া! তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে রাজকীর সেনা 
হইতেও কিছু লোক-সাহাধ্য আসিল। এইবূপে উপচিত-বল হইয়াও 
গ্যারিবল্ডী পাঁচ সহত্রের অধিক সৈন্ত-সংগ্রহ করিতে পারিলেন'ন|। 
তিনি এই সৈন্য লইয়াই বার্গেমোন্থ -:কসেনা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ 
করিতেছেন, এমন সমন সামরিক শীসনসামতি দ্রুতপদে তাহাদিগকে 
মিলানে প্রত্যাবন্ত হইতে আদেশ করিলেন । গ্যারিবল্ভী তৎক্ষণাৎ 
সেই আদেশ প্রতিপালন করিলেন; কিন্তু মন্জায় (1945) আসিয়! 
গুনিলেন ১৮৪৮ খৃষ্টান্বের ৯ই আগষ্ট মিলান্‌ নগর অস্রিব্ব-সেনাপতি 
রাতেট্ষ্কি দখল করিয়াছেন, এবং চার্শস্‌ আল্বার্ট জাতীয় সমর 
পরিত্যাগ করিয্া শক্রগশের সহিত সাময়িক সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া- 
ছেন। এই সন্ধিপত্রে গ্যারিবল্ডী ও তাহার সৈন্যগণ বর্জিত হয়েন। 
হৃতরাৎ মিলানাভিমুখে প্রত্যাগমন-কালে শক্র-অশ্বসেন। তাঁহাদিগের 
পশ্ঠাদ্ধাবিত হইয়া! তাহাদিগকে বন্দী করিয়! লইবার উদ্যোগ কয়িয়া- 
ছিল। কিন্ত গ্যারিবল্ডী অসামান্য রণনৈপুণ্য প্রদর্শন-পূর্ববক 
আপনাকে ও আপনার সৈন্যগণকে অষ্টি গণের হস্ত হইতে মুক্ত 
করিলেন। 


* খিনি শক্্রর আক্রমণ" প্রতীক্ষা! করিয়া! বন্ষপরিকর হইক্গ! থাকেন, উহাকে রক্ষণ- 
গার ববিলাম । 

- ঞ খিনি শত্রর আগমন প্রতীক্ষা ল ফরিয়া, স্বয়ং শজকে ৮ আাজমণ করেন 
[ক্িশিই আাজরমখপর' নামে অভিহিত হইজেন। 
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গ্যারিবল্ভী “তখন উপায়াস্তর না. দেখিয়া চার্লন্‌ আল্বার্ট, ও 
অষ্টিয়া-উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ খ্যাপন করিতে কৃতসন্কল্প হইলেন? 
যেসকল সৈন্য তাহার অনৃষ্টান্ুসরণ করিতে প্রস্তত, তাহাদিগকে 
তিনি কোমো (0০০) নগর অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। 
যখন তিনি কোমে। নগরে আসিয়া উপশ্থিত হইলেন, তখন সেই 
পঞ্চ সহআ সেনার অক্টশতমাত্র অবশিষ্ট ছিল। প্রথমে তীহারা 
কামালেটায় (08074219৮) ও পরে সান্‌ ফেবুতে (990. 86700) 
ছাউনী করিয়া রহিলেন। গ্যারিবল্ড়ীর সৈন্য দিন দিন কমিয়া যাইতে 
লাগিল । কেবেল পাঁচশতমাত্র উৎসগাণকৃতপ্রাণ বীর তাহার সহিত অনৃষ্ট 
গরীক্গা করিবার জন্য অবশিষ্ট রহিলেন। গ্যারিবল্ভী এই সৈন্য লইয়াই 
শক্রশিবিরে যুদ্ধআোত প্রবাহিত -:রিবার জন্য প্রস্তত হুইলেন। | 

১৮৪৮ খীষ্টান্ষের *২ই. আগষ্ট গ্যারিবল্ভী ভীহার বিখ্যাত 
আদেশ পত্র (10৩0:99) প্রচার করেন। তাহা ছ্বার তিনি স্বদেশা- 
মুরাণী ব্যক্তিমাত্রকেই অগ্রিয়া ও চার্দস্ আল্বার্ট--উভয্বেরই 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ খ্যাপন কন্িতে উদ্দীপিত করেন। ইহাতে তিনি চার্শস্‌ 
আল্বার্টকে জাতীয় বিশ্বাসহস্তা বলিয়া উল্লেখ করেন । প্রত্যুত তখন 
ইতালীবাসীমাত্রেই চার্লস আল্বার্টকে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক বলিয়া 
মনে করিত, ও তাঁহাকে দেখিলেই বিবিধ প্রকারে অপমান করি ।, 
আল্বার্টের মনেও এরূপ আত্মগ্লীনি উপস্থিত হইয়াছিল থে তিনি 
ছুইবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাহাতে অকৃত- 
কার্ধ্য হইয়া তিনি যুবরাজ ভিকুটর ইমাহুএলের মন্তকে রাজমুকুট 
অর্গণ করিয়া কাতর হৃদয়ে নাইদ্‌ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
তথায় তিনি ভগ্রহাদয়ে কয়মীসমাত্র অক্ঞাতবাসে থাকিয়া পর্টগেলে 
'অপর্টো-লগরে গিয়া! বাস করিতে লাগিলেন । সেই নেই ঘনতিকাল- 
মধ্যে তাহার জীবন-লীলার শেষ হয়। 

'* গ্যার্সিবল্ড়ী অতঃপর অটৈন্য আরোণা (4202) * ডি: মাতা 
বরিলেন?: তথারন্সনেকগুলি রণতরি ছিল--াহারা' সেইখল্/খিরিয়া 
তদারোইপ-পুর্ধক হ্রদের উপর দিষ্বা লেরিণো! ( [4399 ).:. যা 
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করিলেদ। অনবরত রাজি জাগরণ & অকিশ্রমে. গ্যাক্সিব্ডী জরে 
আক্রান্ত হইলেন। তিনি লের্িণো পৌছিয়! শহ্যা গ্রহণ করিয়াছেন 
যাত্র, এমন সময় দ্বাদশ শত জ্সট্িয় সৈন্য গ্রচণ্ডবেগে তাহাদিগের 
উপর আতিয়া পড়িল । অমনি সিংহবিক্রমে গর্ান্বিবল্ডী শব্যা 
হইতে লক্ষ দিয়া পড়িলেন; এবং প্রচণ্ড হস্তাহত্তি সংগ্রামে নিজের 
অবের বিষয় একেবারে ভুলিয়া গেলেন । অবশেষে বিজয়লক্মী তাহার 
ক্ষপায়িনী হইলেন। তাহার লীজন্সৈন্য এই যুদ্ধে অসাধারণ 
বীরত্ব প্রদর্শন করে, এবং শক্রসৈন্য অতিশয় ছুর্দপাপ্রাথথ ও পরাজিত 
কসে। তদসন্তর গ্যারিবল্ডীর বিজয়ী সৈন্য ভারেসা (59:55) অভিমুগ্গে 
ধারিত হইল। কারণ তৎকালে রাডেটস্কির ( 8:99] ) সৈন্য সেই 
প্রদেশেই ক্জবস্থিত ছিল। গ্যারিধ-ডী সবেগে গিয়া! তাহাকে ক্রু 
মখ করিবেন মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু চতুক্স অধ্বিয় সেনাপতি 
স্তাহার আগমনবার্তা পুর্ব হইতেই জানিতে পাইয়া, তাহাদিগের 
পশ্চাছর্ভা হইয়া তাহাদিগের হইজর্লণ্ডে পলায়নের পথ রোধ করিৎ 
বার জনা দশ সহত্র অষ্িয় সৈন্য প্রেরণ করেন : অগত্যা গ্যারিবল্ডীর 
পেটিয় বাহিনী প্রতিহত হইয়া কোমোনগরে আদিয়! পড়িলেন। 
অিদঘ সৈন্যগণও তাহাদিগের পশ্চানত্র্প হইলেন । মেরাজীনৃ 
(8৮6:885909 ) নগরে উভয় সৈন্য পরম্পরের সন্মুখীন হুইল। 
ঘোরতর সংগ্রামের পর গ্যান্িবস্ভী শক্রুরক্-শ্রোত্তের মধ্য দিয়া পচ 
শত মাত্র সৈন্য লইঘ্রা শত্রব্যহ ভেদ করতঃ নিল্লাপদে ছুইজরন্ডে 
আাঙিত্ব! উপস্থিত হইলেন। এই যুদ্ধে ও এই ইজ প্রতিত্াানে 
(899৯) গ্যারিবল্ডী তাঁহার কপূর্বব রণবিষক্ষিষী প্রতিভার সবিতশন্ব 
পরিচয় দেদ। হ্যাটসিনিও দি ছলানিয়ার সৈন্য লইয়া ও স্ব 
€ইশ্থর ও লোরুদাঁধারপ ” এই-অক্ষরাক্থিত .পতাকাধারী হইয়া ইয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। গ্যারিবল্ভীর -নিয়েই তিনি এই. যুদ্ধে 49 এই 
ম্ক্ষিবানে অসাধারণ বীরত্ব প্রীধর্শন করেম।- কর্ণেল' ছেডভিন্ি এই 
মাভিযাস ও যুদ্ধের আংশভাক ছিলেন . তিনি এটিই ব্যাপারের বর! 
উপলক্ষে দিপনরিখিত প্রকায়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া! 'লিয়ান্ছেন/-. 
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' গগ্যারিবল্ভী নিকটবত্াঁ কোন হুইস্‌ গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন 
শুনিক্কা আমি তাহাকে দেখিতে গের্লাম ও গিয়া দেখি তিনি রাত - 
ও আহত হইয়া শ্যাশায়ী রহিয়াছেন--কখ। কহিবার তীহার শক্তি, 
নাই। ভিনি ক্রমাগত যোলখণ্টা কাল অশ্বারোহণে ধাবমান হইয়া- 
ছিলেন, এবং অলৌকিক উপায়ে অনুসরণকারী অষ্টি-য়গণের হস্ত 
হইতে মুক্তিলাভ করেন। আমাকে দেখিষামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_“ তোমার সমস্ত সৈন্য অব্যাহত আছে ত1” আমি বলি” 
লীষ “ ই1? | তাহাতে তিনি উত্তর করিলৈন--“ আচ্ছা, উত্তমণ 
অন্য রাত্রি আমায় নিদ্রা যাইতে দেও-_কল্য প্রত্যুষে উঠিয়া আঁকার 
জার্মরা শক্রগণকে আক্রমণ করিঘ ”। আমি ঈষৎ হাস্ত করিলাম 
স্পকরিখ আছি জানিতাম যে ল।ণ প্রত্যুষে তীহার শয্যা হইতে 
উঠিবার সামর্ধ্য থাকিবে না। কিন পর দিন প্রত্যুষে আমি সবি- 
শানে দেঘিপা্থ তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া অভিযানের জন্য উদ্যত 
হইফ়্াছেমস্পর্টাহাঁকে পূর্ববহ সবলকায় বোধ হইল ! দেখিয়া বোধ 
হইল বিধাতা ভাহায় শরীরকে তাহার আকবার উপযোগী করিয়া দিয়া" 
হেদ-তাহায় আর্বাও েমন অয়োময় ছিল”-শরীরওশ মেইগ 
অফ্োময় ছিল'। 

গ্যারিবল্ভী যে ভুবনবিজয়ী মুর্তিতে ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে অব 
ভীর্ঘ হুইয়াছিলেন_এইখানে আমরা সেই রুভ্র-মধুর মূর্তির বর্ণনা 
করিতে চেষ্টা করিব। এ রূপে জশহ যুগপৎ বিজিত ও মুগ্ধ ছয়। 
প্রচপ্ততা ও কমনীক্তার এরূপ অলৌকিক অংমিশ্রণ আর অঙ্জই 
দেখা যায়। . 

:আী বে বিশালবক্ষা, দৃযস্বন্ষ । অয়োময-দেছ, চির 
আজাচুলপ্বিত-বাহ, প্বদ্ধদেশে তরঙ্গারিত-সৌবর্ণ -কেশ, বক্ষে বিরত 
সৌন্ব -পরপ্র, দুগঠিত-মুখাকৃতি, মধ্যমাকৃতি, রুত্রকান্তমুর্তি-বীর পুর্কষ 
রণস্ছল আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছেন উনি কে? ভড়িতাড়িত 
লৌছভীমের ন্যায় ধিনি: ইভালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
গরধ্যস্ত লিমেধ-মধ্যে খুত্িয়া অলৌকিক শক্তিবলে' ইতালী ক্র 
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হুইতে অগ্টি-রগণকে বিদূরিত করিতেছেন উনি কে? ধ্াহার চৃঢ়তাদ্যঞ্জক 
মুখমণ্ডল হইতে তনুপচ্ছটা নির্গত হইয়া বাহার নাতিহুন্দর দেহ- 
কাস্তিকে পরম সুর করিয়া তুলিতেছে এ মহাপুরুষ কে? ছুবর্ণ- 
রেখাস্বিত লোহিত ক্যাপ (08) ধীহার উষ্চিশের কার্ধ্য করি- 
তেছে, এবং গাঢ়তর লোহিভ পরিচ্ছদে ধাহার দেহ আবৃত রহিয়াছে 
& দেবাকৃতি পুরুষ কে? বৃহত্তর জিহ্বার মুলে যেমন একটী 
স্তর জিহবা থাকে, সেইরূপ ধাহার কোটিবন্ধ হইতে বিলম্বিত 
বৃহত্তর তরবাবির পার্ে একখানি ক্ষুদ্ূতর ছুরিকা (1092898) 
বিলগ্থিত. রহিয়াছে উনি কে? ধীহার পার্খচর সৈনিক কর্র্বচারিবৃন্দ 
ও হার প্রিয় সৈন্যগণ যংসদৃশ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া ফাহাকে 
পরিবৃত করিয়া রহিয়াছে উন্নি কে £ .ধিনি নিরায়াস-স্ুদ্দর গতিতে 
ক্রীড়াপ্রাঙ্গনের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন উনি কে ? 
ধীহার আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিচ্ছদে রাজোচিত শধ্যাদার সহিত 
বৈরাগ্যের ভাব অপূর্বরূপে সংমিশিত রহিয়াছে এ নরদেব কে? 
ধাহার নামে মুগ্ধ হইয়া ইতালীর আবালবৃদ্ধ কাহার পতাকামূলে 
আসিয়া দীড়াইয্বাছে, এ উীন্্রজালিক কে? পাঠক! বলিতে হইবে 
কি যেইলিই এই প্রস্তাবের অধিনায়ক মহাত্মা গ্যারিবল্ডী ? এরপ 
অলৌকিক ছবি তুমি আর কখন দেখ নাই। হুতরাং আশা করি 
ইহ] চিরদিন তোমার চিত্ফলকে অস্থিত থাকিবে। 

খগুইলিও ভাঞ্চোলো (91139 7)99০10) নামক এক জন ইতালীয়, 
গ্যারিষল্ভীর তলষ্টিয্বার সৈন্তের তদানীস্তন অবস্থা এইরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন *-- 

« তুমি ইহাতে অজাতশ্ক্র ছ্াদশ বা দয 
রণগত্ডিত প্রবন্ধা সৈনিক পুরুষ দেখিতে পাঁইবে। মন্টিভিডিয়োর 
বিখ্যাত বীরের নামের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া! রণোৎসাছে' 
মাতিয়া সকলেই তাহার পতাকামূলে, আসিয়া ঘণ্ডাযবঙান! কেহ 
বা স্বদেশহিটতৈষণায়, কেহ ঝ! বীরত্ব-প্রদর্শনের ইচ্ছায়, কেছ ব! সাম: 
রিক, ধিশৃঙ্খলায় দুঠন-কামনায় উদ্দীপিত হইয়া! তথায়- আসিয়া উপ- 
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স্থিত হুইয়াছেল। সকলেরই বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শনের কামনা পুর্ণ 
হইল, কিন্ত তদতিরিক্ত প্রবৃত্তি গ্যারিবল্ভীর কঠোর শামনে সংযমিত 
হইল। সকলেরই অবৈধ কুপ্রবৃত্তি সকল তাহার অলক্দ্য ইচ্ছাশক্তি 
সহ সংঘর্ষে অন্তর্থিত হইতে লাগিল। : সেনাপতি ও কর্ঘচারী সকলেই 
 অর্পৃষ্ঠে মার্কিন জিনোপরি সমাসীন। সকলেই লোহিত পরিচ্ছদ 
হুশোঁভিত। সামরিক সমীকরণ বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। উশের 
(8৯৮) আকৃতি ও বর্ণের সমতা নাই। খাহার যেরূপ জুটিম়াছিল, 
তিনি সেইরূপ হ্যাট মন্তকে দিয়া আসিয়াছেন। সেনাপতি ও কর্ম 
চারী সকলেরই সঙ্গে এক এক জন মার্কিন আর্ডালী তাহারা কখন 
এ ধিক কখন ও দিক্‌ ষাইতেছেন, কখন ৰা একেবারে অদৃষ্ঠ হইতে- 
ছেন, আবার কোথা হইজে খন সহসা আসিয়া একত্রিত হইডে- 
ছেন--সকলেই কাঁধ্যদক্ষ, ক্ষিপ্রগামী, ও শ্রীত্তিহীন। যখন শক্ররা 
দুশবত্ত হইত--তখনই কেবল গ্যারিবল্ভী শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
এক এক বার হস্ত পদবিস্তার করিয়। শয্যোপরি শুইতেন। আবার 
যখনই শক্ররা নিকটে আমিত, তখনই অত্বপৃষ্টে, আরোহণ করিয়া 
বিছ্যুন্থেগে চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ॥ কখন বাঁ সৈগ্গগণকে আদেল 
দিয়া ধাইতেন, কখন বাঁঁ_ জীমাস্ত-রক্ষক প্রহরিবৃন্দকে সতর্ক করিয়া 
যাইতেন। যতক্ষণ শত্রুরা নিকটে থাঁফিত, তিনি এক বারও অশ্ব 
হইতে নামিতেন না.। কখন তিনি কৃষক-বেশে জীবনের মমতায় জলা- 
জলি দিয়াস্পঅসমসাহসিকতার সহিত শক্রশিবিরে প্রবেশ করিয়া 
শক্রেদিগের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া আমিতেন। .অনেক সময় 
তিনি একাকী অধিত্যকা-প্রদেশে উঠিয়া দূরবীক্ষপ যন্ত্রষোগে বহ- 
ঘণ্টা ধরিয়া প্রাস্তসীমায় শত্র আসিল কি না দেখিতেন+ যখন সে 
্থান' হইতে পলায়ন করিবার প্রয়োজন হইত, তখন তিনি শৃঙগর 
করিতেন)” এবং তাহার খৃঙ্ষ-রব শুনিবামাত্র অশ্বপাল:সকল .্ষেত্র 
হইতে ক্ষেব্রচার্ী অশ্ব সকল ধরিয়া আনিয়া নিষেষ-মধ্যে সসচ্জ 
করিকা আপিন আপন প্রৃভৃকে দিত। সাধারণতঃ প্র্থানের 'আদৈশ 
পুর্ব রাত্রিতেই প্রচারিত” হইত । প্রত্যুষে সৈশ্তদল "নির্গত হইত, 


১২৪ গ্যারিবর্ডীর জীবন্ত | 


কিন্ত সন্ধ্যার সময় কোধার শিয়া! পৌছিবে ভাহা তাহারা কিছুই 
জাদিত না। আসন্নবিপদে বা রণশ্থলে গ্যারিবল্ভীর অসাধারণ প্রত্যুৎ 
পর্ম্তিত্ব জন্মিত। তিনি এরূপ তীর-গতভিতে শক্রু-ষৈস্তকে আক্রমণ 
করিতেন, ষে সমরক্লিদ্যায় সরিশেষ পারদর্শী অহ য়ার প্রধান সেনাপতি" 
গণও তাহার গতি রৌধ করিতে পাত্িতেন না ”। 

এই পার্বত্য যুন্ধে আর কিছু লা হউক্‌, গ্যারিবল্ভীর রণবিষয়িঞী 
প্রতিভা, সম্স্ভ ইউরোপে স্বীকৃত হয়; এরং সমস্ত ইতালী এম 
হইতে এ্ররুমত্যে তাহাকে জাতীর নেতা! বলিয়া ভাবিতে আরম্ত 
করিলেন। গ্যারিবল্ভীর 'অজেয়তাবিষয়ে তাহাদিগের বিশ্বাস এত 
দিনে অন্ধ বিশ্বামে পরিণত হইল। ইহাই ইতালীর উদ্ধারের ভিত্তি* 
ভূমি হুইল। কারণ জাতীয় নেতার এতি অবিচলিত ও অন্ধ বিশাস 
ব্যতিরেকে, কোন পতিত জাতি জাতীয়-দূর্তি-পক্ক হইতে উঠিতে 
পারে না। বিচার না করিয়া জাতীর নেতার আদেশ প্রতিপালন করাই, 
জাতীয় অত্যুর্থানের মুল মন্ত্র। ধে-জাতির সকলেই তর্ক করে; কাজ 
করিবার কেহ নাই; সে জাতির উঠিবার অনেক বিলম্ব আছে। ইতালী 
এতদিন কাহাকে বিশ্বাস করিতে শিখে নাই বালয়াই__দাসত্বনিগড়ে 
আবদ্ধ ছিল। আজ ইতালী গ্যারিবল্ভীর উপর জাতীয় বিশ্বাস অর্পণ 
করিতে শিখিল। নুতরাং আজ হইতে ইতালীর অরুষ্টচক্র উদ্ধনেমি 
হইল। আজ হইতে গ্যারিব্ল্ভীর মৃত্যুদিন পধ্যস্ত গ্যার্বিল্ভীর 
প্রতি ইতালীর জাতীয় রিশ্বাস এক মৃন্বর্তের জন্কও বিচলিত-হন্ব নাই । 

হুইজর্লণ্ডে পলায়ন-কালে গ্যারিবল্ভী ও তাহার মৈম্তগণ্রে হুর” 
বস্থার আর পরিসীয়া ছিল না। আরোণা-নগ্নরে তাহার সৈল্তগণ 
বস্ত্রা্াবে অর্ধনগ্র ও অন্নাভাবে করঠাগ্রত-প্রাণ হইয়া উঠিষ্মাছিল। 
অধিক কি গ্যারিবল্ভীকেও নগর-সমিতির (34973010916 )-নিরুট: 
ভিক্ষা চাহছিতে হইয়াছিল। নগ্রর-সমিতি কাহার ও তদীয়, ইহ 
গ্বপের আপাততঃ আবন্ঠকীয় ব্যয়'নির্ববাহের জন্য ২৮* পাউও তাহার 
সত্তে সমর্পণ করেন। এদিকে অক্লিয়ানের ভীহাকে বিব্িশবহিভূ 
(-05৮18556 ) লুঠনকারী বলিয়া খোবপা-পর প্রচার করিল । 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় | ২১২১ 


.. জুইনোতে তিনি যে জ্বরে আক্রান্ত হন, তাহা ক্রমে টাইফস্-অরে 
পরিণত হয়। তাহার জীবন-বিষয়ে সকলেই হতাশ হইয়! পড়িয়াছিল। 
ভিনি জরে সর্বদা অজ্ঞান অভিভূত হইয়া. থাকিতেন। “এ আই-য়ানেরা 
আমসিতেছে' এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উন্চারিত ও শ্রুত হইলেই কেবল 
তাহার চৈতন্ত হইত। এক দ্বিন সত্য সত্যই অই্য়গ্ণ আসিয়া 
উপস্থিত হইল, ও তাহার শিবির আক্রমণ করিল । গ্যারিবপ্ভীর অমনি 
চেতনা হইল; তিনি যে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন, একথা! তখন্‌ 
ছুলিয়া৷ গেলেন। এক লক্ফে তিনি শধ্যা হইতে উঠিয়া অশ্বপৃষ্ঠে 
আরোহণ-পূর্ধক নিজ সৈম্তগণকে লইয়। ভারীদ্‌ ( 2:99) নগঞ্জে 
প্রত্যায়ান করিলেন। | 

এই লীড়ায় গ্যারিবল্ভীর আচগাময় দেহও চুণকৃত হইল। তাহার 
ক্ষীণতর দেহ কিছুতেই এ ধাকক। সহিতে পারিবে না বলিয়া গ্যারিবল্ডী 
স্বা্থ্যলাতের জন্য সুইজ-গু পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল নাইস নগরে 
আসিয়া পরিবার-বর্গের সহিত শীস্তিন্খ ভোগ করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত ইতালী শৃঙ্খলিত থাকিতে তাহার শীস্িহ্ৃখের আশা কোথায় ? 
তিনি অলদিন মাত্র বিশ্রাম-সুখ লাভ করিয়! জাতীয় অদৃঃ্-আ্োতের 
গতি নির্নয়ার্থ জেনোধা নগরাভিমুখে ষাত্রা করিলেন । 

তৎকালে চার্লস আল্বার্ট তথায় অবস্থিতি করিতেছিল্রেন। তিনি 
গ্যারিবল্ভীর গুণের অবমানন! করিয়াছিলেন বলিষ! অনুতপ্ত হইলেন? 
এবং তাহার প্রতিশোধার্থ তাহাকে সার্ডিনীয় সেনাবিভাগে উচ্চপদ্দ 
প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন । কিন্তু ইহা! অসময়ে হইল। কারণ 
গ্যারিবন্ডীর এখন আর কোন মুকুটধারীর উপর বিশ্বাস ছিল 
না। বিশেষতঃ ভিনিস্বাসীরা অতিবীরত্তবের সহিত অষ্টিয়ার আক্রমণ 
প্রত্যাখ্যান করিতেছেন শুনিয়া তাহার প্রধূমিত বীধ্যবহি আবার 
গ্রমলিত হইয়া! উঠিল। তিনি পীভ্মণ্টরাজের অধীনে সেনাবিজ্ঞাগে 
উচ্চপদ্দ গ্রহণ অপেক্ষা বৈপ্লবিক ইতালীর নেতা হওয়া সহজ গুণে 
অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে করিলেন। 

প্রায় তিনশত ইচ্ছাপ্রণুত্ত (স০150699৮) সৈন্ত তাহার সহিত 


১১ 


১২২ গ্যারিবন্ভীর জীষনবৃতত। 


ভিনিস্‌ যাত্রী করিলেন। কিন্ত পথিমধ্যে গযারিবল্ভী তাহার জীব- 
নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রোম-নগরী হইতে সংবাদ পাইলেন থে 
রোম-_অষ্বিংয়া ও পোপের বিরুদ্ধে বিশ্লব-পতাকা উভ্ভডীন করিয়াছে। 
সুতরাং তিনি ভিনিস্‌ যাওয়ার সন্কল্ল পরিত্যাগ করিয়া অট্সন্ত 
সেই চিররাজরাজেশ্বরী রোমনগরীর অভিমুখে ধাবিত হুইলেন। 
সেই ক্ষুদ্র বাহিনী চলিতে চলিতে ক্রমশই স্্ীতাবয়ব হইতে লাগিল । 
ষ্বে পোপের নিকট একদিন গ্যারিবল্ডী দীন ভূত্যের ম্যায় পত্র 
লিখিয়! উত্তর পান নাই, আঁ সেই পৌপের রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনি 
বিজয়ী সেনাপতির গ্ভায় গমন করিতে লাগিলেন -_ কেহ তাহার 
গতি রোধ করিতে সাহস করিল না। আজ সেই দণ্ড পোপের 
বিদ্রোহী প্রজাগণ মহোলাসে গ্যারিধব্ডীর পতাকামূলে আসিয়া 
ধড়াইল। যে পোপ একদিন জাতীয় তাব-আ্রোতের নেত! হইয়া 
ভজেয় হইয়। ছিলেন, আজ তিনি সে উদ্দার নীতি পরিত্যাগ করিয়া 
গর কীটের ন্যায় নিজ প্রজাবৃন্দের পদপেষণে পেষিত! যে গ্যারিবল্ভী 
একদিন তাহার ভৃত্য হইতে চাহির়াছিলেন, জাতীপ্র-শক্তি-প্রভাবে 
আজ সেই গ্যারিবল্ডীই তাঁহার ওভাশুভের নিয়স্তা। আজ সেই দীন 
্যাস্মিবল্ভীর হস্তে তাহার ও তদদীয় রাজধানীর অদৃষ্টচক্র ঘূর্ণায়মান! 
বিধাতার ইচ্ছার গতি বুঝে কাহার সাধ্য? তিনি ইচ্ছা করিলে কি 
হইতে কি না হইতে পারে ? 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


১০১০ 


গ্যারিবল্ডী রোমে--রোমনগরীর অবরোধ--সমবেত ভিডি ও “করাপি 
সৈষ্টের বিরদ্ধে তৎকর্তৃক পোম নগরীর সংরক্ষণ। 


গ্যারিবল্ভী তীহার সমবেত ভলল্টিয়ার সৈম্ত লইয়া হাড় 
গিরিমালার অধিশ্যক্কা-প্রদ্েশ অতিক্রম করিয়া রোমাভি মুখে ধাবিত 
হুইলেন। স্পেনিটো নগরের পার্শ্ব দিদ্বা তিনি অতি কঠোর: ও 
ক্লাতিদায়ক গতিতে রিয়েতী (1১150) নগরে উপস্থিত হইলেন 
রোমে প্রতিষ্ঠাপিত সামম়িক শাসন-সমিতি গ্যারিবল্ভীর সমরবিদ্যাক্ব 
পারদর্শিতা বিষয়ে সন্ধিহান হইয়া অথবা অন্ত কোন ব্যক্তিগত কারণে 
রোমীয় ফেনার অধিনায়কত্ব, বলোগ্নানিবাপী আঞিলো মাসিনা-নংমক 
এক ব্যক্তির উপূর অর্পণ করেন। গ্যারিবল্ডীকে তাহারা রিয়েতী 
নগরেই শিবির সঙ্গিবেশ করিয়া অবশ্থিতি করিতে বলিলেন । পুরো- 
হিত-কবি ইউগ্োবাসি (08০ 82991) গ্যারিবল্ভীর শিবিরে আসিয়া 
তাহার ইচ্ছা-সৈত্তের অস্তভূক্ত হইলেন। এই খানে গ্যারিবল্সীর 
ইচ্ছা-সৈন্তের সংখ্য। পঞ্চদশ শতে পরিণত হইল । 
রোমের পোপ নবম পায়স্‌ (203 1) লোকভান্ত্রিক ভাবের 
বিরোধী হইলে পর, তাহার প্রজারা তাহার বিরুদ্ধে অভ্যুথিত হইয়া 
তাহার প্রধান অমাত্য রোষীকে (০591) হত্যা করে। পোপ 
বা লোকতান্ত্রিকতার অধিনায়ক হইবেন বলিয়া ঘোষণা করেন, 
ইতালীর অর্ক প্রদেশ হইতে মাধ্যমিক লোকতাস্ত্িক-্হইতে 
ই উগ্র-ল্পোকতান্ত্িক'মতাবলস্থিগণ রোমে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, 
ছিলেন। উগ্র লোকতাস্ত্রিকগণের পরিবর্তনম্পৃহা কিঞ্চিৎ সংযমিত 
করিবার জন্ত পোপ-_নিরমতাক্ত্রিক হুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রোসীকে প্রধান 
অমাত্য-পদে নিযুক্ত করেন। ইনি পূর্রে ফরাসি দেশে দৌত্য- 
কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি শ্বাধীনতাআোত প্রতিহত করিতে গিয়া 
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১৮৪৮ খীষ্টান্দের ১৫ই নবেস্বর তারিশে জাতীয় সার প্রথম অধি- 
. বেশন-দিবসে জনদাধারণ কর্তৃক আক্রান্ত, ও কনৃষ্টাণ্ডিনি নামক এক 
খাতকের হস্তে হত হন। এই ঘটনায় পোপ নিজ-প্রাণ-ভক্বে 
ও বৈদেশিক-ন্ত্রণায় রোম পরিত্যাগ-পূর্র্বক গ্েইটা নগরে পলায়ন 
করিলেন; এবং অতিদ্ণিত নেপল্সের অধিপতি রাঁজা বোশ্বার * হস্তে 
গিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজা বোল্বার ন্যার জঙখন্য রাজা 
শৎকালেও বিরল ছিলেন। তাহার অত্যাচাঙ্রকাহিনী সভ্য জগৎকে 
বিস্মিত ও স্তত্তিত করিয়াছিল । তিনি মাগরদমতলের নিয়েও গর্ত 
কাটিয়া ক্ষুদ্র ছুই গ্রহ নির্মাণ করাইয়া বৈপ্লবিক প্রজাবৃন্বকে ও অন্যান্ত 
করেদীদিগকে তথায় নিক্ষিপ্ত করিতেন। সেই সকল ভূমধ্যস্থ 
গ্রহের অভ্যন্তরে চতুর্দিকের পয়্ঃশিরা মধ্য দিয়া অনবরত দূষিত জল 
চোষ্বাইয়া পড়িত। বায়ু কি আলোক কখন তাহার ভিত্তর প্রবেশ 
করিতে পারিত না। সেই সকল ভীষণ নরক-কুগ-স্বরূপ কারাগারে 
কয়েদীগণকে এরপ যন্তণাদায়ক শারীরিক দণ্ড দেওয়া শ্হইত, যে তাহার 
বর্ণনা করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। নরকের কৃক্র বোশ্বা আপনি 
বসিয়া আবার সেই সকল যস্ত্রণা চক্ষে দেখিতেন, ও তাহাতে 
বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। পোপ-বৈপ্লবিক প্রজাবৃন্দের নিকট 
হইতে পলাইয়া এই মহা-প্রত্বর হস্তে আ্বসমর্পণ করিলেন । 

১৮৪৮ খ্বংতীহার সমরস চব জুচি (00101) বিখ্যাত দ্য »াঁ 
গ্যারিবল্ভী, রাভেনা নগরে আমিরা বৈশ্বিক কার্যের জন্ত সৈন্ত সংগ্রহ 
করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে ও তাহার আনাত্রিকবর্গকে 
অমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য দুই দল সুইস্‌ সৈম্ তাহাদিগের দিকে 


* নেপল্সের অধিপত্ধি ফার্ডিন্াণড অভিশয় নিষ্রহৃদর প্রজাস্োহী রাজা 
ছিলেন। মেসিনা নগরের প্রজারন্দ যখন কতা? বিকস্ধে অভুণথিন্ত হক্স, তখন নেই 
বগর (9০190 ) করিতে অর্থাং ভোপে উড়াইয়! দিতে আদেশ করেন। সেই অবধি 
প্রজার! তাহাকে রাজ। বোবা (১01৮7) এই খ্রি উপাধি প্রদান কবে। 

1 রাজতাস্ত্রিফের। গা।রিষলভীকে " দহ্থা ” লামে অতিহিভ করিতেন, যে হেতু তিনি 
স্লাজভঙ্থের পুলে কুঠারাধা করিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন।: 
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পাঠাইয়! দেন। কিন্ত তাহার হুর্ভাগ্যতক্রমে ভীস্ার এই, আদেশ কার্ধ্যে 
পরিণত হুয় নাই। কারণ এই আদেশ প্রগক ছওয্ার অনভিবিলন্েই 
পোপকে প্রাণভয়ে স্বরাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইল ] 
পোপের পলায়নের পুর্বে রোমে প্ররুত প্রস্তাৰে কোন সাধারণ- 
তাত্্রিকদল ছিল না। নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উত্চকর্ধ সাধন মাত্র. 
তাৎকালিক নেকবৃন্দের লক্ষ্য ছিল। কিন্ত পোপের পলায়নে এক্ষগ্ে 
সাধারণতস্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করা ভিন্ন আর উপান্নাস্তর রহিল না। তখন 
. সকলেই একবাক্যে সাধারপতস্ত্রের প্রতিষ্ঠাপন-পক্ষেই মত প্রদান. 
করিলেন। ইহার পূর্ব্বে রোমের এরূপ ছূর্দপা ছিল যে ম্যাট্সিদি, 
তিরস্কার-স্বরূপ রোম-মন্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন:-_“ যখন- 
তিনি রোম হইতে--রোৌমের নামের ও রোমের পূর্ব মহত্বের অনুরূপ 
প্রকাণ্ড প্রতিধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা! করেন, তখন ইহা হইতে অতি-গ 
তর্কস্থলীয় শব শ্রবণ করিতে ইচ্ছ। করেন ন|। বোধ হয় যেন যে চারিযী 
অক্ষরে (2০:০৩) রোম এই শবটী গঠিত, তাহা যে ইতালী ও পৃথিবীর 
পক্ষে কি গভীর অর্থযবঞ্গক--তাহ1 রোমের অধিবাস্বিন্দ বুঝেন না? ॥ 

ধাহা হউক্‌ বখন তাহারা দেখিলেন যে পোপ বৈদেশিক সৈন্য-পক্সি- 

বৃত না হইয়া গেইটা। হইতে প্রত্যাগত হইবেন না, তখনই বৈপ্রাৰিক 
উপাদান প্রাহুর্ভত হইল। তাহারা পোপের নিকট হইতে এই সময়ে 
যে পত্র পাইলেন, ভাহাত্তে পোপের শাসন-কার্ধা সম্বন্ধে বর্তমান অভি- 

প্রায় জানিতে পারিলেন *-- 
প্রত্যেক ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত । প্রত্যেক অস্থিত্ববান্‌ গবর্ণমেন্ট 
প্রাকৃতিক স্বত্ধের উপর সন্বাস্ত। অতএব তোমাদিগকে রাজাক্ঞা পালন 
করিতেই হুইবে / বদি না কর তোমাদিগের উপর সৃত্যুদণ্াজ্ড! ব্যব- 
স্থাপিত হইবে.” । 

৯৮৪৯ নে ৯ই ফেব্রুয়ারী রোমীয় সাধারপতদের সর্ব-প্রথম 
অধিবেশন দিন। এই গুভ দিনে সত্যের! ভাবী) কার্ধ/প্রণালীর শ্মিরী- 
করণের অন্ত খপ্ত মন্রণাক়্ নিযুক্ত হন। মাসেরাটা (309৫9চ58. ) 
প্রদেশের শুতিনিধি-স্বরপ হুইফ। গ্যারিবল্ভী সর্ধবপ্রথষে, « সাধারণত 
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দ্বীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হউক (0০28135 চি ১০/136), বলিয়া অধিঠিত 
সভাকে 'সাধারপত্্রনামে অভিহিত ধরেন সেই বৎসরের মার্চমাসে 
ম্যাটদিনি এই সভার সভ্যপদে' বৃত হন, এবং বাক্য ও কাধ্য দ্বারা 
প্রত্যেক রোমানের অন্তরে দৃঢ়তা বন্ধমূশ করিয়া দেন যে, যদি আবার 
পুর্ব শাঁসন-সমিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করার উদ্যম হয়, তাহা 
হইলে তাহারা! সেই গবর্ণমেটের বিরুদ্ধে নগর রক্ষা করিবার জন্ত 
প্রাণোৎস্ করিবেন। 

" বৈপ্লবিক সংঘর্ষের জন্য যখন রোম প্রস্তুত হই তখন 
রোমের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। 'অত্যুচ্চ-আঁশষব-সম্পন্ন ও প্রকৃত- 
দেশহিতৈষণাপ্রদীপ্ত ধ্যক্তিগণকে অতি নিরাশয় স্বার্থপর ও চুরত্তি- 
সন্ধি-চালিত ব্যক্তিগণের মহিত একত্র কার্ধ্য করিতে হইয়াছিল। এই 
শেষোক্ত ব্যক্তিগণৈর-_পবিত্র স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতার নামে--আত্ম- 
্ার্থ-সাধন ব্যতীত কোনও লক্ষ্য ছিল না। গ্যারিবল্ভী ও ম্যাট সিনি 
দলের সর্ববপ্রধান নেতা ছিলেন। গ্যারিবল্ভী রোমীন্ সেনাব ইচ্ছাশক্ভির 
দেযোতক ছিলেন। চতুর্থিকি হইতে ক্রমশঃ অসংখ্য ইচ্ছাটৈন্য তাহার 
পত্তাকামুলে আসিয়া ফাড়াইতে লাগিলেন । 

এদিকে নেগলস্রাজ নবপ্রতিষ্ঠাপিত সাধারণতন্রকে আক্রমণ করি- 
যার জন্ত দক্ষিণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার গতিরোধ করিবার 
জন্য এক দল সৈল্ত তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল । গ্যারিবল্ভী রিয্লেতী 
(29৮) নগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিষা তাহার আগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লীগিলেন। তিনি সমস্ত শীতকাল শীতে ও অন্ধাশনে 
অতি কষ্টে তথাগ্ন যাপিত করিলেন। | 

: মবপ্রতিষ্ঠাপিত্ত রোমীয় সাধারণ-তপপ্রের বিরুষ্টে--অন্র বা, নেগল্স 
ও স্পেন--সমবেত সেন গাঠাইবার সন্ল্প করিলেন। এই শঙ্ষট সময়ে 
রোমীয় সাধারণতন্্-ম্যাটসিনি, আমি বিনি, ও সাঁধি__এই জ্রিবিক্রমের 
(দু আ০দ50৩ ) উপর সাধারণতগ্ত্রের অধিনয়ন-কা্ধ্য সমর্পণ করিলেন। 
*গ্যারিবল্ভী রোমের রক্ষার্থ সষৈন্ত রোমে আনত হুইলেন। গ্যারিবল্ডী 
প্রথম হইতেই- সমস্ত -সৈস্ত রোমে কেন্তরস্থ করিতে অনিচ্ছুক ছিঙগেন। 
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ফরাশি জাধারণতন্ত্র হইতে ম্যাটসিনি অনেক আশ! করিয়াছিলেন, 
কিন্ত গ্যারিবল্ডীর তীহাপ্দিগের উপর অতি অল্প আশা ছিল। এদিকে 
চার্শন আল-বার্টের নভারায় পরাজয়, ও তৎপরে ততকর্তৃক সিংহাসন- 
ত্যাগ, এবং ১৮৪৯ খীষ্টাবে তংপুত্ব ভিকুটর ইমান্ুএলের সিংহাসনা- 
ধিরোহণ-" ইত্যাদি ঘটনায় সার্ভিনীয়াও এরূপ ব্যতিব্যস্ত ছিল যে তথ! 
হইতেও কোন সাহায্যের আশ। ছিল না। 

এইরগ হুতাশতার সময়ে ম্যাটসিনি রাশি সাধারণসতার 
এক জন প্রধানসভ্য লোকতান্ত্রিক লেড় রোলিন্‌কে নবপ্রতিষ্ঠাপিত 
রোমীয় সাধারণততস্ত্রের সাহাধ্যার্থ সাহায্যকারী সৈন্ত পাঠাইবার লন্ত 
অমুরোধ করিয়া! পাঠাইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন-যষে যদিও সাহাষ্য 
না গাওয়া যাউক্‌, তখাপি ফাঁন্স প্রতিকূল-পক্ষতুক্ত না৷ থাকিলেও 
অনেক মঙ্গল। ইহা আশা করিবার তাহার যথেষ্ট কারণ ছিলি। 
কারণ ফরাশি-সাধারণতন্ত্রের সংস্থাপন-পত্রের (0০2366851০7) পঞ্চম 
ধারায় লিখিত আছে যে-ফাস কৌন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 
কখন অস্ত্র ধারণ করিবেন না' । আঁশ! করিবার আরও কারণ এই ছিল 
যে ফরাশি-সাধারণতস্ত্রের মভাপতি লুই নেপোলিয়ুন ১৮৩১ খীষ্টাবের 
অভ্যুত্খানকালে ইতালীয় জাতীত্ব পাথীনতার পক্ষ হইয়া পোপীয় সৈস্তের 
দছিত স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই নেপোলিত্বনৃ--. 
রোমে একটা সাধারণতন্ত্র নবপ্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে শুনিয়া কি এখন 
আনন্দিত হইবেন না--এবং তাহার বিপদে সাহাধ্য করিবেন নাঃ 
কে বলিবে এ আশ! অন্তায় ও অসঙ্গত ? কিন্ত নেপোলিয়ন্-স্কুচক্রীর 
লুই নেগোলিয়ন্--ভিতরে ভিতবে আর এক খেলা খেলিতেছিলেন। 

১৮৪৯ খীষ্টান্দের ১৮ই এপ্রিল রোমীয় সাধারণতন্ত্র নিয়লিখিত 
সঙ্কদ জীনাইয়া ইংলণ্ড ও ফান্সের নিকট পত্র পাঠাইয়। দেন -» 
* রোমীয় জাতির আপন ইচ্ছামত শাসন-সমিতি গঠিত করিবার 
অধিকার আছে। তাহার! পোপকে ধর্মববিতাগের ' সম্পূর্ণ আধিপত? 
ও ধর্শ্ববিষয়ে পুর্ণ স্বাতন্ত্রয প্রদান করিতে প্রন্তত আছেন। এক্ষণে 
তাহাদের বিশ্বাস যেস্্ষে গবর্ণমেণ্ট বহু দিন ' হইতে নৈতিক রাজত্ব 
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হারাইয্রাছেন, এবং গত পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া বাহ রাজতুও হারাইঙ্াঁ 
ছেন, ইংলগ্ড ও ফান্দ মেই গবর্ণমেটকে তীহাদিগের উপর এখন 
'আর চাপাইতে চেষ্টা করিবেন না'। 
কিন্ধ ম্যাট্মিনিত্ন এ অন্নয়-বাক্যে কোন ফল ফলিল না। 
ফরাশি-সেনাপতি আউডিনট্‌ (0101906) ২৯ এপ্রিল দিভিটা ভেচিয়! 
বন্দরে আমিষ! সঃসম্থ জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। এদিকে 
ভিনি প্রক্কাশ করিতে লাগিলেন ঘে ' তিনিষে পতাকা উড্ডীন 
করিয়াছেন, তাহা শান্তি ও শুঙ্খলা দ্যোতিত করিতেছে”। বন্ততঃ 
রোমানেরা কিছুতেই বিগ্লা করিতে পারেন নাই যে ফান্দ-লোক- 
তান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রচারক ফান্স _. রোমের স্বাধীনতার উপর 
হস্তক্ষেপ করিবেন। এইজন্য রোমীত্র কমিশনের! রোম ও সিভিটা- 
ভেচিয়ার মধ্যে সর্বদা যাতামত করিতে লাগিলেন । যদিও তাহারা 
নগর রক্ষার্থ আযৌজন কবিতে লাগিলেন, দিও তাহারা গ্যারি- 
বল্ডীকে নগর-রক্ষার্থ মফঃদ্গল হইতে রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
আদেশ দিলেন, তথাপি কেহ প্রক্কত প্রস্তাব মনে করেন নাই, 
ঘে ফান্সের সহিত অত্য সত্যই দুদ্ধ বাধিবে। নগর-প্রবেশ-কালে 
গ্যারিবল্ভীর অত্যর্ধনা, জাতীয় উৎসাহ ও জাতীয় আননদোচ্ছাসে 
পূর্ণ হইদ্বাছিনন। এক জন ইতালী লেখক (818£10 11718) এইই 
রূপে বর্ণনা করিয়াছেন,ষে রাত্রিতে রোম ফরাশিসেন! কর্তৃক 
আক্রান্ত হইবে বলিয়া জনরব উঠিয়াছিল, সেই জন্ধ্যার সময়ই 
গ্যার্িবশ্ডী রোমে প্রদেশ করেন। তীহাকে দেখিরা বোধ হইল যেন 
তিনি অত্যজ্ঘবল গৌরবস্ছটা-পরিবেষ্টিত ও পরিশোভিত হইয়া আদি- 
তেছেন। তাহার সেই তেজঃপুপ্ত-পরিশোভিত দেহকান্তি দেখিয়া 
লোকের মনে এই দুড় ধারণ। হইল যে ব্রোমীয় সভার প্রতিরোধ- 
আদেশ (1)১৩:৪৩ 01 দগল80৮০০৪) কাধ্যে পরিণত করিতে কেবল 
তিনিই সমর্ধ। এইজন্ত সকলের একমাত্র আশাস্থল গ্যারিবল্ভীর 
সহিত আসিয়া রোমের সমস্ত অধিবামী মিলিত হইলেন। স্তর 
খন ফরাশি-সেনাপতির প্রকৃত অতিপ্রান় ব্যক্ত হইয়া। পড়িল, তখন 
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সমবেত রোম একপ্রাণীর স্তায় হইয়া ফরাশি-বিরুদ্ধে অভ্যুতখিত হইল । 
রোম-পপূর্বব গৌরবের অনুরূপ ও কার্য্ের গুরুত্তের অনুপাতী বীরত্ব ও 
সাহসের সহিত তীহাঁদিগকে গ্রহণ করিলেন। ফরাশিরা স্বপ্েও 
ভাবিতে পারেন নাই যে পতিত--বহু দিনের দাসত্ব নিবাঁধ্টাকৃত--. 
রোমের নিকট এরূপ ঘত্যর্থন। পাইবেন। 

১৮৪৯ সালের ৩*এ এপ্রিল প্রত্যষে রোমের ক্যাপিটলের * প্রকাণ্ড 
খণ্টাগুলি ভীষণ নিনাদদ করিয়া রোমের অধিবামিবৃদের আস্তরে ভীতি 
উত্পাদন করিল। অচিরকালমধ্যেই রোমের প্রাচীরাবলী হইন্ডে 
কামান সকল ভীষণরবে গঞ্জিয়া উঠল, ও প্রাচীরের বহিঃ ক্ষেব্রস্থিত 
বন্দুক সকল হইতে গুলিবৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন আর কাহারও 
জানিতে থাকি রহিল না, যে যুদ্ধ আরম হইয়াছে। পরক্ষণেই 
্রস্বব্যস্ত অধিবাসিবৃন্দে নগরের পথ গকল আকীর্ঘ হইল। স্ষু্র 
হুদ্র গলি ও বিপণিশ্রেষী হইতে লোক সকল বিবিধ আকারের ও 
বিবিধ কালের অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পোর্টা কাভালেজেরি (১০:৮৪ 05৮- 
81889.) অভিমুখে ধাবিত হুইল। কারণ সকলেই জানিত অব- 
স্থান-বিশেষের জন্য ইহাই জর্দপ্রথম আক্রমণকেজ। এদিকে 
নগরবামিনী রমশীগণ ছাদে বা বারাগার উঠিয়া অঙ্গ-ভঙ্ষি ও জয়ধ্বনি 
দ্বারা বীররুদ্দকে উৎসাহিত ও উন্নীপিত্ করিতে লাগিলেন। 

এই প্রত্যাক্রমণের বেগ এত শ্রবল হইয়াছিল যে ফরাশি-সেন! 
বিশ্ময়াভিূত ও ছত্রভন্ন হইয়া রূণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল । 
পরে আবার দলবদ্ধ হইয়া--সমগ্রে সপ্তুসহত ফরাশি-সেনা--যধায় 
গ্যারিবল্ডী শিবিরসনিবেশ কলিয়াছিলেন--সেই পোর্টা-সান্‌-পানৃ- 
ক্রেজিয়ো-অন্িযুখে আকমণ-ম্োত চালিত করিল। গ্ারিবল্ডী 
তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া সবলে তাহাদিগকে আক্র- 
মণ করিলেন। অনেক স্বণ্টা ধবিয়া যুদের ফলাফল অনিশ্চিত রহিল । 
কিন গ্যারিবল্ডী ও তাহার লীজনের বেগ সম্বরণ করা অসাধ্য । 
অসাধারপ রশনৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে ফরাশিসেন! 
আবীর বরণে ভঙ্গ দিল। এই চিরম্মরধীয় দিনে ইতালীয় হত গু 
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আহতের সংখ্যা এক শত মাত্রের অধিক হয় নাই। কিন্ত নিরীহ 
বীর কবি ইউগ্বোবেসিই একমাত্র রপবন্দী হন। তিনি মরণোস্থুখ 
একটী সৈম্তকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতে গিক্বা শক্রহস্তে পতিত 
হন। এদিকে সেই ভীষণ সমরে ফরাশিদ্দিগের অত্যত্ত অধিক 
ক্ষতি হয়। এক সহত্র ফরাশি-সৈগ্ত হত ও আহত হয়স্"তন্িন্ন 
পর্চশত ফরাশি সৈন্য রণবন্দী হইয়া চির-রাঁজধানী রোমনগরীতে 
আনীত হয়। এতস্িন্ন সেনাপতি আউডিনটকে আরও অপমান স্বীকার 
করিতে হয়। আহত সৈম্তের অস্ত্রচিকিৎসার জন্য গ্যারিবল্ডীর 
নিকট সাহাধ্য চাহিতে হয়। গ্যারিবল্ভী নিজ ওঁদার্ধ্যগুণে আহত 
শক্রসৈন্সের অস্ত্রচিকিতমার জন্ত তৎক্ষণাং অস্স্রচিকিৎসাবিশারদ চিকি- 
সক প্রেরণ -করেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় ন্গররক্ষা কমিশনের 
অধিনায়ক সমবেত অধিবাসিব্ন্দকে এই বলিয়া আপনাদের বিজয়ের 
ব্যাখ্যান করেন--' রোমীয় অধিবাসিবৃন্দ ! কাঁল ফরাশি-সেনা-রোম- 
নগরী প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্ত তাহাদিগকে বন্দীরূপে পোর্টাসান্‌ 
পাক্ে,জিয়ো! (990. £%02110) দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইমাছে। 
আমাদের পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষর নহে। কিন্তু ইহা 
পারিস্কে আশ্চ্য্যাশ্বিত করিবে? । 

এই মরে সমরসচিব সেনাপতি আভেজীনা সেনাপতিত্ব গ্রহণ 
করেন। গ্যারিবল্ভী প্রথম সেনাবিভাগের অধিনায়কপদে বৃত হন। 
তদ্দীয় লীজন্‌-সেনা: বিশ্ববিদ্যালয্ষের ছাত্র সেনা, নির্বাসিত দলের 
সেনা, ও নিরমিত সৈন্যের সেনা তাহার অধীনে নিয়োজিত হয়। তিনি 
পো্টাঁজ (০:৪৩) গ্রেট হইতে সান্-পান্‌ ক্রেজিয়ো পথ্যন্ত নগর- 
প্রাচীরের বাহিরের অতি গৌরবের স্থানে স্থাপিত হন। দ্বিতীম্ সেনা- 
বিভাগ কর্ণেল মাসির অধীনে, তৃতীয় সেনাবিভাগ কর্ণেল সাতিনীর 
অধীনে, চতুর্থ সেনাদল কর্ণেল গ্যালেটীর অধীনে, ও অমাবন্দ 
( 89৪০৮৪) সেনাদল মেজর মানারার অধীনে স্থাপিত হয়। 

এই ফুদ্ধেই রোমানের! সর্ধবপ্রথমে রীতিমত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 
যদিও বহুদিন ধরিয়া রোম যুদ্ধ-ব্যবসায় ভুলিয়া গিকাছিলেন; তথাপি 
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এই খুদ্ধে রোমালেরা! অসাধারণ রণনৈপুণ্যে ও অতিমানুধ নীরত্বে ভুবন- 
বিজয়ী ফরাশি-সেনাকেও বিন্মিত ও মন্ত্রমুক্ধী করিয়াছিলেন। গ্যারি- 
বল্ডীই রোমীয় সেনার প্রাণভূত ছিলেন। তাহার রণবিষদ্বিবী 
প্রতিভা ও তেজঃপুগ্ত যেন সেই সমস্বের জন্ত সৈম্ভমধ্যে সংক্রমিত 
হইয়াছিল। অন্কৃত ক্ষিপ্রগতিতে তিনি রণস্থল একপ আলোড়ন 
করিয়া বেড়াইয়াছিলেন যে প্রত্যেক সৈন্য তাহাকে যেন সততই 
নিজ সম্মুখে দেখিতে পাইত। হ্তরাং তাহাদিগের মনে ভয়ের উদ্দেক 
হুইবামাত্র নির্মীলিত হইত। সাত সণ্ট। কাল উতত়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম 
হয় গ পরিশেষে ফরাশির! রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। কুদ্‌কোনী 
( ৪৪০০: ) এই মুদ্ধের বর্ণনা উপলক্ষে গ্যারিবল্ডী-সম্বন্ষে এইরূপ 
লিখিয়াছেনঃ- 

“ফরাশি-সেনাপতি আউভিনট্‌ সসৈন্য গ্যারিবল্ভীর উপর আসিয়া 
পত়িলেন।-_ইহাতে গ্যারিবল্ভী সৈনিক বিদ্যার আদর্শ বলিয়া জগতে 
চিরদিন প্রখ্যাত হইবার হৃবিধা পাইলেন । তিনি শারীরিক সৌষ্ঠব ও 
সৌন্দর্ষ্যে, ব্যবহারিক সরলতায়, আজীবের পরিমিততায়, ও বীরোচিভ 
সাহমিকতায়, পার্শববন্ী মকলকেই মস্্রমগ করিয়া! রাখিয়াছিলেন। সহত্র 
সহজ লোক তাহার নামে মুগ্ধ হইয়া তাহার পতাকামূলে আসিয়া দীড়া- 
ইয়াছিলেন-তাহার প্রতি তাহাঁদিগের এতাদৃশ ভক্তি ছিল যে তাহার 
আদেশে তাহার। সহত্র বার মরিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ষখন তিনি 
প্রকৃতিস্থ তখন সদাশিব, কিন্ত রাগিলে রুদ্রমূর্তি ।--তাহাকে দেখিলে 
বোধ হইত যেন কবিধর লর্ড বাইরন্‌ তাঁহার চিরম্মরণীয় কনৃরাভূকে মন্ত্র 
'খলে মছুষ্দেহে ব্বতারিত করিয়াছেন। যখন জলম্ত গোলা সকল 
'গ্যারিবল্ডীর “চতুর্দিকে বেগে ছুটিতে থাকিত, তখনই তাহাকে 'অধিকতম 
সুধী বলিয়া বোধ 'হইত। তিনি কর্ণেল্‌ গ্যালেটী কর্তৃক অধিনীত 
“ফরাসি-সেনার পার্খ্দেশ হইতে ইহাকে 'আক্রমণ করিলেন, এবং কয়েক 
ঘণ্টার নিরস্তর 'আক্রমণে ইহাকে পয্রদত্ত ও প্রতিহত করিলেন। 
যখন তিনি দেখিপম থে শত্রুরা : ঈষৎ হেলিয়াছে মা, কিন্ত 
পর্লাইডেছে না, তধন তিনি নিজ সৈলাগগকে. স্জিনের ' আক্রমণ 
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করিতে আদেশ করিলেন। তীয় সেনার ছুর্বিষহ স্গিনের আখাতৈ 
অসংখ্য ফরাশি-সেনা সমর-ক্ষেত্রে শাঘিত হইতে লাগিল । হৃতাবশিষ্ট 
ফরাশি-সৈগ্, সঙ্জিনের আঘাতে প্রাণ হারাইবার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া 
গলায়ন করিল। বিঙ্গয় লক্ষ্মী হতরাৎ গ্যারিবল্ভীর অস্কাগতা হইলেন। 

এই যুদ্ধে ফরাশি-কামানের গোলাম রোমের শিক্প ও শ্ছপতি বিদ্যার 
অদ্ভুত বিফ্‌রণ_রমণী্ন অট্টালিকা প্রতিমূর্তি ও চিত্রপট প্রভৃতির বি- 
শেষ ক্ষতি হয়। সেন্ট পিটার গিজ্জার শিরোগে।লোক (19০০০) ভাটি- 
কান্‌ নামক প্রাসাদ ভগ্ন হত়। ফরাশিরা বলেন যে রোমের শিক্প ও স্থগ- 
তির কার্য সকল নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাহারা রোম-নগরীকে ভগ্াৰ 
শিষ্ট করেন নাই । বস্তুতঃ তাহা নহে,ভাহাদিগের সাধ্যমত অনিষ্ট করিতে 
উহার! বিন্দুমাত্র ক্রেটি করেন নাই। কারণ ফরাশি কামানরাজির মুখ 
প্রধানতঃ সেন্ট পিটার্স গির্জার দিকেই লক্ষ্টীকৃত ছিল। ইহা! অপেক্ষা 
ফ্লান্সের লঙ্জাকর কথা আর কি হইতে পারে ? বিজয়ের পর সন্ধ্যান্জালে 
রোমের আনন্দোচ্ছ্বাসের আর সীম! রহিল না। বস্তুত ইহা অপেক্ষা 
রোমের গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? রোম পাঁচ সহত্রম্াত্র 
নব-সংগৃহঠীত সমর-নিদ্যানতিজ্ঞ ভলন্টিয়ার সৈস্ত লইয়া আজ সাত 
অহশ্র প্রবীণ রণদীক্ষিত ফরাশি-সৈম্তকে বায়ুর মুখে তৃষের ন্তায় উড়াইয়া 
দিলেন। এরূপ বিজয়ে রোম কেনই বা আনন্দ প্রকাশ না করিবেন ? 
গ্যারিবল্ডী আজ সমস্ত রোমবাসীর নিকট মিংহসম প্রতীয়মান হই- 
লেন। আজ সকলেই একবাক্যে তাহার মণ্কে লরেল্‌ পত্রের বিজযব- 
মুকুট পরাইয়া। দিলেন। রোমীয় মহিলারা আজ অন্তরের শ্রদ্ধার সহিত 
রূপে আহত বীরবৃন্দের শুশ্রাায় নিরত হইলেন। সৈশম্তগণের ও সৈনিক 
কণ্ধচারিরৃন্দের স্বদেশানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, সামরিক শামন- 
সমিতি ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই বিজয়ের সম্মীননার জন্ত 
রোম-নগরী, গৃহে গৃহে দীপমালা পরিধান করিলেন। সেই দীপমালার 
অগ্রিশিখার সৎক্রামণে জাতীয় মন জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হুইল ।; 

এ দ্বিকে ফরাশি সেনাপতি পরাজনয়র লঙ্জায় অধোমুখ- হইয়। 
হৃতাবশিষ্ট দৈন লইয়া দিভিটা ভেচিয়া-বন্দরে যাইবার পথে অবস্থিত 
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পাঁলে! (91০) নগরে গিয়া ছাউনি করিলেন। কিন তধায় তাহার 
নিরাপদে থাকা ভার হইয়া উঠিল। কারণ গ্যারিবল্ভী আপন সৈগ্ঘ- 
, প্রকে কয়েক ঘণ্টা কালমাত্র বিশ্রাম করিতে দিয়া, -শক্রুদিগের অ+ 
সরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাশি সেনা. পরাজয়ে ভগ্গোৎসাহ ও নীতি- 
ডট হইয়া পড়িয়াছিল-_সুরাৎ জয়, রোমীয়গণের বাযায়নত্ই. ছিল। 
তথাপি গ্যারিবল্ভী জয়বিষয়ে অধিকতর নিশ্চিন্ত হইবার জন প্রধান 
সেনাগতি আভিজানার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন “আমাকে আরও 
. সৈন্য পাঠাইয়া দিউন, আমি ফরাশিদিগকে পরাজিত করিব বলিয়া! 
প্রথমবার প্রতিজ্ঞ! করিয়া ধেমন সেই প্রতিজ্ঞা গালন করিয়াছিলাম, 
এবারও সেইক্সপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে একটা ফরাশিইসন্তকেও আমি 
জাহাজে ফিরিকা যাইতে দিব না'। গ্যারিবল্ডী দ্বিতীয় বার আক্র-. 
মণোদ্যত হইলে, ফরাশি সেনাপতি আউডিনট্‌ ভীত হইয়া সন্ধির 
প্রস্তাব করিক্বা পাঠাইলেন, এবং ইহার বিনিময়ে বীর কবি ইউগে) 
বেমিকে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন। ই প্রস্থাবে সম্মত হইয়া রোমের 
ব্রিবিক্রম, গ্যারিবল্ভীকে নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন । 
কারণ ম্যাটসিনির এখনও আশ] ছিল যে তিনি ফ্রাশি সাধারর্ণতাস্ত্রিক 
বলের সাহায্য পাইবেন,স্তরাৎ তিনি ফরাশি সেনার ধ্বংস সাধন করিয়া 
সে আশ! সমূলে উৎপাটিত করিতে ইচ্ছা করিলেন ন!। তাহারা এই অন্ত 
; ইউগেো বেদির বিনিময়ে পাঁচ শত ফরাশি বলীকে ছাড়িয়া দিলেন। 
* গযারিবল্ভী তাহাদিগের এই কার্ধেত্র সবিশেষ প্রতিবাদ করিলেন-. 
' বলিলেন এসন্ধি কেবল হাস হইতে সৈন্য আনাইবার সময় পাইবার জন্ত 
1 ব্যপদ্েশমাত্র। বন্ছতেঃ তাহাই খটিল। কিন্তু সমক্বে গ্যারিগল্ভীর কথায় 
“কেহ কর্ণপাতও করিলেন না। গ্যারিবল্ডী কাতর হবদয়ে নগর-মধ্যে 
 প্রত্যানত হইতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির নিয়ম সকল স্থিরীকৃত হইবার 
:'্স্ত পরম্পরের দূত সকল গ্নাগমন করিতেছে, এমন সময়. মুসো- 
॥ ভি-লেদেন্ন ৫৫* 7)5198০]8) সন্ধিপত্রে দ্বাক্ষের করিবার ঈন্ত ক্ষমতাপ্রাণ্ধ 
, হাইয়া গারিশ “হইতে রোমে 'আিলেন্ধ। . ভাহার নতিবিলন্মেই 
. দেনাপতি আউডিনটের মাহাব্যর্থে নূতন সৈ আমিয়! পৌঁছিল। 
১২ 


১৩৪ গ্যারিবজ্ভীর 'জীবনবৃত্ত। 


এই মে রাশি সাধারণ-দভার ' রোমনগরীঁতে সৈল্ত 'পাঁঠান লইয়া 
ঘোরতর 'তর্ক বিতর্ক হইল। মসো ভুলেস্‌. ফেডর-_স্পষ্টাক্ষরে 'বলিগেন 
যে রোমের 'আত্যিত্তরীণ বিষয়ে ফরাশি গবর্ণমেন্টেরহস্তক্ষেপ করা 
'ফরাশি কনাষ্টটিউসনের বিরোধী। কিন্ত ফরাশি সাধারণঁসভার সভাপতি 
লুই নেপৌপিয়ন্‌ সম্কস ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। ভিনি সেনাপতি 
আউডিনট্কে লিখিয়া পাঠাইলেন--“আমীদের যে জাতীয় গোঁরব' বলি 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, আমাদের সে জাতীয় গৌরব আক্রমিত 
ও পদদলিত হইতে আমি কখনই দিব না।: তোমাকৈ-সে গৌঁরব 
পুনকুদ্দার করিতেই হইবে। তোমার সৈম্ত-সাহায্টের অপ্রতুল হইবে 
না'। যদিও ফরাশি সভা রোমীয়গণের সহিত অনুকূল ' সন্ধিস্থা- 
পনের 'জন্য সমুত্হ্ুক হইয়া মসোঁডি-লেসেপ্দকে দৃত-স্বরূপ রোমে 
পাঠাইলেন, তথাপি লুই নেগোলিয়ন্‌ আপন মতেই চলিতে জাখি- 
লেন। 'যত ক্ষণ না নূতন েনাদল আউডভিনটের সহিত মিলিত 
হইতেছেন, তত ক্ষণ যে কোন প্রকারে কিছু সময় পাইবার জন্ত তিনি 
নান! প্রকার কৌশল অবনম্বন 'করিলেন। কিন্ত এই সঙ্কট কালে 
গ্যারিবল্ভী নিশ্টেষ্ট ছিলেন 'না। এদিকে নেপল্সরাজ ফার্ডিন্তাণ 
তাহার ধিধ্যাত অতিথি পোপকে__স্বরাজ্যে পুনং-প্রতিষ্ঠাপিত করি- 
বার জন্য মহতী সেনা লইয়া দক্ষিণীপথ হইতে রোমনগরাভিমূখে 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহার সঙ্গে বিশ সহ ঈৈন্ত 
ও সুড়িটী কামান ছিল। তাহারা আল্বানো (41০7০) পর্ধাস্ত 
পৌছিয়াছেন, এমন সময় রোষীক সভা! তাঁহার গতি রোধ করি- 
বার 'জন্য 'গ্যাকিবল্ভীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ৪ঠ1 মে বন্ধ্যা 
অমন তিমি টারি সহজ লঘু সৈ্গ লইঙা .ওগতাঁনে রোমনগরী 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন-স্উাহার গন্তব্য গ্থাম কেহই জার্িতে 
পারিল না। তাহারা পরদিন প্রতাষে ব্রিভোী (800 )- তে 
'আসিস্বা উপস্থিত হইলেদ। “সেখানে তাঁহারা অভ্জাট' আভিরদের 
বিলাসতবনের ভঙ্গাবশেষের উপর'পিবির ঈ্সিবৈশ করিলেন । ভাহীরা 
ভূগর্ডস্থ গৃহওুলি '্সালোকিত করিয়া ওর্থায় '্বাস্ঘিতি করিতে লীগি- 
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লেক) নৈশ তিমিরের মধ সেই, দীপারলী। গহ্বরস্থ গৃহসকলকে -ও 
অষটাপিরার ভঙগাবশেষকে আলোকিত করিয়া দূর হইতে ছি পথ দ্যা 
খয্যোডমাঁলার স্বায় প্রতীয়মান হইতে. লাগিল,। সেই অন্কুকার্জড়িত 
আলোকের, মধ্যে. গ্যারিবল্ডীর সেনা ভীহগ আকার ধারণ, করিল। 
বোধ, হই। যেন রাক্ষসরাজ-_নিশাচরসেন| লইয়া তথায়, অবৃস্থিতি 
করিেছেেন। 

 গ্বারিব্লুডী, ও তাহার, সৈশ্তশনগ, লোহিত পরিচ্ছদে, আবৃত ছিলেন ৯ 
এর তীহার]-ষে ামেরিক দিনে সমাসীন, হইতেন। ভাহা এরপুাবে 

প্রকৃত,কর], হইয়াছিল, যে স্মন্ধ পূর্দাগুলি খুলিলে ঠিক্‌ তাহুর, মত 
রা খই তান গুলি বিস্তারিত, করিয়া, সুখে তাঁহারা তদদ্যসতরে, 
রজনী, যাপন ক্রিলেন। ৭্ই সে বেলা, ১টার সময় হ্োমীর দেন! 
পরি নার, জদূরেতাঁ,অিত্ুকোগযদশে, আসিয়া, উপহিত্‌হুইনু। 
পিন গ্যরিবল্তী, রিয়া দেনাকে, তয়রদূ্শন দ্বার! পলায়ুন-' 
পর করিবার দিমিতু কু মূল ভুারোহী, পরে করিলেন 
তরানকারা নিযোপ্রকিনীত সন যদ গান করিবার নিমিত্ত, বিবিধ 
থকানে উনি করিলেন, অপি হারা সে দিন কিছুই বার 
হইল না। কিছু ক্যাপ ভার এরপ লৃত্থারিত থাকা ল্জ্জাকুর : 
মনে, ক্রিয়া, প্রদিন্‌ (৯ মে ) সাত হাল্সার নিযোপলিটীসক সন্ত নগুর 
হইতে বৃহিগ্্ত হ্যা বোমীয় সেনাকে আক্রমণ করিল।। অ্্রি- 
কাল যধ্যে হস্থাহ্ত্ি, খড়গাথৃক্তা, ও বেয়নেট্-বেরনেটি সংগ্রাম উপ- 
স্থিত হুইল! নিয়েপলিটীয় দেনা সংখ্যার আধিক্য সত্বেও অন্ধ- 
কাল-য়ধ্ে র্টো্বত্.বিক্রয়-কেশরী রোমীর ফেনার নিকট প্রান্ত 
হইয,ও ত্র তুই চতুর্থিকে বিক্ষি হইল । তিন স্ব! কালের 
মঙ্তেই মেই সবহৃতী ফেনার্‌ চিহুমাক্রও রণক্ষেত্র রহিল ন|। তাহার] 
গ্ারিবনূডীর নায়ে:9 তদীর সেনার সেই লোছিত পরিচ্ছদের,বিক্ট 
ছুঙ্ঠে একপ দত, হোছিল যে, তাহাদিগের হত্ত হইতে অসি ও বুলু 
দ্ৃতি দেন, আমি যুইতে লাগিল | নিযোপুলিটীস্ব সেনাপতি 
বং বধিয়াছেন হবে তাহার যৈভেরা .একপ বিশ্বাস করিসাছি যে 
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তং অপদেবভা (10911 ) এই বৃদ্ধের নেতা! হইয়াছেন, নতুবা পৌপ 
যে সকল খড়া মন্ত্রপুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার গাত্রস্পর্পে. সে 
গুলি.কেন খও্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, আর তাহা না হইলে কেনই বা 
পোপের পবিত্র রৌপ্য গুলি (৮০119 ) তীঁহার গাত্রম্পর্শ করিবে 
না। গ্যারিবল্ডীর প্রধান সহকারী সেনাপতি ডাভেরিয়ো (1)87910) 
রোনীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এই বিজয়-সম্বন্ধে দিষ্মলিখিত সংবাদ পাঠা" 
ইয়া দেন।--পালেষ্টিনার পরাজয় শক্র-সেনার পুর্ণপলায়নে পরিণত 
হইকাছে। একটীমাত্র নিয়োপলিটীয় সৈম্ত রোমীয় সাধারণতন্ত্রের ভিতর 
দেখিতে পাওয়া যায় না। রাঁজ1 বোম্বা পোপের নিকট নিজের হুঃখের 
ভরা ঢাঁলিবার নিমিত্ত গেইটা নগরে পলায়ন করিয়াছেন | কিন্ত এই 
বিল্গয়ে ইতালী আপনার প্রাণভূত গ্যারিবল্ভীকে প্রায় হা়াইয়াছিলেন । 
গ্যারিবল্ডী হস্ত ও পদে আহত হইয়াছেন !* এ দিকে নিল্ঞ রাজা 
বোস্বা ভেলেটা পধ্যস্ত গিয়া শ্বীয় রাজধানী নেপল্স নগরে বি 
মঙ্গীত গীত হইবার জন্ত আদেশ করিয়া পাঠাইলেন । 

১১ ই মে গ্যারিবল্ডী ও তীহার সৈশ্ঠগণ প্যালেকজিনার অগ্টহিন্‌ 
মস্কগণের আশ্রমগডলি দখল করিয়া লইলেন। মঙ্কেরা তাহাদিগের 
আগমনের পূর্বেই আশ্রম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহার 
সৈন্তেরা প্রদীপ জালিয়া! মন্গগণের ডেম্ক হইতে কাগজ টানিযা 
বাহির করিতে গিয়া অনেক প্রণয়-লেখন গাইলেন। গ্যারিবল্ডীর 
ধাজক-বিদ্বেষ ইহাতে আরও বর্ধিত হইল, ও তাহার মন্ব-শাসন 
(8০1০ ০৫05 2001.) নামক নবন্তাসের ইহা! প্রধান অবলম্বন হইল। 
নিয়োপলিটায় সেনাকে কিছুতেই আর যুদ্ধে অবতীর্ণ করিতে না 
পারায়, গ্যারিবল্ডীর মনে এই সনোহণ্উপস্থিত হইল যে, তাহারা বুঝি 
আউডিনটের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। 
এই ভাবিত্বা তিনি আর- তথায় থাকা! উপযুক্ত মনে করিলেন না. 
_ভিনি শক্রসৈস্তের ছুই-মাইল-দ্রস্থ বক্র পাদপথ ধরিয়া নিঃশষে 
হশৃঙ্খলার, এবং বিশ্রীমার্থ মুহর্তমাত্র কোথায়ও না ধামিয়া ২৮ মাইল 
হাটিযা ১২ ইমে প্রত্যুষে রোমে আমির উপস্থিত হইলেন। ইত্য- 
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বমরে মসো-ভি-লেসেপ্স সত্ধির প্রস্তাব লইয়া! দুতদ্বরূপ ফাস হইজে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রোমীয়গণের মন হইতে আউ- 
ভিনট, কর্তৃক আপাত-আক্রমণের আশঙ্কা অপনীত করিলে, তাহায়! 
নেপল্স হইতে যে বিপদৃশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা! প্রতিহত 
করিবার জন্য কৃতসন্ধল্প হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রোমীয় সাধারণ” 
স্ভা এই সঙ্কট মময়ে গ্যারিবল্ভীর বিজয়ে যেন ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়া 
নি্পপদস্থ সৈনিক কর্মচারী কর্ণেল্‌ রসিলীর হস্তে সৈন্যাপত্যের ভার 
অর্পণ করিলেন। কিন্ত আদর্শ দেশহিতৈষী গ্যার্রিবল্ডী ইহাতে বিন্দুমাত্র 
অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না-তিনি এই দুর্বিষহ বিচারের একবারও 
প্রতিবাদ করিলেন না । তিনি লিখিয়াছেন যে, আমার বন্ধুবর্গ অনুরোধ 
করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সে দিন হইল আমার-অধীনে চাকরী করিষ্বা- 
ছিল, আমি যেন তাঁহার অধীনে কাজ করিতে কিছুতেই জম্মত না হই 
কিন্ত আমি স্পষ্টাক্ষরে দ্বীকাঁর করিতেছি যে এরূপ আত্মাদর আমাকে 
কখন জ্বালাতন করে না। যিনি আমাকে স্বদেশের শক্রর বিরুদ্ধে 
সামান্ত পদাতিক হইয়াও যুদ্ধ করিবার হুবিধা প্রদান করেন, তাঁহাকে 
আমি অন্তরের সহিত ধন্বাদ দিই” । ধন্য গ্যারিবল্ভী ! ধন্য তোমার 
ত্বদেশীনুরাগ ! হে ্ব-্ব-প্রধান কর্তৃত্ব-পিপান্থ ভারতবাজিন্‌! গ্যারি- 
ধল্ভীর জীবন হইতে তোমরা এই মহতী শিক্ষা লাভ করিবে যে, 
প্রকৃত স্ব্দেশানুরাগের সহিত কর্তৃতব-প্রিয়তার কোন সম্পর্ক নাই। 
ক্বদেশের জন্ত যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ত্বাহার আত্ম-স্থাতগ্রয 
মাই। হ্বদেশ স্তাহাকে যখন যে অবস্থায় ও যে পদ্দে বাধিবে--তিলি 
তাহাতেই থাকিয়া দেশের মঙ্জলের জন্য বিশ বিন্দু করিয়। নিজের 
রক্ত প্রদ্দান করিবেন। যে কোন প্রকারে স্বদেশের'কাধ্য করিতে পারি- 
লেই তাঁহার দ্বখ! তিনি অন্ত খের তিখারী মহেন ; গ্যারিবল্ডী। 
আশীর্বাদ কর যেন চির-অধীনতা-পীড়িত ভারত তোমার এই উদার 
ৃষ্টাত্তের অনুবর্তন করিতে পারে। 

নিয়োপলিটীয় সেনা আবার সমবেত হইল।'গ্যারিবল্ভীর রথের 
পন্য তাহারা আবার প্রালেস্টিনা। অধিকার করিজ। প্যালোষ্ট্রিনা .বেমম 


খাইবার পথের পার্থে অবস্থিত ছিল বলিয়া, রোমীয় শীসন-সমিতি 
নিয়োপলিটীয়গণকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করা মিতান্ত আবক 
বলিয়া মনে করিলেন। এইজন্য ১৬ই মে তারিখে বিংশ সহস্র 
ধরোমীয় সেনা আন্-জিয়োভানি (8৬০ 0108991) সিংহছার দিয়া 
নগর হইতে নিয়োপলিটীয় সেনার আক্রমণীর্ঘ বহির্গত হইল। গ্যারি 
খল্জী একদল সৈশ্ত লইয়া অগ্রেই বহির্গত হইয়্াছিলেম। তাহার 
নামের এমনই মোহিনী শক্তি, এবং তীহার প্রতাপ ও প্রভাব সৈম্ত- 
গ্রপের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে সকলে তাহাকেই প্রধান 
সেনাপতি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অধিক কি প্রধান মেনা- 
পতি রসেলীই স্বয়ং তাহার উপদেশ ব্যতীত এক পদও অগ্রসর 
হইতেন না। গ্যারিবল্ডী হুই সহত্র মাত্র সৈন্ত সঙ্গে লইয়া যাইতে 
ছিলেন_এমন সময় নিয়োপলিটীয় অগ্রগামী 'সৈম্ত তাহার গতি রোধ 
ফরিল। কিন্ত ভাহার! গ্যারিবল্ভীর প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া 
অচিরকাল-মধ্যে রণে তন দিয়া নগর-মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল | গ্যারি- 
বল্ভী মূলষেনাকে ক্রেত আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয্বা নিজে 
নিয়োপলিটান্‌ সেনার দ্রুত অনুসরণে নিযুক্ত হইলেম। কিন্ত রসেলী 
অতবাদ পাঠাইলেন যে, তীহারা 'সৈশ্তগণের আহার সমাপন না হইলে 
তাহাদিগকে পাঠাইতে পারেন না। গ্যারিবল্ভীকে সুতরাং অগত্য। 
নগরের বাহিরে থাকিয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে হইল । রদেলীর 
সৈম্ত অপরাহে যেন বায়ু-সেবনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল । সুতরাং 
সে দ্দিবদ আর নগর অক্রমণ করা হইল না। 

বজনীতে গ্যারিবল্ভীর যে সকল সৈন্তেরা প্রত্যবেক্ষণ-কাধ্যে লিযুক্ত 
ছিল, তাহারা নগরের নিঃশব্বতায় কৌতূহলোদ্দীপিভ হইয়া মই দিস 
প্রাচীর উল্পজ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; এবং প্রবেশ করি! 
দেখিল যে নগর প্রায় জনশৃদ্য ; শক্রসৈম্তেরা রজনীর অন্ধকারে 
আচ্ছাদিত হইব! নগর পরিত্যাগ করিয়া পলারন করিয়াছে, এবং 
'পগরবাধীর! বাহযুগল গ্রদারণ করিয়া গ্যারিবল্তী ও তাহার ষৈস্তগণকে 
ত্লিঙ্গন. করিতে প্রত্থত রহিয়াছে। লিয়াপলিপটীয় সেন! গ্যারিবল্তীয় 
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অন্্রমু্ধ দামে ও তাহার ও তিদীয় পেনার লোহিত-গোলাগী বর্ণের 
পরিচ্ছাদে এত ভীত হইয়াছিণ যে, ভীহাঁদিগের সেনাপতিগণের কোর 
প্ররোচনাই আর তাহাদিগকে গ্যারিবল্ভীর সন্মুর্থীন করিতে পারিল 
মা। হুতরাৎ তাহারা নিশার তমোময় আবরণে আবৃত হইয়া বিশৃঙ্খল- 
ভাবে পলায়ন করিল। ছুই দিন ধরিয়া নিয়োপলিটীয় সেনার থে 
খেখানে ছিল, রোমীয় অধিকারি পবিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে 
লাগিল। এবার রাজা বোশ্বা তীহার সৈগ্ভের পুর্ণ পরাজয় ও পলায়নের 
বার্তী লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। এবার পরাজিত হইয়া তিনি 
আর দ্বনগরীতে বিজয়-নীত গাইবার জন্য ও বিজয়-দুকগভি বাঁজাইবাঃ 
অন্ত আদেশ করিয়া পাঠাইতে সাঁহয করিলেন ন!। নিয়োপলিটায় 
ফেনাপতি এ বার রাজকীয় গেজেটে আপনাদিগের দ্রুত প্রতিযানের 
ন্ভ প্রশংসা লইলেন 1 

এই তীরু মিয়োপলিটীয় সেনা, গ্যারিবল্ভীর বীর ইচ্ছা-সৈন্যেব 
নিকট যেন বায়ুর নিকট তুষের ভায় উড়িয়া গেল। গ্যারিবল্ডী প্রত্যুষে 
যখন জানিতে পারিলেন যে শক্র-সৈন্ত পলায়ন করিয়াছে--তখন তাহা" 
দিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহার! অনেক দ্বগ্রে পলায়ন 
করিয়াছিল বলিয়া, গ্যারিবল্ভী অতি ক্রত অনুসরণ করিয়াও তাহা- 
দিকে ধরিতে পারিলেন না। ক্কুতরাং তিনি ছুঃখিত অন্তঃকরণে 
ফিরিয়া আসিয়া (সেনাপতি রমেলীর মুল সেনার সহিত মিলিত 
হইলেন। ও 

কিয়দ্দিবস পরে তিনি সেই মুল দেনার কিয়দংশ লইয়া নেপ- 
ল্দ রাজ্যের অভ্যন্তরে সমরাগি প্রজ্জালিত করিবার জন্ত নিয়োজিত 
হইলেন ।, তিনি সেই গু সেনা লইয়া পুরাতন সামৃনাইট -পথ 
ধরিয়া হল্টর্ণল্‌ নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং 
েপল্জের রাজধানী আক্রমণ করিবার উদ্্েগ করিতেছিলেন, ও তাহাতে 
স্বাতকার্ধ্য হুইবারও জন্পূর্ণ সন্তাবনা! ছিল, এমন ফ্মহ সহসা রোষ 
স্থইহত. দূত আসিয়া! ' ক্রেতপদ্ে রোমে: ফিরিবার অন্ত রোমীর সভা 
পআপন্সীকে আঘেশ করিয়াছেন'স্গ্যারিবল্ভীকে এই সংবাগ ছানা 
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ইল। এই সময়েই রোমীয় সাধারণতন্ত্েক্স ক্ষণস্থায়ী জীবনের, শেষ 
অস্ক, অভিনীত হইবে । ২৪ এ মে গ্যারিবল্ভী রোমীয় প্রজাবৃন্দের 
হর্ধোসাদ ও জয়প্ধনির মধ্য দ্রিয়াবিজয়ী সেনাপতির স্তায় নগ্র- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেখিরা বোধ হইল যেন রোমের সেই পূর্বব- 
গৌরবের দিন উপস্থিত হইস্বাছে_-যে দিনে রোমীয় সেনাপতিগ্নন 
দিখ্িজয় করিয়! বিজয়-তোরণ সকলের (7400008] 8:০09৭ ) ও 
বিজয়-বৈজয়ন্তী-রাঁজির মধ্য দিয়া জয়ব্বনিতে বধির-কর্ণ এবং বাতায়ন- 
স্থিত নগরবাসিনীগণের পুণ্পবৃষ্টিতে আকীর্ণমন্তক হইয়া নগর-মধ্যে 
প্রবেশ করিতেন। আজ যট্টসহত্র ফরাশিসেনা রোমের সিংহ-ছারে 
অতীত পরাজয়ের প্রতিহিৎস। লইবার জন্ত গন্জন করিতেছে! এই 
বিষম বিপদে রোমীয় সভা গ্যারিবল্ডীকে নগর-রক্ষার্থ আহ্বান করিয়া 
পাঠাইলেন, এবং এই জন্যই নগরনাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ মনের 
সাধে ও হতাশতার গভীরতায় জরধ্বনি করিল « জয় গ্যারিবল্ভীর 
ভর! জর রোমীয় সাধারণতত্ত্রের জয় !1--জয় ইতালীর জন্ম!!! * 





পঞ্চদশ অধ্যায় 
স্পশা্ট০ তিশা 


রেমীয় সাধারণতন্র-নাটকের শেসাক্ষের অভিনয়। 


মসো-ডি-লেসেপ্স রোমীয় সভার সহিত যে সকল নিয়মে দপ্ষির 
প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উতয় পক্ষেরই সন্তোষজনক - হু" 
গ্বাছিল।. কিন্ত তিনি ফরাশি েনাপতি আউডিনটের নিকট জেট 
মন্ধি-পত্র লইপ্লা গেলে, তিনি সেই 'সদ্ির নিম্বমে বাধ্য হইতে 
অস্বীকৃত, হইলেন, এবং বলিলেন যে.লেসেপ্ৰ তাহার ক্ষমতা -আ্বতি- 
ক্রম করিত, পিয়্াছেন, কারণ তিনি ফক্স হইতে. যে সকল উপদেশ 
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রতি হইয়াছেন, তাহা! এই জক্ধির নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত । িনি, 
আরও বলিলেন যে যখন তিনি ফান্দ হইতে নূতন করিয়৷ 'সৈল্ট- 

াহাধ্য পাইয়াছেন, তখন তিনি ফ্কান্সের সামরিক অপধশকালিমা 
রা করিতে কৃতসম্তগগ হইয়াছেন । এই কথোপকথনের পর তিনি 
ঘ্োমে ফ্ংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি অবিলম্থেই সমর আরত্ত কারি- 
বেম। তিনি লিখিলেন যে, ফরাশি অধিবাদিগণকে নগর পরিত্যাশ্ব 
করার সময় দিবার জন্য তিনি সোমবার প্রত্যুষ পধ্যস্ত অপেক্ষণ 
ফরিবেন। 90004: 
আক্রমণ করিবেন। 
আউঁডিনট সোমবার প্রত্যুষে রোম আক্রমণ করিবেদ_এই 
আঁশ্বীস-বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া রোমীয় অধিবাসিত্বদ্দ শনিবার রীত্রিত 
গা নিদ্রা যাইতেছিলেন। অধিক কি সদা-জাগরুক গ্যারি 
বল্ভীও সেই বিশ্বীসপ্াতক ফরাশি সেনাপতির কথায় বিশ্বাস করিয়া! 
ছুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন--আগাঁমী যুদ্ধের জন্ত শরীর ও মনকে 
নবীভুত করিয়া লইতেছিলেন--এমন সময় ২৮৪৯ খীষ্টান্বের ওরা 
স্ুন রবিবার প্রত্যুষে সহসা নিদ্রোর্িত স্হইয়া শুনিলেন-াঁৰ- 
প্রাণ ক্রেজিয়ো মিংহদ্বারের বহিঃস্থিত পাস্ফিলি ও কিনি "লামক 
রক্ষাগৃহ ( 090১০9%5 ) ছ্বয় ফরাশিদিগের হস্তগত হইয়াছে । রজনী" 
ভিমিরাবগুঠিত হইয়া আসিয়! ফরাশিরা সহস! প্রহরিগণকে চমক 
ও হতবুদ্ধি করিয়া সহজে নিহত করে। এই দিনের ছটনা উদ্লেখ 
করিয়া গ্যারিবল্ডী লিখিয়াছেন--' যে সেনাপতি সন্ধির উপর বিশ্বাস 
করিয়া নিদ্রা বান, তাহাকে দিশ্চয় প্রবঞ্িত হইয়া নিদ্রোথিভ হইতে 
হইবে'। . আল গ্যারিবল্ডীও প্রবঞ্িত হইয়া শষ্যা হইতে উঠি- 
লেন। দেখিতে দেখিতে ফরাঁশিরা বীরোচিত অথচ বিফল বাঁধা 
সবল অতিক্রম করিয়া পণ্টিমলো (6০59 250110) প্রাসাদ অি- 
বীর কৃরিল। আউডিনট্‌ তীহার এই বিশ্বাসঘাতক কাধের. এই 
বঙ্গিয়া সমর্থন করিলেন যে তিনি সোমবারে পিয়া অর্থাৎ নগর-র্ণ 
আক্রমণ করিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্ত তাহার পুর্বে নগরের: হিঃ 
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উপম্খ্র সকল আক্রমণ করিবেন না এরপ' প্রতিষ্তিতে আবদ্ধ হন. 
নাই। যাহা হউক আউডিনটের, অবরোধরারিণী মহতী ফেলার. নিরিট. 
রোমধাদিগণ.কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত. না। আউডি- 
নটের এই হৃঠকারিতায় ও বিশ্বাসতাত্কতায় রোমের, পরাজয়, 
ও.আত্মদমর্পণ কিঞ্চিৎ ভ্রততর হইয়াছিল .মাত্র। পতঙ্গপাল যেমন, 
নিশ্চিভ ফৃত্যুর জন্য অগ্িতে গিয়া ঝাঁপ দেয় আজ নবজাত রোমীয়। 
সাধারপতগ্ত্রের ক্ষুদ্র সেনা সে্ট্দপ নিশ্চিত মৃত্যু জাদিয়াও। স্বাহী” 
নতার, অন্ত ও প্াণাপেক্ষা, প্রিত্রতর জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্ত আউভি? 
নটের সেই অনস্তমেনা-সাগরে গিয়া ঝাপ দিল। এক দিন, চিকন, 
হে ক্ষতিয়রূদ। এই প্রাণপ্রিয় দ্বাঃ(নতা ও এই প্রীপাপেক্ষ! প্রিয়তর 
জাতীয় জন্দাস; রন্ছা করিষার, জন্ত- অসিহন্তে: মোখ -৫সরানলে, এই. 
ক্কাপ-আত্ম-আহতি, একাল করিয়াছিলেন! ওর! ভূন. রবিবার, প্রত্যুে 
নগরবোসিগণ, গাড় নিদ্রায় জভিভুঙ রহিয়াছেন, এমন সময়. দুঘর্থব, 
'ভঙ্নাঙ্গয় সকলের, খোকদুর্জর শ্বন্টী-নিনাদে সকলেই চ্মক্চিত, 
ও ন্িডোখিত হইলেন । গ্যারিবজ্ড়ীর ঘীখন সেনা ও বীরেবর, 
জঙ্কার্ভসেনা। অব্পাপ্রে নগরের সিংহস্বার রক্ষার্থে ধাবিত হইলেন! 
ডানার গিয়া, দেখিলেন, যে ফরাশিরা' তিলা-কর্সিনি (7015 05780, 
অধিকার করিয়া বলিয়াছে, ও ভিলা! % খ্যাশ্ষিলি আক্রমণ করিয্কাছে। 
কৃষি শক্ত হুত্গত হওয়াতেই গ্যারিবল্ড়ী অর্ধ-হতাশ্ব হন। তাহার 
উপর ভিলা প্যাশ্ষিলিও শরু-হন্তগত হইয়াছে দেধিয়া-_্ভাহারা নগর€ 
জ্া্ীর ছাইতে লক্ষ দিয়া বহিঃ উদ্যানে পড়িলেন, এবং তথ! হইতে 
স্যান-প্রীদ-ক্রেজিয়ো আশ্রমের, প্রাীরের . উর ছঠিয়। ভিতরের 
নিহিত অধিকারি-বৃদ্দকে চীৎকার করিয়া! বলিলেন “তন্ত্র গ্রহণ কর 
অঙ্গ গ্রহণটুকর 170: 809--00 লা৪ 1 
ঞ 115 রোদের বহিঃ্ছ উপনগর 1; রোমলগরী যেমন প্রন্তরদ্ প্রাচীরে গতি, 
খে্িত/ছিল, ইহার উপনগর লিও সেইরপ প্রস্তরমন় প্রাচীরে পরিয়ক্ষিত ছিল । 
প্রত্ভোষটী, দেখি যেন এক একটা হুূর্ন ঘলিয়! বোধ হইভ। ঞ্লাটীরগ্জলি জুদৃ 
ও চুর্ডেদয ছিল . ডো 
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মগর 'রক্ষার 'আর কোন আশা নাই! কারণ তধ!' হইতে “রাশির 
'কীথান ছুড়িলে 'নগরপ্রাচীর চুর্ণীকৃত হইবে। - এই ভাবিয়া তিনি 
ভিলা কর্সিনি-স্থিত ফরাশি ফেনাকে ' আক্রমণ করিলেন । তাঁহার 
মারায়মী সেন! দলে দলে ফরাশি সেনাকে কতার্ত-সা্নে প্রেরণ 
করিতে লাগিল। কিন্ধ রক্তবীজের সায় সে অনস্ত সৈচ্ঠের তাহারা 
কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদল সৈস্ত নিহত হয়, 
আবার তাহার স্থানে একদল নূতন সৈগ্ত আসিয়া দণ্ডায়মান হয়্। 
গ্যারিবল্ভী তখন দেখিলেন যে এবুখা -ক্আক্রমণে 'আত্মধবংস 
করিস্সা কোন ফল নাই। তখন গ্যারিবল্ডী নগর পরিত্যাগ করা 
্রেপ্গঃ মনে করিলেন। যে বৈজ্ঞানিক উপকরণ-সামগ্রী লইয়া 
ফরাশি সেনাপতি নগর আক্রমণ করিক্বাছিলেন, তাহার অনুরূপ 
উপাদান-সামগ্রী গ্যার্িবল্ডীর ছিল না। ধে অতিমানগুষ বীরত্বে ও 
প্রচণ্ড আক্রমণে তিনি ব্রাজিলীয়, অন্্রীয় .ও নিয়োপলিটীয় সেনাকে 
ধুলির গ্ঠায় উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আজ 'তাঁদুশ অতিমানুষ বীন্ঘত্ব ও 
প্রচণ্ড আক্রমণেও বিজ্ঞানপরিরক্ষিত--সৎখ্যায়' অতিশযিত-'করাশি 
সেনার বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না । আজ য্রিসহত্র রণদীক্ষিত-_ 
বৈজ্জীমিক উপাদানে পরিরক্ষিত--ফরাশি সেনার সম্মুখে তাহার রণে 
'অপরিপক বৈজ্ঞানিক-উপকরণ-বিরহিত পঞ্চ সহজ মাত্র সৈম্ত ললঘি- 
তরঙ্ব-ভাড়িত আোতত্বিনীর স্তাক় প্রতীয়মান হইল। তখাপি সেই 
ক্ষুত্জ সৈন্য লইয়াও গ্যারিবল্ডী ঘেখানে প্রয়োজন--নেইখানেই গিয়া 
উপস্থিত হইতে লাঁগিলেন। কিন্ত বিধি রোমের প্রতি প্রতিকূল, 
ুেযাৎ প্যারিবল্ভীর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। প্রত্যুষে ফরাপিরা 
' সাহা খা! অধিকার করিয়াছিল, সমস্ত ' দিনের জুস্রান্ত যুছ্ছেও 
' রৌমীয়ের! ফরাশিত্িগগকে তাহার একপাদ-পরিমিত স্থান হইতেও 
বিচলিত করিতে পারিলেন না। সে রজনী প্রাচীরের অত 
'অধিরামিবৃত্বে নিকট কাল-রজনী-সম সমাগত্ব-হইল 7... ক্লোকে, 
হঃখে, ও ভাবনায় অভিভূত হুইয্া:রোমীর়ের! সে. রদী:-স্মলিজায় 
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 াটাইলেন ।৮ '৪-ঠ1 সোমবার প্রাতে গ্যারিবল্তী যুদধপ্রথালী পরিবর্তন 
. দ্ধরিলেন। সন্মুধ-সমূরে সৈগ্-হাশির অধিকতর সম্তাবন! দেখিয়। তিনি 
সুবিধা, বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিয্া! ও প্রাচীরের মধ্য হইতে 
* শ্বোলাবৃটি করিয়া শক্রদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে কৃতসন্বন্ন হইলেন। 
তিনি কন্ব দিনই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিলেন। তীহান্র 
নিরস্তর গোলাবৃষ্টিতে অবরোধকারিণী শক্রসেনা অস্থির হইয়া! উঠিল । 
কিন্ত তাহার রণে অপরিপরু ভলটিয়ার সৈম্ত হঠআক্রমণে বিশেষ 
স্কতকার্ধ্য হন নাই। ভীহাদিগের লক্ষ্য আজও ঠিক না হওয়ায়, 
গাহাদিগের প্রক্গিণ্ত খুলি-গুলি প্রায় লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে 





« এই দিনের ঘুদ্ধঘটনা সন্বপ্ধে গ্যারিবল্ডী এইক্রপ ধর্ণন! করিক্মাছেন $-- 
* আমার চতুর্দিকে যে খোলাবৃষ্টি হইতেছিল, তাহা! বর্ণশাতীত। আমি প্রতিঙ্র। 
করিস খলিতে পানি আমি এক্সপ হিস্‌ হিস-ঝনৃ-বানৃ-রব-পূর্ণ ঝটিকা জীবনে ছার 
ৰকখন দেখি নাই। আমি যে ধরে ছিলাম। সে ঘর গোলার খাখাতে এন্ষপ 
কবাপিতে লাগিল, যেন বোধ হইল ' ভূমিকম্প উপস্থিত! ফরাপি লক্ষাকারিখণকে 
(ম08455959 ) আমাকে বিদ্ব করিবার শৃষিধ! দিখার জন্ট আমি চুড়াগৃহে গ্িক়া- 
ছিলাদ ও ভথায় আমার আহ।র-সামগ্রী দিতে বলিলাম। আমান সশ্ুখে দার- 
্বগ্ধ প্রাচীর মাত্র ছি । তুতিরাং বন্দুক-ধবনি ও প্রাচীরে গুলির আধাত আমান 
রলাধাদ্যের কাঁধ্য করিতে লাশিল ”। আর একছলে লিখিগ্লাছেন--“আমার সৈষ্তা 
বাসের উপরই ফরাশিপিগের বিশেষ লক্ষ্য ছিল্। তাহার! সেই দিক্‌ ল্য 
কির অবিরাম গেলা গলি বৃষ্টি করিতে লাগিল । এক দিল রোমীয় সভার সঙ্কা 
ভে, ও আভেজানা, রীতা! প্রভৃতি দেনাপভিগণকে সঙ্গে লইন্স। গৃহের সম্মুখ 
উদ্যানে আবি আাহার করিতে যপিক়্াছি--উপ্যানে খ্াহান্ করিতে বদান্ব কারণ এই 
ঘেওলি গোলার গৃহ এরপ সঞ্চালিত হইতে ছিল থে টেযেল ঠিক রাখিতে পারা 
বটেতেছিল নাএমল সময় একটা বড় গোলা! আমাদের পদতলের অদরে আদিহ! 
পদ্টিন। জামার অতিবিগণ লক্ষ, দিয়া উঠিয়া পড়িয়েন এবং পলায়ন করিতেন (টাও 
| পরলাহব, স্বারিবাঁর উদ্যোগ করিভেছিলেন, কিন্ত আমি তাহাকে ধরি সাবিলা 
ও খলিঘাম দে আপনি আপনার রখাসন ( 0০18 9১০) পরিতাগ কমিবেন রা 
এই খা বণিতে খলিতে-সেই গোলা (8০৮০৮) আমাদের সন্দুখে কাটিয়া গৈ 
ইহার খাদ ও: দুলা ' আমরা আস্ছন্র হইখাপ,' এবং নাদের কারী 
'সবস্ত সষ্ট হইহা গেলা ।' কি মাহস। ছি অতুত বৈধ! 
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লানিক। ছি রোমবাসিগণ আজ অত বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । সমস্ত প্রাচীরের উপর-প্রতোক ছুর্গরদ্ধের মধ্যে 
কাস্মাদপাজি স্থাপিত হইল, ও বিশেষ দক্ষতার সহিত. তাহা ছোড়া 
হইতে লাগিল। বদি ফরাশিগোলা আমিয়া একটী কামান ফে- 
লিয়া দেয়, তৎক্ষণাৎ আবার সেই, কামান হ্বশ্থানে স্থাপিত হয়। 
অব্যর্থলঙ্ষ্য বন্দুকধারিগণকে প্রতিরন্ধ-পথে অবন্থাপিত করা হইল। 
তাহারা অলক্ষিত থাকিয়া এক এক জন ফরাঁশি কর্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া 
গুলি ছুড়িতে লাগিল। ভাহাদের অব্যর্থ সন্ধামে অসংখ্য ফরাশি বীর 
ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। যেমন ফরাশি কামান সেই দিক লক্ষ্য 
করিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল, অমনি তাহারা অন্ত এক দিকে 
গিষা তাহাদিগের সাংশ্বাতিক কাধ্য আরভ্ত করিল। ইহাতে ফরাশি 
সেনা ব্যতিব্যস্ত হইল। গ্যারিবল্ডী এক-নৌকা'-পুর্ণ দ্াহ্যমান পদার্থ. 
্াত্রা টাইবার নদীর উপরিশ্থিত সেতু উড়াইয়া দিয়া ফরাশিদিগের 
নগর-প্রবেশের একটা পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং মুড়ঙ্গ 
কাটিয়া তাহাতে বারুদ ভরিয়া অগ্ধি লাগাইয়া ফরাশি ব্যাটারী 
উড়াইয়া। দিবার চেষ্টা করিলেন, কি ফরাশি গেনাপতি পূর্বেই ইহার 
সংবাদ পাওয়ায়, গ্যারিবল্ডী এই উভয় সন্কপ্জেই অসিদ্ধকীম হইলেন । 
এদ্দিকে ফরাশি ব্যাটারির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে শাগ্সিল। অবরুদ্ধ 
রোমীয়েরা নগর রক্ষাবিষষ়ে ক্রমেই হতাশ হইতে লাগিলেন। 
ষ্টাহার্দিগের এখন একমাত্র আশা--মসো ডি লেসেপ্সের--বন্ধুজনো- 
চিত্ত অনুকূলড়া । ক্ষারণ লেসেপ্সের যাইবার সময্ধ তিনি বলিয়া! গিয়!- 
ছিলেন যে তিনি পারিশে পৌছিয়াই সবদিক বজায় করিবেন? 
সুতরাং ম্যাট্সিনি ও তাহার .সভাসদৃগণ আত্মসমর্গণ ব্যতীত বে 
কয় দিন কাটাইতে পারেন--তাহাই এক প্রকার জয় বনিয়া “মনে 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত ময়! ডি কর্সেনিদ্‌ ফ্যাক্স হইতে আসির! 
হখর, জীনাইলেন, যে লেসেপ্সের ফন্ধিপত্র--ফরাশি গবর্ণষে 
অীচ্ঘ করিয়াছেন, তখন রোমীয় সভার শেষ আশা ভগ্ন হইল.) 
অপমানিত মিহের স্ভার তখন তাঁহারা গর্জিয়। উঠিলেন।. স্যাট্দিডি): 
তি 


ক গযারিধন্তীর ভীবনরত। 


সাফি ও আঁর্বেলিনি-রোমীয় রিবিক্রম তখন উদ্দীপনী-পুর্ণ বতৃতা দ্বারা 
'রোফীনগর্ণকে ফলের খিরদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাঁগিলেস। কিন্ত 
. €স উদর্গপনা এখল মিক্ষল হইল। কারণ মহীয়র্থীন একটা নগরী 
আই, নিয়োপলিচীয়, ও ফরাশি সেনার বিরুদ্ধে কয় দিন যুদ্ধ করিতে 
পারে? বিস্ত অলত্ত অন্ি-্বরপ ম্যাট্সিনি কিছুতেই নির্বাপিত 
'হুইবাঁর নহেম। তিনি বলিলেন যে “যত ক্ষণ একটী রোনীয়ের খেই 
বস্তু সাধিত হইবে, তত ক্ষণ জগজ্মনমী রোমকে শক্রইন্তে অর্পণ 
করা হইবে নী।' তিমি আরও বলিলেন যে “আউডিনট্‌ রেমি 
মগরীকে তস্মস্তূপে পরিণত করিয়া আমাদিগকে তদভ্যন্তরে সমাধি- 
নিহিত করিবৈ বলিয়াছে--আঁচ্ছা সে আহক ও আসিয়া তাহার 
প্রতিজ্ঞা পালন করুকৃ!* কিন্তু গ্যারিবল্ভী এ জাতীয় ধ্বংসের 
প্রস্তাবে ঈন্মত হইলেন না। ম্যাট্সিমি ইহাতে গ্যারিবল্ভীর উপর 
অতিশয় বিরক্ত হইলেন ও তাহাকে অর্ধ-হদয় কাপুরুষ বলিয়ী গলি 
'দিলেন। গ্যারিবল্ডীর মনে এই তিরষ্কার-বাক্যে যে কিরূপ কষ্ট 
হইয়াছিল তাহা বলিয়া! উঠা যায় না। এই দিন হইতে গ্যারি- 
বল্ডী ও ম্যাট্সিনির মধ্যে পুর্ণ বিচ্ছেদ সংঘটিত হইল। এই দ্দিন 
হইতে দুই জনে ছুইটী ব্বতন্ত্র হুচগত ভাবের়_-বিভিন্ন মতের-_ প্রচারক 
হইলেন। গ্যারিবল্ভী চাহিলেন বে ইতার্নী যে কোন প্রকার বৈদেশিক 
শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া এক কেন্ত্রীভূত শাসন-সমিতির অধীন হউক্‌*সে 
শামন-সমিতি সীধারণতন্ত্রই হউক আর রাক্স্যতন্তই হউক তাহাতে 
উাহীর কোন আপত্তি নাই। কিন্ত ম্যাটসিনির রাজবৃন্দের উপর 
আস্তরিধ ছু! ছিল। তিনি জানিতেন ব্যক্তিগত রাজা থাকিতে শ্রজীর 
কিছুতেই ছুধে নাই। সুতরাং তিনি চাহিলেন ধে ইতা্ধী একপ্রাণ 
হইয়া এক কে্ীভূত সাধারণতন্তরের অধীন হউক। যত দিন তাহা 
না ঘর্টে ততদিন বৈদেশিকের উপর জর়পরাঁজ়ে দেশের কোন কপি বাঁধি 
নাই। এপ্ছলে আমরা গ্যারিবল্ভীর মতৈয় গাহি অঙথাদুভীতি তি মী করিয়া 
ধার্কিতে পারিলাম নাঁ। তবে আমাদের বিশ্বীস বে জ দিনে না! ইউ, 
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বারেছু সাঁধাযণ-তন্গ্রতিষ্থাপিত করিতে পারিড়েন। তাহা হইলে কাজীর 
চিরস্থায়ী মন্বল হুইত। এ বিয়য়ে পরে আরও বলিবাঁর ইচ্ছা রছিল। . 

এস্ছলে আমরা অবরোধের দৈনন্দিন ঘটনা ধারাবাহিককপে বাদ 
করিব। ওরা, ৪ঠ, ৫ই ও ৬ই জুন উভয় পক্ষে অবিরাম এুদ্ধ হূী। 
স্সনিদ্রায় ও অবিশ্রামে উভয় পক্ষের সৈম্তগণ কাতর হইয়া পড়ায় এই. 
তারিখে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রযে 'পর দিন যুদ্ধ বধ অহিবে' বলিস 
মোমপা রুরা হয়। ৯ই তারিখে শক্রসৈন্ত নগরাত্যস্তরে প্রবেশ করিতে 
উদ্যত হওয়ায়, থ্যারিবল্ডী সমস্ত রোমীস্ব সৈম্ত লইয়া তাহণদিগ্রুকে 
আক্রমন কয়েন। তাহার প্রচণ্ড আক্রমণে শক্রমৈত্য গ্রতিহত হস্ম। 
১৭ই তারিধের রজনীতে গ্যারিরল্ডী স্বতর্কিত-ভাবে শক্রশিবিরে প্রবেশ 
রুরিবেন স্থির রুরিয়া তদভিমুখে সসৈল্ঠ সাজ করেন । কিন্ত ফরীশি 
সসৈ্স ঘুর হইতে রঙ্গরব শুনিতে গাইজ্কা! উঠিয়া গড়ে) জুতকাং গরযযরি? 
বল্ভীকে পশ্চাদ্পাদ হইতে হুয়। গ্যারিবল্ডীর অভিপ্রায় ছিল.যে, (য়ে 
সর্ষলল উপূর্গর শবক্রেরা দখন্ব রুিয়াছে তাহা পুনর্দধল করেন। কিন্ত 
যে আশায় তিনিক্চিত হইলেন। ১১ই, ও ১২ই বিশেষ কিছু হয় ন্বাই। 

১৩ই ভারিধে ফরালিরা নশ্বর-প্রাচীরের উপর অনরনত গেলো" 
বৃষ্টি রূরিতে লাগি । সেই ধাতু-নি্বের জাজাময় তরজের স্াক্স্টতে 
প্রাচীরের পাষাণ গলিত হইতে লাগিল। ভ্বুতরাৎ প্রাচীরের মন 
স্থাচস ছিদ্র হইতে লাগিল । গ্যারিবল্ভীর সৈল্তাবাধ বাসের 
ত্বয়োগ্য হওয়ায়, তাঁহাকে অগত্যা কর্সিনি-নামক প্রাসাদে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইল। অমিতবল, অদমিত-তেজ ও শ্রাস্তিহীন মেডিনি 
বিছ্যুৎ-্ষুলিঙ্ষের স্কায় চহুর্দিক্‌ রক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
ছিদ্রাভ্যত্তর দিয়া ফরাশিরা যতবার নগর-প্রবেশের উদ্যম করিল, 
ততবারই তিনি ভাহাদিগকে তাঁড়াইয়া দিতে লাগিলেন ১৩ই হতে 
২$% পর্ধ্যত্ত ফ্রাশিরা নগরপ্রাচীর সকল লক্ষ্য করিয়। ক্রমাগত 
গোজাবৃহি করিঘ) এবং ক্রমাগত নগ্নর-প্রবেশের উদ্যম করিয়া বিফবা- 
গ্রন্ব হইল। বলে অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে তাহারা কৌশল 
জর্লম্থর ররিল। যেখানে গ্যারিবল্ড়ীর সৈল্তাবাম ছিল, সেই মাল 


পন করিয়া ফরাশিরা বাহির হইতে একটী জুড়ঙ্গ কাটিয়া ২ এ 
তারিখ রজনীতে সহসা মৃত্তিকাত্যত্তর হইতে উিত হইল। প্রহরীর 
ভয়ে ও বিশ্ময়ে চিত্রর্পিতের ন্তায় দ্ীড়াইয়া রহিল, হস্তের প্রহরণ 
হস্তেই রহিয়৷ গেল। তাহারা কিছুতেই দেই উদ্ধগামী ধাতব শ্রোতের 
গভিরোধ করিতে পারিল না। ফরাশিরা প্রহরিগণকে সহজেই বন্দী 
করিতে পারিল। সুতরাং বিনা বাধায় নগরের সেই অংশ তাহীদিগ্ের 
হস্তগত হইল। গ্যারিবল্ডী যথা-সমক্ষে এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া না 
গেলে তিনিও অনুচরবর্গ-সহ রণবন্দী হইতেন সন্দেহ নাই। থে 
বিধি ছুটস্ত ও জলন্ত গোলোক--রাঁজির গ্রাস হইতে তাহাকে সতত 
রক্ষা করেন, সেই বিধিই আজ তীহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা 
করিলেন। আউডিনট্‌ তীঁহাকেই অতর্কিতভাবে রণবন্দী করিবেন 
বলিয্বাই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন । কিন্ত বিধির নির্বন্ধ 
কে খণ্ডন করিতে পারে ? 

বদীকৃত প্রহরীরা চীৎকার করিয়া উঠিল-_. “ফরাশিরা প্রাচীর 
মধ্যে আসিয়াছে 1”-সেই ধ্বনি উতুঙ্গ প্রাচীর-মালায় প্রতিহত 
হওয়াত্--সমস্ত নগরে প্রতিধ্বনি উঠিল “ফরাশির| প্রাচীর-মধ্যে 
আসিয়াছে !”। অচিরকাল মধ্যে মস্ত নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ 
হইল । সৈন্তগ্রণ নিদ্রোখিত হইয়া আপন আপন স্থানে যাইতে 
লাগিল। গোলা ও বোমা-(8০০৮)র অমবরত বর্ষণে উদ্বেলিত 
হুইয্ব বালক বাণিকা ও স্ত্রীলোকগণ আশ্রয়-স্থান খুঁজিয়া বেড়া- 
ইতে লাগ্রিল। অস্ত্র-ধারণক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ 
প্রত্যত হইল। কিন্ত সকলেই বুঝিল যে, রোম শক্রহত্তগত হইয়াছে. 
আত্ম-সমর্পপ ব্যতীত 'আর রক্ষা নাই--রোমীয় সাধারণ-ততঘ্রের আয়ুষ- 
কাল নিঃশেষিত হইয়াছে ! 

২১ এ রজনীতে ফরাশিরা স্যান্-প্যাব্-ক্রেজিয়ো সিংহহ্বারের 
নিকটবত্তাঁ প্রাচীরের একস্থান ভেদ করিয়া ছিদ্রস্থানে কামান সংগ্থা- 
পিত করিল, এবং আর একটা স্ুডৃঙ্গ কাটিয়া নগরের আর একটা 
হুর্ঘমধ্যে প্রবেশ করিল। এখানেও প্রহ্রীরা ভয়চকিত হইব চি" 
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গুত্তলীর স্তায় ফড়াইয়! রহিল ও একে একে সকলেই বন্দী-হইল ? 
এইব্ূপে ছুইটী নগর-হুর্ণ শক্রদিগের হস্তগত হইল। কিন্ত এ ৰার 
গ্যারিবল্ভী সংবাদ পাইয়া! ষখাসমরে খায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহার অক্স সৈন্য সেই মহতী সেনার নিকট আোতের মুখে 
ভৃণের গায় প্রতীয়মান হইল। সুতরাং তিনি বৃথা সৈশ্ধ্যংষ হইতে 
প্রত্যার্ত্ত হইলেন। কিন্ত প্রধান সেনাপতি রোষেলী তাহাকে 
সমস্ত রোমীয় সৈন্য লইরা বেরনেটাগ্রে অবিলম্বে শক্রগণকে আক্রমণ 
করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্ত গ্যারিবল্ডী বলিলেন যে ইহ! 
উন্মত্ের কাধ্য ভিন্ন আর কিছুই হইবে ন|। কারণ তিনি বলিলেন 
খন সমস্ত রোমীয় নাগরিকগণ অস্ত্র শত্ত্র লইয়া! এই সমবেত আক্র- 
মণে যোগ দিবার জন্ত উদ্যত হইয়াছে, তখন কাহাকেও নিবৃত্ত কর! 
অমভ্তব হইবে; আর দ্ধণে অশিক্ষিত ও অদীক্ষিত সৈম্যগ্রণকে; শক্র- 
সৈন্যের ভীষণ গোলাবর্ষণ ও প্রচণ্ড আক্রমণের সময় স্থির রাখা অস- 
ভব হইবে কিন্ত তাহারা একবার ফিরিলে একটা প্রাণীকেও রক্ষা! করা 
যাইবে না) অতএব ত'হার মতে এই নরমেধ যজ্ক হইতে বিরত 
থাকাই সর্বথ! কর্তব্য। অবশেষে তাহার গরমর্শই গৃহীত হইল-- 
স্থির হইল যেপরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া শক্রষৈন্ের সংখ্যা নির্ণসত 
করিয়া শেষ কর্তব্য নির্ধীরিত হইবে । 

পরদিন ২২ এ জুন রোমের শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াই যেন উষাদেবী 
আবিভূতা হইলেন। তখন মকলেই স্পষ্টক্ূপে দেখিল যে রোম 
শক্রুহস্তগত হইয়াছে-মার আশা নাই। গ্যাররিবল্ভী তথাপি একবার 
শেষ চেষ্টা করিলেন। তিনি তাহার অজেয় সেনাকে আবার আক্র- 
মণ করিতে বলিলেন। আঁবার তাহারা বেয়নেট্-চার্জে শত্রগ্রণকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন! কিন্ত নিমেষ্মধ্য করাশির! তাহা 
দিগের দিকে সমস্ত কামান-মুখ সংস্থাপিত করিয়া অগি--ত্রোড প্রবা” 
হিত করিল। তখন গ্যারিব্লূড়ী বুঝিলেন আর চেষ্টা বিফল । তখন 
ভিন তাহার উৎসর্গা্কত-প্রাণ পাঁচসহজ ভলটিয়ার সেনা লইয়া 
কষুধিনের প্রতীক্ষায় রোম্‌ পরিত্যাগ করিয়া খাইতে কৃতস্কল্ন হইলেন। 
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আবার তিনি * ভীরু” ও £ কাপুরুষ” বলি্বা গালি খাইলেন। কিন্ত 


প্রতিকূল পক্ষ যাহাই বলুন, আমরা! গ্যারিবল্ডীর এই সঙ্করের ভূয়সী 
প্রশংসা ন! করিয়া থাকিতে পারিলীম ন1। এই পাঁচ সহ মাত্র সৈস্ 
রক্ষা না পাইলে- ইতালীর দুঃখের দিন দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইত সন্দেহ 
মাই। আর এই পাঁচ সহত্র'মাত্র সৈম্ত লইয়া গ্যারিবল্ডী আউডিন- 
টের চল্লিশ সহত্্র রণদীক্ষিত সৈন্যের সহিত সন্মুখ-সমরে অবতীর্ণ 
হুইলে যে নিশ্চয় সমূলে বিনষ্ট হইতেন তদ্বিষয্ে আর সন্দেহ নাই। 
নগর-পৃশ্গাতে ছুইশত পাদ দূরে সম্রাট অরিলিয়ান্-প্রতিষ্ঠাপিত 
একটী ক্ষুদ্র ছুর্ণ ছিল! গ্যারিবল্ডী আপন সৈম্গ্রণ লইয়া তথায় 
গমন করিলেন, এবং তাহার জীর্ঘ-সংস্কার করিয়া তথায় অবশ্থিতি 
করিতে লাগিলেন। অস্কল্প যে তথায় থাকিয়া শেষ পধ্যস্ত নগর-রক্ষার 
সাহাধ্য করিবেন-কিস্ত যখন সকণই নষ্ট হইবে তখন সৈন্ভগণ লইয়া 
আপিনাইন্‌ গিরিমালার বা উত্ুঙ্গ আল্পন্‌ গিরিমালার অধিত্যকা- 
প্রদেশে গিয়া আশ্রয় লইবেন, অথবা যুদ্ধ করেতে করিতে প্রাণ 
বিসর্জন করিবেন, তথাপি তিনি কিংবা তার একজন সৈল্ত প্রাণ 
থাকিতে শক্রহস্তে আত্ম-সমর্গণ করিবেন না। ধন্ বীর! ধন্ত তোমার 
সন্বল্! গ্যারিবল্ডী তথা হইতে--ঘে দুর্গন্ধ ফরাশিরা! দখল করিয়া: 
ছেনস্পসেই ছুই দুর্গ লক্ষ্য করিয়া অবিরাম গোলাগুলি চালাইতে 
আদেশ করিলেন। সেই পেটিমট, বাহিনী হুন্দর-রূপে তাহার আদেশ- 
পালন করিতে লাগিল। তীহার ফেনা লক্ষ্যকারিগণ দুর্গপ্রাচীরের 
উপর উঠিয়া! অব্যর্থ গুলি জঙ্ধালে ফরাশিকর্্মচারিগণকে নিহত 
করিতে লাঁগিলেন। গ্যারিবল্ভীর প্রিয় সহচর মেডিমি সামরিক, 
€কীশল ও শৃঙ্খলার পূর্ণনায় কেবল তাহ'রই নিয়ে যাইতে লাগিলেন। 
তাহার সহকারী বাগ্সিকবর িষিক্লয়াচিয়ে। উদ্দীপনাপূর্ণ বন্তৃতা ছারা 
'ইসম্যগণ্কে রণে উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। আর তাহার সৈম্তের 
পুরোহিত ইউগে! বেসি মন্ধোর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মরণোশগ,খ 
টদন্তগণের সুন্মুখে পবিত্র তরঙ্গ ধারণ করিতে লাগিলেন। তাহার 
ছহ্দিকেহ্কালাগুলির নবি হইতে ছিল $..তিগি নিরন্তর হইস্বগ্ডে 
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মনত্পরিরঞষিতের ন্যায় অক্ষত শরীরে রণস্থলে বিচরধ করিতে লাগি 
রোমের বহিঃস্থ প্রাচীর দখল করিয়াই আউডিনট্‌ ভাবিয়াছিলেন পে 
রোমনগরী দখল করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভিতরে আসিয়! দেখেন 
যে ছূর্গের ভিতর ছূর্গস্প্তদত্যত্তরে হুর্ঘ-_এইরূপে প্রাচীরমীলা রোমকে 
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । একটী দুর্গ দখল করিতেছেন-্মার অমনি 
অন্ত দুর্গের প্রাচীর হইতে গুলি গোলার বৃষ্টি তাহার উপর আসিব 
পড়িতেছে--তখন তিনি ক্রোধে অন্দপ্রায় হইয়া বাল-বৃত্ব-সত্রী-পুরুষ- 
নির্রিশেষে সমস্ত নগরের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। ভপ্র 
প্রাচীরের সমস্ত রক্ধেণোপরি ফরাশিকামান স্থাপিত. হইয়া অনবরত আগ্সি 
উদগীরণ করিতে লাগিল। চতুর্দিকে গোলা ও বোমার (73077৮ও ) 
শিলাবৃর্রি হইতে লাগিল। এইগোলা-বৃট্িতে সমস্ত নগরের__বিশেষতঃ 
পশ্চিম ভাগের বসতির ও প্রসাদাবলীর--সবিশেষ ক্ষতি হইল; এবং 
নিরন্তর ও নিরীহ অনেক লোকের প্রাণ-হানি ও সম্পত্তিনাশ সংঘটিত 
হইল। লোকের ও সাধারণের অনেক অট্টালিকা ভগপরস্তরস্তূগে ও 
ই্টক-রাশিতে পরিণত হইল। শিক্পজাত ছুব্যসামগ্রী__জগতে ঘাহার 
তুলন! ছিল না--ছি্রীক্কত বা ভম্মরাশিতে পরিণত হইল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ; 
যুবক, ১৭ বালক, বালিকা; এবং মন্দির, ও তদত্যন্তরস্থ প্রতিমূর্তি 
আর প্রসাদ, ও কুটার ;--দকলই যেন এই প্রকাণ্ড চিতানলে তম্মীদুত 
হইবার জন্ত প্রক্ষিগ্ত হইতে লাগিল! উৎস্ষ্টপ্রাণ শাস্তিময়-জীবন 
খবষ্টরের প্রতি অবমানন প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন আজ খত 
ধর্শের কেন্দ্রীভূত রোমনগরীর এই হুরবন্থা করা হইল। আজ প্রেম- 
ষয়প্রাণ তঁষ্টের প্রতিনিধি হইয়া পোপ খীঁষ্টের নামে কলঙ্ক দিবার: 
জন্তই যেন ফান্সের দ্বারা এই বিশ্বমেধ যজ্ঞের অগৃষ্ঠান করিলেন'। 
পোপ-ধিক তোমায়! ধিক তোমায় ! ধিক তোমার ধর্ফাজনায় ! 

২৩ এ। ২৪ এ) ২৫ এ) ২৬ এ, ২৭ এ) ও ২৮ এ এইরূপে নগরের 
উপর অবিরাম শোলাবৃষ্টি চলিতে লাগিল। অমস্ত 'আকাঁখ গন্ধকের 
কুমেও গন্ধে পরিপূরিত হইল। ২৭ এ রাত্রিতে ফরাশিরা গ্যারিবল্ভীর 
ইনাম আক্রমণ করিল। গ্যারিবল্ভী ভীষণ প্রত্যাক্রমণে ফরাশি- 
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গে আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্ত কিছুতেই 
দ্িনি মে বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে চারিশত্ব 
রোমীয়কে সমরক্ষেত্রে রাখিয়া তিনি পশ্চাদৃপার্দ হইলেন। 

২» এ জুন রাত্রি ছুইটার সময ফরাশিরা! রজনী-তিমিরে অবগুঠিত 
হুইয়া শেষ আক্রমণ করিল। নগর-প্রাচীরের তিনটা ছিদ্র দিয়া 
তিন দল ফরাশিসেনা নগর-মধ্যে প্রবেশ করিল। ভীতি-সৃচক 
'চকারবে ও ণ্টা-নিনাদে নগরবাসী সকলে চতুর্দিক হইতে দৌড়িগা 
আঁফিল। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং অসিহস্তে সেই আক্রমণকারী ফরাশি- 
ষেনার সন্দুখীন হইলেন। তাহার সৈশ্যেরা সশস্ত্র তাহার পশ্চা- 
্বত্বা হইল । হতাশায় উন্মন্ত হইয়া রোমীক় সেনা অতিমানুষ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল । গ্যারিবল্ডী রণোন্মন্ত গ্লাডিএটারের 
তাক বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হত ও আহত মৃতদেহের উপর ভিন্ন 
পা রাখিবার আর স্থান ছিল ন|। গ্যারিবল্ভীকে তখন মহান্‌ 
অপেক্গাও মহত্তর বলিদ্বা বোধ হইতে লাগিল! তাহার গুরু অমি বেন 
অনবরত বিদ্যুৎ উদশীরণ করিতে লাগিল ! তাহার খড়াঁ যাহাকে 
স্পর্শ করিতে লাগিল, সেই ভূতল্শারী হইল! একী হতের নরকধিরে 
আর একটী হতের নরকির ধৌত হইতে লাগিল! তাহার জীবনের 
জন্য দকলে কাপিতে লাঁগিল। কিন্ত তিনি অক্ষত শরীরে অটল 
অচলের ভ্তা ঈড়াইয়! সংহাঁরকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন! এই অভাবনীয় 
অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া ফরাশি-সৈন্ত ক্ষণকালের জন্ স্তব্বীভূত হইল । 
কিন্ত মুহূর্ত-মধ্যে তাহারা স্থলিত-চমক হুইয়! অতি প্রচণ্ড বেগে ব্োমীয় 
সৈম্ভকে আক্রমন করিল। গ্যারিবন্ডীর সেনা প্রতিহত হইল। গ্যান্রি- 
ধল্ভী খুঝিলেন আর আশ। নাই--দুতরাৎ আর বাধা দেওরা বৃথা । 
তিনি তখন রোমীর সভায় ত্রিবিক্রমকে লিখিয়া। পাঠাইলেন যে 
সকলেই গিয়াছে--আর বাধ! দেওয়া অসম্ভব ! তখন তাহারা তিন জনে 
ঘসিয়! গুপ্ত মন্ত্রণ। করিতে লাগিলেন-আতঃপর কি উপায় অবলম্বন 
ক্ষরিবেন। ম্যাট্সিনি বলিলেন “তিনটা মাত্র ক বিদ্যমান আছে-.(১) 
শক্রদিপ্বের সুহিত সন্ধি চ্থাপন) (২) প্রতিপদ শক্রুদিগের গতিন্বখ, . 
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(৩) 'সথবা। রোমের স্বাধীনতা-দেবীকে 1 সঙ্কে লইয়া সমস্ত যোলীহ 
সভ্যগণের রোম পরিত্যাগ করিঝ়! প্রন্থান ”। 
তখন তাহারা গ্যারিবল্ভীর কি মত জানিবার জন্ত গ্যারিবল্ভীকে 
সভাগৃহে ভাকিল্বা পাঠাইলেন। গ্যারিবল্ডী রুধিরাক্ত কলেবরে ও 
বেয্নেটে ছিন্ন ভিপ্ন বসনে রোমীয় সভার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। গ্যারিবল্ডী--সভাগৃহে উপস্থিত হইবামাত্র, সভ্যগণ সকলে 
উঠিস্তা দাঁড়াইলেন ও সমস্থরে বলিয়া উঠিলেন “বেদির উপরে (9 0৪. 
62৫০৪)? । গ্যারিবল্ভী তদনুসারে বেদীর উপর উঠিয়া বলিলেন 
ঘে «আর নগর রক্ষার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্ব। এই নরমেধ যজ্ঞ 
হইতে অতঃপর ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। যদ্দি আমর! সমস্ত রোমকে 
মর-কঙ্কাল-স্ত,পে * পরিণত করিতে না চাই, তাহা হইলে নগর রক্ষা 
হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। রোমীয় সভা--রোমীয় জিবিক্রম,ও রোমীয় 
মেনা সমবেত থাকিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্থাত্র চলুন'। আজ 
সকলেই একবাক্যে গ্যারিবল্ডীর এই মতের সমর্থন করিলেন। তখন 
রোমীত্ব সভ! এই আদেশ প্রচার করিলেন--:রোমীয় সাধারণতন্ত্/ঈশ্বরের 
নামে ও রোমীয় লোক-সাধারণের নামে--নগরের রক্ষণাকার্ধ্য অনস্তব 
বোধ হওয়ায় সে সৃন্বপ্প পরিত্যাগ করিলেন?। কিন্তু তাহারা-_সভা, ব্রিবি- 
ক্রম ও সেনার--বর্তমান অস্তিত্ব বিড়ম্বনাময় বলিয়া আপীততঃ সে সমস্ত 
বরখাস্ত করিলেন। এই শেষ আদেশে গ্যারিবল্ভী মর্মাহত হই- 
লেন। এই আদেশ-প্রচারের পর ত্রিবিক্রম পদত্যাগ করিলে রোমীয় 
সাধারণ সভা ৩০এ জুন তারিখে গ্যারিবল্ডীকে ডিকৃটেটর-পদে অতি 
যিক্ত করিলেন। দেই আদেশ-মনুসারে গ্যারিবল্জী অতঃপর রোমীয় 
প্রজাসা ধাবণের স্বত্বাধিকারের বৈধ রক্ষক ও অভিভাবক হইলেন। 
: ১লা) ও ২রা, জুলাই উভয় শিবিরের মধ্যে অনবরত দূত বাতায়াত্ত 
করিতে লাগিল; কিন্ত সাময়িক অস্ত্রত্যাগ ব্যতীত এ দৌত্যকার্েযর 
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বিডাষ ফল হইল না| ক্ষরাশি সেনাপতির গর্বিত ব্যবহারে সকলে 
এরূপ বিরক্ত ও অপমানিত হইয়াছিল যে রোমীয় লোক-সাধারগ 
শেষ পধ্যস্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তত হইল । অধিক কি তাহারা এরূপ 
ক্রোধোন্মস্ত হইয়াছিল!যে এক জন 'রোমীয় পুরোহিতের মুখ হইতে 
৭ মা ০1-০০2০ ৮০ ঠ৮৪ 89001) ) ফরাশিদের শুভাগমন হউক 1, এই 
কথ! দৈবাৎ বাহির হওয়ায় সকলে পড়িয়া তাহার দেহ টানিয়া খও 
খণ্ড করিয়া! ফেলিল। কিন্ত গ্যারিবল্ভী আর চেষ্টা কর! বিফল মনে 
করিয়া ওরা জুলাই আপন 'সৈন্তগণকে ও ভলট্টিয়ার দলকে সেন্ট পিটার্ষ 
গির্জার প্রাঙ্গনে ডাকিয়! এই জুদয়-দ্রবকারী কথাগুলি বলিলেন £৮* 
« লৈশ্তুগণ ! এখন ক্মমি তোমারদিগকে যাছা দিতে পারি, তাহা এই” 
হা, তৃষ্ণা, শীত ও আতপ ! বেতন না, সৈগ্ঠাবাল ঘা, আহার রমণী 
নল); আথচ মূমুদ্হঃ ভয়, ত্রত পলায়ন, এবং কখন কখন বেকনেটাগ্রে 
আঅনুসরপকারী শক্রর আক্রমণ ; ধাঁছারা জশ্গশ্ভূমি ও মানকে প্রাথাপে ক! 
ম্মধিকতর ভাল বাসেন তাহারা আমার অনুবর্তন করিতে পারেন 
তিনি আরও বলিলেন .যে যদি রোৌমীয় সাধারণতন্ত্র স্ত্তঙ্থিত হইয়াছে, 
তপ্াপি তিনি প্রতিত্ঞা করিত্বাছেম যে তিনি এখনও অষ্ররিয়গণ, নেপ্লস” 
বাজ ও পোণের বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ চ'লাইবেন। চারি সহত্র পদ” 
তিক ও নব শত ক্ষপ্ারোহী সৈম্ত গ্যারিবল্ভীর অনুবর্তন করিতে 
ফৃতসন্থ্প হইল। রোম্রক্ষার হতাবশেষ সৈন্তের ইহা দ্বি-তৃতীক্লাংশ। 
এসেই দিনই সন্ধ্যাকালে গ্যারিবল্ডী শৌকছুর্তর হৃদয়ে এই উতযর্গীকৃত- 
পরাগ ৈন্ত লইয়া ত্রিঘোলী (75005) সিংহদ্বার দিয়া রোম পরি” 
ত্যাগ করিয়া টদ্ক"নী-প্রদেশস্থ গিরিরাঁজির অভিমুখে খাত্রা করি”' 
লেন। তাহার হাদগন পোকে ও ছুঃখে এত দূর অভিভূত .হইয়াছিল 
হে তিনি যাইবার সময় বালকের স্ভায় কাদিতে লাগিলেন ।: যে 
মকল বীর সহচরকে তিনি ইতালীর স্বাধীনতা-দেবীর মন্দিরে বলি দিয়! 
গেলেন, তাহাদের বিচ্ছেদে তাহার কোমল হৃদয় আজ শোকে অন্ভি- 
ভূত হইল.! আর থে উৎসর্গাকৃত-প্রাণ সৈশ্যগণকে ত্বদেশ-উদ্ধারানলে 
আক্তি দিবার জন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাদিগের ভাবী 
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ছুঃধ খরনে করিত তিশি নিদারুণ সন্তপ্-জদয় হইলেন । এই অতীত ও 
গবিষ্ৎ গ্তীবর্ণায় তিনি বর্তমান হুঃখ কষ্ট একবারে তুলিয়া গেলেন। 
সাহার তেজত্বী মন আত্ম-সমর্পণের অবমাননা সহ্য করিতে পারিবে না 
খলিম্নাই আঁজ তিনি প্রাণ-প্রিয়া রোমনগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। 
বেখানে সেনাপতি মেনিন আজও শক্র-সৈপ্ভের বিরুদ্ধে মগর রঙ্গ 
করিতছিলেন, সেই ভিনিস্‌ নগরীর অভিমুখে এক্ষণে তিনি সৈশ্বোর 
গতি নির্দেশ করিলেন। তদ্বিরহে রোম আজ মৃতপ্রায় পড়িয়া! রহিল! 
কাঁলের করাল ধবনিক! পতিত হইয়া রোমের এই সুপ্রসিদ্ধ অবরোধ ও 
রক্ষণ-রূপ জঙ্কের অভিনয় সমাগু করিল। 
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আনিট--অববোধ কালীন ও গ্যারিবল্ভীর প্রস্থানের পরবত্ত্ঠ ঘটনা--ভিনিস্‌ গমলো- 
দ্যম-দেনাদলের ছত্রভঙ্গতা--আনিটার স্বৃত্যু-গ্যারিবল্ডীর আমেরিকায় পলান্গন-- 
্রেটেন্‌ স্বীপে মোমবাতি প্রস্তুত করণ-িনৃসিদাটাতে চুরোটু বিক্র-ক্যািকি- 
বার গমন-_পেরুভীয় জাহাজের অধিনানকত্ব গ্রহণ--১৮৫৩ খীষ্টান্দে বোই্টবু নগরে 
অ্ববঙ্থিতি--জেনোতাকস আগমন-_ও ক্যাপ্রের দ্বীপ ক্রয় করিয়! তথা বসতি করণ। 
আজ হইতে গ্যারিবল্ভী যাযাধরের স্তায় ভূপৃষ্টে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । পতিগতপ্রাপা আঁনিটা কর়্মাস পূর্ব্ব হইতেই তাহার মিকট 
আঁসিয়াছেন। রোমের সেই ভীষধ অবদ্বোধের সময় আনিটা ছায়ার 
সায় তাহার 'অহ্বর্তন করিগ্নাছিলেন। তিনি নাইসে থাকিয়া পারি- 
বারিক অপান্তি ভৌগ করা অপেক্ষা, স্বাধিপার্থ্ে থাকিয়া মৃত্যু্ষ 
আলিঙ্গন করা সহ ওণে অধিকতর হুখকর মনে করিতেন। তাই 
কী স্বামীর সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণার অংশ-ভাগিনী 
্ 


' এদিকে গ্যারিধল্ভীর রোম পরিত্যাগের সংবাধি প্রানি হইব 
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মাত্র সেই দিনই বৈকালে যেলা.৪.টার সময় দেন্ট' গিটরের জশাস্থিত 
শতাকা সেট আঞ্জেলোহুর্গের-উপর উদ্য়মান হইল; এবং রোম আবাছ 
পোপের শাসনের অধীন হইল । . 

রোমের রক্ষণ-কার্যের পরিণাম শুভপ্রর্দ হইল। ইতালী এত দিনে 
আত্মশক্তির পরিচষ পাইলেন) বুঝিলেন সকলে সমবেত হইলে তিনি 
আবার দ্বিগিজয়িনী হইতে পারেন। আর এই বৈদেশিক আক্রমণে 
ইতালীক়্ প্রতিদ্বন্দ্বী নগরী ও প্রদদেশ সকলেরও নয়ন উদ্দীলিত হইল। 
ফ্াহার। অতঃপর বুঝিলেন ষে পরম্পর-প্রতিদ্বন্থ্িতা ও দ্বেযাদ্বেষিতে 
ষ্াহাদের এই জাতীন্ন দুর্গতি ব্বটিয়াছে। যত দিন এই দ্বেষাগ্থেষি 
থাকিবে, তত দিন তাহাদিগের জাতীয় ছুর্দিন ঘুচিবে না। সুতরাং এখন 
হুইতে তাহারা ইতালীর একতার জন্য ব্যাকুল হইলেন। 

'্নাজ গ্যারিবল্ডী কোন রাজ্যেরই চাঁকর লহেন ) আজ জাতীয় 
বিধিন্ন চক্ষুতে তিনি উন্নজ্বিত-বিধি, অনৃষ্টানুসারী, বীর অনুযাত্রিস্ব- 
বর্গের বীর-চুড়ামণি অধিনায়ক । এই মুর্তিতে গ্যারিবল্ডী ইতালীর 
মধ্য ৭ পার্খ্ প্রদেশ নকলে পরিত্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । ষেই 
সেই প্রদেশের অর্কত্র সেই সময্ব হয় ফরাশি.নয় অদ্রিক্ষ সেনা আলোড়ন 
করিয়া বেড়াইতেছিল। হযদ্দি কাব্যরচনা-পটু কবি কেহ সেবাইন 
অধিত্যকা-প্রদেশে সেই সময় জন্মগ্রহণ করিতেন,তাহা হইলে ইতালীর 
স্বাধীনতার জন্য উতসগ্গ্ঠকৃত-প্রাণ, জাতীয্ব-বিধি-বহিভূতি এই বীরবর, 
বিজিত রোম নগরী পরিত্যাগনপূর্বক ফরাশি অনুসরণকারী সৈন্যের 
হস্তএড়াইতে এড়াইতে,কেমন-্করিয্া সেই অধিত্যকাঁ"প্রদেশে আমিয়া 
উপাস্থত হইয়াছিলেন, আর কেমন করিয়াই বা! তিনি যুদ্ধদ্ধার! যুদ্ধের 
ব্যয় নির্ধযাহ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি নিজ গীতি 
কাব্যে তাহা হুন্ররূপে বর্ণনা করিয়া যাইতেন। রোম হইতে আপি- 
নাইন পর্ধধতের অধিত্যকা-প্রদেশের উপর দিয়া ভ্রিবোলীতে, ভ্রিবোলী 
হইতে তার্থীতে, তার্ণী হইতে আরেজোতে, আরেজে! হইতে সান্মা- 
রিণো! সাধারণতন্ত্রে, তখ। হইতে আডিয়াটিস্ক উপসাগগরের উপকূলব্ী 
যেই; নির্ণাঙগ কুটারে--যেখালে পতিগড়-প্রাপা জাগি! পতিক্রোকে প্রাণ- 
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ক্যাপ ক্রেন-প্যারিবল্ডীর গন যেরূপ সাহস,অধ্যবগায়, বীরত্ব, তেন এ 
আপ্মোৎসর্গের আশ্চর্য্য ও অলৌকিক ঘট নাবলীর কাহিনীতে পরিপূর্ণ: 
কোন গাথা ব! গ্রীতিকীব্যস্পবা কোন লিখিত বাশ্রুত কবিতা-গ্রন্থে এরণ 
আশ্চর্য্য ও বিন্বয়কর ঘটনাবলীর সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

এরই অদ্ভুত বীরপুরুষ ও তাহার সৈনিকগণের এই সময়ে এবটী 
ফটোগ্রাফ, তুলিয়া! পাঠক-বর্গকে উপহার দিই। 

এ যে সম্মুখে মধ্যমাকৃতি গ্রীক-মুখচ্ছবি, স্বভাবতঃ শ্বেতঃকাসতি, কিন্তু 
নিরন্তর আতপ-তাপে বিব্ধীকৃত বীরপুরুষ দেখিতেছস্্ধাহার দীপ 
কষ নিবিড় কেশ-রাজি স্বন্ষদেশে তরঙ্গাপ্িত হইতেছে; ষাহার ঈষৎ- 
লোহিত গুরু শ্ত্র-রাজি মুখমণ্ডলকে অর্ধারৃত করিয়া বাখিয়।ছে 
যাহার ভিতরের লোহিত সাট্কে, লোহিত-পার্খব দক্ষিণ আমের়িক 
ক্রোক অর্ধাবত করিয়া রাখিয়াছে--উনিই সেই প্রাত+ম্মরকী়-চরিত 
গ) । দেখ তাহার লীজন্‌ সৈন্ত ও কশ্ধচারিগণ সকলেই 
ভাহার অনুকরণে লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন! & বে 
কফ্-পরিচ্ছন্দ-পরিধান করে গ্ৃঁতবর্ধা কৃষ্ণকাক়্ পুরুষ অ্বপৃষ্টে সেনা- 
পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, উনি গ্যারিবল্ভীর অশ্বপাল নিখো 
দাদ আগুয়ার। ইহাকে গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সঙ্গে 
করিয়া আনিয়াছিলেন, ও অতিশয় অনুগত বলিয়া ভাল বাসিতেম 
আর & যে সন্মুখে সৈম্তগণ দেখিতেছ--যাহাদের কটিবদ্ধ হইতে 
পিচ্তল্‌ ও ছোর! বিলম্বিত হইতেছে, ও যাহারা করে মহিষচর্্বিনির্ি, 
গুরু কশা ধারণ করিয়া রহিয়াছে--উহাদিগকে গ্যারিবল্ভী বক্ষিণ 
আমেরিকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। উহারা দক্ষিণ 'আমেরিক 
যুদ্ধ সকলে গ্যারিবল্ডীর জগ্ঠ প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিল বলিয়। বি 
তিনি অতিশয় ভাল বাসেন। 

« গ্যারিবল্ভী সপ্মুখে থাকিলে ভীহার দৈত্েরা অনুরের' বল 
পাই ও দেবোচিত বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইভ। এত অজ-সংখাথা 
সৈষ্ঠ লইয়া বীর কোন সেনাপতি এত বড় বড় কর্ণিট যস্পন্ন করি 
পারে মাই! গ্যান্সিবল্ী আদেশ করিলে তাহার মৈদিক বশীর্ানী 
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ও -উসগগণ সৃত্যুরও সন্মুখীন হইতে পারিতেন। ভহাদিগের রণোহ 
শব অনেক জঅমযঘ্ব রণোনাদে পরিণত হইত । রোমের অবরোধকালে 
তাহারা যে সকধা বীরদ্থ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি অকাট্য প্রমাণ" 
পরম্পর1 ছারা সে সকল সমর্থিত না হইত, তাহা হইলে সে সকল 
উপগ্ভাসের অলীক ঘটনা বলিয়। বিবেচিত হইত) ইতিহাসের বিষ 
বীভূত-_বলিয়! পরিগণিত হুইতে পারিত না। গ্যারিবল্ভী নিজের 
দৈনন্দিন বিবরণে্পকর্ণেল্‌ মেডিসি, ভ্যাঙ্গোলে। ভ্রীতৃদ়্, ফেরারী, 
মানেলী, সাঁচী, যানারা, মারিণা, আভেজানা, অরিজেনী, মোরোসিনি, 
ডাক্তার বার্টেনী, ইউগোবেসী, সিসিরে। ভেচিয়া, মেল্লারা, মামেলী, 
যাজিয়া গালী, মনকে ণী এই কয় জনকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি গ্যারিবল্ডী যখন গীভ্মন্ট ও লম্বাডাঁ সনরে 
নিযুক্ত ছিলেন, তথন আনিট। পুল্রকন্যা গুলিকে লইয্া নাই 
শ্বশ্রমাতাপ্ধ ক্কাছে অনস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী বখন 
হতাশতার় মর্মাহত ও পীড়িত হইয়া জেনোয়ায় প্রত্যাবৃতত হল, তখন 
আঁনিটা আর গৃহে থাকিতে গারিলেন না-_স্বামিশুঞীষার নিমিত্ত 
ফ্রপুপদে তাহার নিকট গমন করিলেন। সেই অবধি তিনি--কি 
গৃহে, কি বাহিরে, কি রণস্থলে, কি পলারন-পথে-_নিরন্তর স্বামীর অন্থ- 
প্ঈমন করিতেছিলেন। পূর্ণগর্ভা হুইয়াছিলেন বলিয়! গ্যারিবন্ডী অব- 
রোধের প্রথম ভাগে অনেক বুঝাইয়া তাহাকে রায়েতী (8:91) নগরে 
পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি কয়দিন মাত্র তখায় থাকিকা 
অরিজেনী-সম্ভিব্যাহারে প্রমীলা সুন্দরীর ন্যায় শক্রব্যহ তে 
করিয়ু স্বামিসকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ ফরাশিসৈন্য-শ্রেমীর 
কামানরাজি যে সময় অবিরাম অগ্সি উদ্গীরণ করিতেছিল, সেই সময়েই 
তাহারা সেই সৈন্ত-ব্যহ ভেদ করিয়া অগরিকৃণ্ডের মধ্য দিয়া ২৪ এ ভুল 
তারিখে গ্যারিবল্ডভীর শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ভী 
তংকাজে আহার করিতেছিলেন, "সহসা তাহাদিগকে দেখিয়া! বিস্মিত 
ও. ঈবক্ষিত হইলেন।, গ্যারিবল্ভীর পাছে মৃত্যু হয, পাছে তাহার, 
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জর্ৃ্তী হইতে বিলম্ব হয়, এই আশঙ্কায় গ্যারিবল্ভী-মহিবী, লিজ 
জীবনের মমতায় জলাগুলি দিয়া সেই ভীষণ 'অনলরাশিন মধ্য পা 
গ্যারিবল্ডী-পকাশে গিয়া উপস্থিত হন। তাহার এই অন্ভুত পতিভক্তিতে 
মুগ্ধ 'হইস্কা গ্যারিবস্ডী তাহাকে আর কাছ-ছাড়াঁ করিলেন না" ॥ ২রাঁ 
জুলাই গ্যারিবন্ভী যখন ত্রিবোলী সিহহ্বার . অতিক্রম,পূর্বক শক্রুব্ঠঘ 
ভেদ করিয়া ভিন্স-অভিমুখে াত্রা করিলেন, তখন তাহার অনৃষ্টের 
অংশ-ভাগিনী হইবার জন্ত আনিটাও-পুরুষপরিচ্ছদ. পরিস্না তীাহাৰ 
অনুগামিনী হইলেন। ধন্য আনিট'! ধন্ত তোমার গতি-ভক্তি ! তুমিই, 
দর্তমান-সুগের আদর্শ সতী সাবিত্রী-রূপিণী.! পতিত্রতে তোমার চরণে 
খরীর কোর্টি কোটি প্রণিপাত ! ভারত-রমশী যেন তোমার গ্যাস 
বীরনারী হয়, ও তদদীষ পতিভক্তির অনুকরণ করে। তুমি বদি পূর্ণগর্ভী 
খ্মবশ্থার় রোম পরিত্যাগ করিয়া না আসিতে, ষদ্দি স্বামীর ভাগ্যের 
'্ংশভাগিনী হইবার জন্ত পলায়নস্পথের অসহ ক্লেশ সহ না করিতে- 
চ্চাহা হইলে হয় ত আজ তোমার মত রমনীরত্বকে মৃতাবন্থান্ন শক্রেকুটারে 
ফেলিয়া অশ্রজলে ভার্সিতে ভামিতে গ্যারিবল্ডীকে পলারন দ্বারা শক্রর 
অনুসরন হইতে আত্মরক্ষা করার বিড়ম্বনা 'ভৌগ করিতে হইত. লা । 
গ্যারিবল্ভী যখন আনিটাকে বুঝাইয়া কিছুতেই রোমে রাখিয়া যাইতে 
শ্রার্িলেন না--তখন অগত্যা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয্! চলিলেন। 
তিনি আনিটার ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আপনার ঘড়ীটা বিক্রয় 
করিয়া যাহা পাইলেন তাহা সঙ্গে করিয়া লইলেন ; আর সৈগ্যগণের ব্যয় 
নির্ব্বাহের জন্য সেনাবিভাগের কোষ হইতে তছুপযোণী অর্থ লইলেন। 

- ভিনিস্‌ যাত্রার ভেরী বাজিবামাত্র তাহার সৈন্যগণ ক্রতপদে 
ভিলিসাভিমুখে যাত্রা করিল তাহার পলায়নের বার্তা! জ্রততর সর্ধতঃ 
্রচ্ছত- হইল। এই সংবাদ প্রচারিত হুইবামাত্র ডিউক আশেক, ও 
ধরগিণউস্বী__অস্তরিয় সেনাপতিত্বয়, অস্ত্ীয় সৈন্তগণ লইয়া ভীহীর পথ 
"বুদ্ধ করিয়া! রহিলেন। এদিকে ফরাশি ও নিয়োপমিটায় ৈস]রপ 
ক্কাহার,পপ্চা্ত্াঁ হওয়ার পথ রুদ্ধ করিলেন। এইরূপে. তিনটা মহতী 
গেগাস্প্ষেন তাহাকে পেষিত করিতে উদ্যত হইল। তথাপি ঠাহ্‌প্ে 
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.খ্টল-অচল-সম হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি অঙ্লসংখ্যক 
দৈন্য লইয়া! তিনটা প্রকাণ্ড সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। 
সমস্ত অনুসরণকারী সৈন্যকে একত্র করিবার অন্য তিনি কখন কখন এক 
এক স্থানে শিবির-সন্থিবেশ করিতেন? কিন্ত যেই সমস্ত পক্রসৈন্য এক" 
ত্রিত হইত, অমনই তিনি বিচ্যত্বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিত্ডেন। 
এইবপে শক্রসৈন্যকে ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত করিতে করিতে তিনি টন্কানীত্তে 
ক্জালিয়া উপস্থিত কৃইলেন। ১ ই জুলাই তারিখে তিনি ভ্রিবোলী 
হইতে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। এই পর্য্যস্ত তাহার সৈন্যেরা 
শৃ্খলাবন্ধ হই আসিক্লাছিলেন। তৎকালে ক্্রীয় সৈন্য এই 
প্রদেশ আলোড়ন করিয়া! বেড়াইতেছিল। এইজন্য তথাকার অধি* 
াসীরা গ্যারিবল্ভীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বা ইতালীর স্বাধী* 
নতার উদ্দেশে অভ্যুখিত হইতে পারিলেন না! । হুতরাৎ তিনি তথা হইতে 
আরেজো (4252০ ) আমিলেন, কিন্ত সেখানেও দেখিলেন অধিবাসীরা! 
ভার বিরুদ্ধে ন্গরদ্বার ককষ্ধ করিয়াছে । তখন আরেজো হইতে 
তিদি মন্টিপল্সিয়ানোতে আসিলেন ; কিন্ত তখ।কার আশ্রম (0০০0%506) 
হইতে এক জন তাহাকে লক্ষ্য করিক্বা একটী গুলি মারিল। হুতরাৎ 
তিনি তথায় থাক! নিরাপদ মনে করিলেন মা1। 

তাহার সৈনোরা! অলাহার, ভ্নিদ্রা, শীভাতপে আবরণ-শৃন্যত! 
ও ক্রুত গমন জনিত কষ্ট ঘন্ত্রণায় অভিভূত হুইয়! পড়িল । কষ্টে অভিভূত 
হওয়ায় ক্রমে তাহীরা শারনাতীত হুইপ উঠিল। ১১ই জুলাই ভারিখে 
গ্যারিবল্ডী খন তার্ণা ছাড়িত্না আরেজো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন, 
ভখন ভাহার সৈন্যদল ভাঙ্কিতে লাগিল। আর তিনি শৃঙ্খলা রাখিতে 
পারিলেন না! তাহার অশারোহীট সৈন্যেরা অশ্ব বিক্রয় করিয় 
ফেলিল, ও তথাকার অধিবাজি-বৃদ্দের উপর এন্সপ অত্যাচার করিতে 
লগ্িল যে, তাহার! সকলেই তাহার এখনও-অমুগভ 'সৈন্যপ্শপকে 
খজিয়। খুঁজি মারিতে লাঁগল। তাহার, লীজন-সৈন্যের মধ্যে 
ইহারা বীরতম ও যোগাতম তীহারা, আর মেভিষির ভলপ্টিয়ার সৈন্য 
খ বানারার লম্বার্ড সৈন্যেরাই শেষ পর্দ্যস্ত রহিলেম। বর্কাগুদ্ধ কিধি* 
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দূন, হুই/সহত্র মাত্র সৈন্য গ্যারিবল্ভীর সহিত :আপনাদিগের ভাগ 
'পরীক্ষা,করিবার জন্য কৃতসংক্কলপ হইলেন। এই অঙ্সসংখ্যক সৈনট 
লইয়াই তিনি তা হইতে আরেজোয় আপিয়া পৌছিলেন! কিন্ত 
পুর্কেই বলা হইয়াছে যে আরেজোর সিংহদ্বার তীহার বিক্ুদ্ধে অব 
কুদ্ধ ছিল! তাই তিনি তথা হইতে মন্টিপগ্সিয়ানোতে গমন বির 
ছিলেন। টর 
কিন্ত তথায় বিপৎ আসন্ন বুঝিয়! তিনি শক্রগণ করুক অবিরাষ 
অনুত্ত হইয়া, নদ নদী উত্তরণ ও গহন কানন ভেদ করিয়ী অবশেষে 
বিশ্রামার্থ একটী শীস্তি-বন্দর পাইলেন। আপিনাইন্‌ গিরিমালার মধ্যে 
রিযিনী নগরের পশ্চাদ্দেশে পান্মারিণেো। নামে একটী সাধারপতন্ত্ 
আজ পঞ্চদশ শতাবীর নিরস্তর পরিবর্তন, উপেক্ষা করিয়া অন্ষুগভাঙ্ে 
বিদ্যমান আছে! ইতালী বহু দিন ধরিয়া গ্বাধীনতা হারাইয়াছেৰ, 
কিন্ত তিনি বক্ষে এই যে ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রকে ধারণ করিতেছেন, ইহা? 
ফখনই স্বাধীনতা-হার! হয় নাই। গ্যারিবল্ভীর জীবনের মূলমন্ত্র হে 
*স্বাধীনতা'-_এই ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রেরও বীজমন্ত্র সেই "স্বাধীনতা: । তাই 
আজ গ্যার্িবল্ভী বিপদের দিনে মিত্রবরের আশ্রয় লইতে আসিলেন, 
এবং অনুসরণকারী অন্রীয়গণের আক্রমণ হইতে নিজ বীর সেনাদলকে 
রক্ষা করিবার জন্য তাহ।র নিকট আতিথ্য-ভিখারী হইয়া দীড়াইলেন ৷ 
তিনি উক্ত সাধারণতত্ত্রের শাষন-সমিতির নিকট তাহার আগমন-বার্তব 
জানাইবার জন্য, ও নিরাপে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া দিবার জন্য 
'আপনার কোয়াটর্‌ মাষ্টারকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্ত সেই নীতি. 
্ষ্ট, পুরোহিত-শীসিত, দারিজ্রয-প্রপীড়িত স্বাধারণতন্তর অষ্রি,যার ভয়ে এক 
অভিভূত ছিল যে, তাহাদিগকে মাধারণতন্ত্রের অধীন রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ! 
করিতে দিতে সাহস করিল না; কিন্তু তাহাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া 
াহাদিগের জন্য খাদ্য-সামগ্রী সাধারণ-তন্ত্রের বাহিরে রাখিয়া আসিল 
* একার সৈস্তেরা বার বার পরাজয়ে, এর হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, ক 
তাহাদিগকে আর উত্তেজিত -করা অসম্ভব হইয়া দীড়াইয়াছিল। এইলজপ্ত- 
ঈঠাহিবল্ভী হ্বহত্তে বিধি লইতে বাধ্য হইলেন। অর্ববপুত্ধ 'পকদশ শর্ত 


১৬২, গ্যারিবজ্ডীর জীবনবৃত্ত। 
পদাতিক ও ত্রিশত-মাত্্র অস্বায়োহী সেনা এখনও তাহার অনুগত 
ছিল । এই সেনা লইয়া তিনি নিজের দায়িত্বে নগর-মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। সকলেই ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ লোহিত পরিচ্ছাদে আবৃত ছিল । 
ক্থৃতরাং' দেখিতে সে এক অপূর্ব দৃষ্ঠ ! নিরম্তর বিপৎপাতে ও পুনঃ 
পুনঃ পরাজক্নে তাহারা এরূপ নীতিংভরষ্ট হইয়া গড়িয়াছিল, ষে কোপ 
প্রকার সাময়িক শীসন হারা তাহাদিগকে সংযত রাখা অসম্ভব হুইয়! 
উঠিয়াছিল। বাল, বৃদ্ধ, স্ত্রীষ্মকলেই একত্র উন্মতব তথায় উপস্থিত 
হইলেন। কেছ কেহ এক্সপ পথশ্রাস্ত হুইয়াছিলেন যে নগরে প্রবেশ 
করিয়াই শ্ছতিল-শষ্যায় শয়ন করিলেন; কেহ কেহ্‌ বা সে বিপদের 
অ্য়েও ধীরভাবে সমস্ত সহিতে লাগিলেন। সাঁন্‌ ম্যারিপৌর সীধারণ- 
তান্ত্রিকগণ তাহাদিগের ছুঃখে কাতর হইয়া! বিম্ময্ব-বিস্কীরিত লোচনে 
সাহাদিগের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অনেক স্ত্রী, অনেক ভগ্গিনী 
স্বামী বা ভ্রাতার সঙ্গে কষ্ট মন্ত্রণা, বিপৎ ও মৃত্যুর অসংখ্য দৃষ্টঠের 
মধ্য দিয়া তখা় আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন। আজ তাহাদিগের 
চুর্দশা দেখিয়া সান্‌ মারিণোর অধিবাসিবৃন্দের হৃদয় গলিত হইল। 

গ্যারিবল্ডী ছুই তিন জন কর্মচারীঃসহ গবর্ণমেন্ট হাউসে গিয়া! 
উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের অস্ত্র শত্র অর্পণ করিতে চাহিলেন, 
এবং আপনার সৈন্যগণথের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা) করিলেন। গ্যারিবল্‌- 
ভীর এই বথায় সাধারণতন্্রের সেনাপতিগ্রপের হৃদয় গলিত হইল। 
ভাহার। বলিলেন এরূপ অবস্থায় আমর! আপনাদিগকে আশ্রয় দিতে 
পারি। খই কথা বলিয়! তীহারা নবাগত অতিধিগণের আহার প্রব্তত 
করিতে আদেশ দিলেন, ও গ্যারিবল্ডী ও আনিটার বাসজন্ত নগর 
স্বারের অদূরস্থিত ফান্সিস্কান্‌ আশ্রম ছাড়িয়া দিলেন। 

সৈম্তগথ হুইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জময় গ্যারিবল্ভী, তীহািগের 
ফহিত 'অতি ক্ষেহত্ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন ; এবং তাহাদিগের 
নিকট হইতে বিদায় লইয়। গির্জার হারে এই আদেশ লিখিয়া প্রচারিত 
স্বরিলেন ;--« সৈম্তগণ ! আমরা এই রাজ্যে আশ্রিততাবে রছিরাছি: 
ক্মামাদিগের দাক্ষিপ্যবান্‌ আতস্ন-াত্‌গণের প্রতি আমাদিগের অগর্তনীকে 
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ব্যধহার করিতে হইবে। তাহা হইলে এই হুঃখ কই ও আত্মোৎসর্থের 
অন্ত আমরা যে শ্রন্ধার পাত্র হইয়াছি--ইহাদিগের নিকটও সেই অধ! 
পাইব। আজ হইতে আমার সমরমহচরগণকে আমি সর্ববিধ প্রতিজ্ঞা 
হইতে মুক্তি দিলাম। এখন তীহারা স্বাীনভাবে সাংসারিকজীবনে 
পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারেন। কিন্ত পরিশেষে এইমাত্র বক্তব্য বে 
গইকথা যেন তোমাদের হদয়-ফলকে জলদক্ষরে লিখিত থাকে যে-* 
“বৈদেশিকের অধীনে দাসভাবে জীবন ধারণকর! অপেক্ষা 
সবত্যু সহত্রঙণে শ্রেয়$? | স্বাধীনতার অবতার গ্যারিবল্ভীর মুখেই 
এ কথা ঠিক্‌ সাজিয়াছিল! ৃ 

এ দিকে অত্রীরানেরা গ্যারিবল্ভীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্ত রিমিনীর 
দিক্‌ হইতে সান্ঃমারিণো আক্রমণ করিবার জন্য আমিতেছিলেন। 
সান্‌ মারিণোর সেক্রেটারী অব ষ্টেট এই কথা শুনিয়া আপনাদিগের ও 
অতিথিগণের ক্ষেমার্থ সন্ধি-প্রার্থী হইয়া অষ্টি.য়শিবিরে গমন করিশেন। 
কিন্ত অষ্টিয়সেনাপতি আর্কভিউক্‌ আর্পেই গ্্যারিবল্ডজী ও তাহার 
সৈল্তগণকে অক্ষত শরীর যাইতে দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন 
না--বদিও দ্বীকার করিলেন--যে, সান্‌ মারিণোর অখিবাসি-বৃদ্বের 
প্রতি তিনি কোন অত্যাচার করিবেন না। ষ্টেট সেব্রেটারীর অনেক 
আনুন বিনয় শেষে অই্ুয়সেনাপতি গ্যারিবল্ভীকে নিরাপদে আমে- 
রিকায় যাইতে দিতে শ্বীকৃত হইলেন। কিন্ত গ্যারিবল্ডী তখন আমে- 
রিকায় যাইতে প্রস্তত ছিলেন না। এইজন্য গ্যারিবল্ভী রাত্রিযোগে-- 
ঘখ্ন দান্‌ মারিণোর অধিবাসিগণ গাঢ় নিঙ্ায় অভিভূত ছিল--কতিপত্র 
আত্র আনুযাত্রিক ও আনিটাকে সমভিব্যাহারে লইঙ্বা অলক্ষিতভাবে 
নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি যাইবার সময় তাহাসর 
জধ্যাগৃছের টেবিলের উপর এই' লিধিয়! গেলেন যে--“ অন্্রীয়ানেরা 
আমার উপর যে কঠোর নিয়ম প্রচার করিয়াছেন আমি সে নিয়ে 
আবদ্ধ হইতে পারি না। এই কারণে ও আপনাদিগের রাজ্যকে বিপদৃশ্রত্ত 
ধরিব না--বলিয়াই ইহা! পরিত্যাগ করিয়া আমি চলিলাম+। 
* প্রত্যুঘে গ্যারিবল্ডীর সৈম্বগণ সেনাপতির পঙাস্বলবার্তা শুনি 
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ভয়ে আকুল হইলেন। ভাহারা আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেযং 
মনে করিলেন। কিন্ত ছেট সেক্রেটরীর অনেক অনুরোধে শেষে তাহার 
হস্তে অস্ত্রসমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অন্ত্র সমযর্পণের পর তাহারা 
আন্‌ মারিণোর কর্তৃপক্ষ হইতে প্রতোকে রিমিনী বাত্রার ছাড়চিঠি ও 
ছুই পাওলী বা পাচ পেনস (অর্থাৎ প্রায় চারি আনা) করিয়া পাথেক্র 
স্বরূপ পাইলেন। কিন্ত অঙ্লীয়ানের! গ্যারিবল্ডীর গলায়নে এরূপ 
রলগান্ধ হইলেন যে সেই নিনন্ত্র রিমিনী-যাত্রিগণের নিকট হইতে সেই 
পাথেয় ও ছাঁড়চিঠি কাড়িয়া লইলেন, এবং কাহারও কাহারও প্রতি 
প্রহারও করিলেন! 

গ্যারিব্ল্ভী আনিটাকে সীন্‌ মারিণোতে রাখিয়া যাইবার জন্ত 
অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন-_কিন্ট আনিট। তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হন 
নাই। যদিও পথশ্রান্তি ও গীড়ায় অতিশষ অভিভূত হই! পড়িয়া- 
ছিলেন, তথাপি তিলি স্বা্ী হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা অপেক্ষা 
ম্্যু শ্রেরং মনে করিলেন। গ্ািবল্ভীর নির্বন্ধীতিশয়ে উত্তেজিত 
হইয়া তিনি ঈষং হান্স করিয়া বলিলেন 'নাথ ! তবে কি তুমি 
আমায় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ? এই কথা গ্যারিবল্ডীব 
হৃদয়ে শেলপম বাজল | গ্যারিবল্ডী আর উ্াঁহ।কে বাধা দিলেন না। 
পূর্ণগর্ভা সতী পদতজে প্পামিপঙ্গে মান মারিণে। হইতে আড্িরাটিকু 
সাগরের উপকুঁল পধ্যন্ত গমন কন্সিলেন। ফেসেনীটিকো। বদরে উপনীত 
হইয়া ভাহারা দেখিলেন কতিপয় জালুক নৌকা করিগ্না জালে মহন্ত 
ধরিতেছে । গ্যারিবল্ডীর নামে মুগ্ধ হইয়া অস্ত্ীঘার অত্যাচার তুচ্ছ 
করিয়া! দেই জানুকগণ তের খানি নৌকা ত্াহ।দিগের সাহথ্যার্থ প্রদান 
করিল। তাহারা দেই সকল নৌকা-যোগে ভিনিস যাত্রা করিলেন! 
কিন্ত মেই রাত্রিতে সেই সময় কমখানি উদ্দীচ্য মেঘ আজিয়াটিক্‌ 
জাগরকে যেন কৃষ্ণ চন্দাতপে আর্ত করিল; এবং দেখিতে দেখিতে 
(সেই সাগর তরদ-সগাকুল হইয়া উঠিল। তুতরাৎ ভীহারা সমস্ত রাত্রি 
প্রাণ পণ করিয্বাও নৌকাগুলিকে বদর ছাড়াইতে পারিলেন না। প্রত্যুষে 
ঘখন অঙ্িম্বানেরা মেই নগর-মধ্যে প্রবেশ করে, সেই সময় অনুকুল 
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বা পাইয়া তাঁহার! গাইল্‌ তুলিয়া দিলেন। 'অনুকল-বায়ূবশে সেই 
তের খানি নৌকার মধ্যে চারিখানি মাত্র নৌকা! পর দিন প্রত্যুবে 
গ্যারিবল্ডী, আনিটা প্রভৃতিকে লইয়া পো-নদীর মুখে মিষোনী বন্দরে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই চারি খানির এক খানিতে গ্যারিষল্ভী, 
'আনিটা, বক্তা সিসিকুয়াচিয়ো ও তাহার পূতদ্ব্, ইউগ্োোবেসী এবং 
আরও এক জন ছিলেন। এই জল-যাত্রার কষ্টে আনিটার স্বাস্থ্য 
একবায়ে ভগ্ন হইল। মরণোনুথী আনিটাকে হস্তোপরি আরোপিভ' 
করিয়া! গ্যারিবল্ডী তীরে উঠিলেন। 

আর নম্বখীনি নৌকার বাব্রিগ্ণণ এরূপ সৌভাঙ্য করেন লাই 
পুর্ঘচন্ের কিরণ-যোগে 'অই্রীয়ানের। গকে আবিষ্কৃত করি, 
ও উীহাদিগের উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করিয়া অবশেষে তাহাধিগকে 
খ্গ্শসঙ্গ্পণ করিতে বাধ্য করিল । 

গ্যারিবল্ভী যৃত্যুমুখী আলিটাকে লইয়া যে উপকূলে উঠিলেন' 
অঙ্টীয় অনুসন্ধানকারি সৈশ্ে সে উপকূল ক্রমে ছাইয়া যাইতে লাগিল! 
আনিটা উপকূলের অদূরে এক শস্ত-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে লুক্কাতিত থাকিব! 
পতির জানুদেশে মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম করিতে ছিলেন। জামাডা- 
লেনার অধিবাসী লেজিরো ও এক জন দক্ষিণ আমেরিকার সহচর 
মাত্র-তাহাদিগের সঙ্গে ছিলেন। তীহীর। তীহাদিগকে পাহারা দিতে: 
ছিলেন। তাহাদিগের উপর এই ভার ছিল যে কোন শ্বেত-পরিচ্ছদধারী 
খঅটা়সৈস্ত সমীপবত্তঁ হইবামাত্র যেন ভাহারা সংবাদ দেন। 

যে জীবন-প্রবাহের সহিত তীহার জীবন-প্রবাহ এত দিন মিশ্রিত 
হইয়া ছিল, সেই জীবন-প্রবাহে আঙ্গ ভ্রেমেই ভাটা পড়িতেছেন” 
খ্যারিবল্ভী নির্ণিমেষ লোচনে তাহা তাকাইয়! দেখিতে ছিলেন। 
যে ছদয়-আোতদ্ষিনীর সহিত তাহার হৃদয়-আোতস্থিনীর সমস্ত আশ! 
রমা, শোক ছঃখ ও আনন্দ এত দিন মিশ্রিত ছিল, আজ সেই হায়" 
আোতদ্ষিনী ক্রমেই শুদ্ব হইতেছে, গ্যারিবল্ভী অঙ্রুপূর্ণ লোচদে 
ভাহা দেখিতে ছিলেন। ইউগোবেষী লোহিত পরিচ্ছদ পরিধাম 
কিয়া ছিলেন । তুতরাং অত্বীয়ানেয়া গ্যারিবল্ভীর সৈস্ভ বলিয়া পাছে 
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ক্টাহাকে চিনিতে পারে,এই বলিষা তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্তনের জন্ত নৌকা- 
মুখে ধেমন যাইবেন, অমনি আগ্ী যানের তাহাকে দূর হইতে দেখিতে 
পাইল, ও দ্রুত পদে আসিয়া ভাহাকে ধরিয়া ফেলিল। সিসিরয়াচিয়ে 
এবং গ্যারিবল্ডীর আর নয় জন সহচরও অষ্টীয়গণ কর্তৃক আবিষ্কৃত্ত 
ও হত হইলেন । নিষ্ঠুর অগ্গুয়ানেরা সেই নির্ণাম নয় জনকে 
ভতল্মণাৎ বধ করিবার আদেশ দিল। নয় জন কৃষককে ডাকিয়া! আনিয়া! 
অহটী গর্ত ধনন করাইল, সেই নয় গর্ভে সেই নম্ব জনকে কটি পর্্যস্ত 
প্রোথিত করিয়া দূর হইতে তাহাদ্দিগের উপর গুলি বর্ষণ করিস্মা তাহা 
ঘিঙ্কে মারিয়া ফেলিল। সেই নয় জনের মধ্যে একটা ভ্রয়োধশ-বর্াঁয় 
ঘবালক ছিল--সে প্রান্তরে একটু হেলিয়া গড়ায় গুলি তাহার লাখে 
নাই। কিন্ত তৎক্ষণাৎ এক জন নৃশংস অদ্্রীম্্ সৈন্য নিজের বন্দুকের 
গোড়ালী দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। তাঁহাতেই সেই বালরু 
পর্চতব প্রাপ্ত হইল। 

কিছু দিন পরেই অস্থীক্বানেরা ইউগ্বোবেশী ও সিপিকয়াচিয়োর 
উপর বিনা বিচারে প্রাণদণ্ীজ্ঞা বিধান কারল। তীহারা বলোগ্নার 
বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। দীক্ষিত হইবার সময় পুরোহিত ইউগোবে- 
সীর মস্তকে জোর্ভানের জল লিঞ্চন করায় সেই স্থান পবিত্র হইয়াছে, 
এব দীক্ষা দিবার মময় তিনি অঙ্গুলি দ্বার! জোর্ডানের জল দীক্ষিতগণের 
ঘন্তকে বর্ষণ করিয়াছেন, এইজন্য তাহার অঙ্গুলিগুলিও পবিত্র হইয়াছে-- 
খই ছল করিয়া বলোগ্‌নার পোপ-প্রতিনিধি তাহার মস্তকের ও অঙ্গুলির 
চর্ম খুলিয়া লইয়া তাহাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া যাইতে আদেশ করি- 
লেন। ধর্খ্ের নামে--ভগবানের নামে--এই লোমহ্র্ষণ ব্যাপার তৎক্ষণাৎ 
অনুষ্ঠিত হইল। ইউগৌবেসী রুধিরাক্-কলেবরে সেই মৃত্াদণ্ডে দিত 
সহচর*সমভিব্যাহারে অম্লান-ব্দনে বধ্য-ভূমিতে চলিলেন। মৃত্যুতে 
ভাহারা বিনূমাত্র বিচলিত হন নাই। খ্বাতকগণের পাপ-মোচনের জন্য 
ঈশ্বরের নিকট প্রীর্থন! করিতে করিতে আস্মোঁৎ্সর্গের জলত্ত দৃষ্টাত্ত-স্ছল 
মেই ধর্ম-বীরদ্ব় অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। অমনি স্বর্ন 
ছুনুতি বাছ্দিল ও তখা হইতে উতসর্গাঁকৃত প্রাণ . বীর-্য্বের মত্বক্ষে 
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-পুল্প-বৃহ্টি হইতে লাগিল। সেই পুষ্প-বৃষ্টির শধ্যদিক্সা সেই পবিত্র 

আত্মান্য় নৈকুর্-ধামে চলিয়া গেলেন | সেই দিনই দ্বজাতীয় কুথিরে' 
পদ ধৌত করিয়া), এবং ভ্রাতগণের মৃতদেহ-রূপ পাদগীঠের উপর দিয়া 
পোপ, রোমের রাজ-সিংহামনে পুনরারোহণ করিলেন! ৃ 

: ২ক্মামরা মরণৌন্,ধী আনিটাকে নেই শঙ্ত-ক্ষেত্রে রাখিয়া আসিয়াছি । 

একবার দেখিয়া আপি, ইতালীর অধিষ্ঠাত্রী-প্রেবতা-গ্বরূপিমী আনিট? 

কি অবস্থায় রহিয়াছেন! এ যে দেখিতেছি সতী স্বামীর জানু-প্রদেশে 
মস্তক রাখিয়া মেই সৃত্যুকালেও কেবল পতির বিপদের ' আশঙ্কায় 
আকুলিত হইতেছেন! এ নীলকমল-নিভ নয়ন-মণিছবয় পতির মুখপাৰে 
অনবরত লক্ষটীকৃত রহিয়াছে! পাছে অস্ীয়ানেরা পতিকে ধরিয়া 
লইয়াঁযায় এই ভাবনায় সতী মৃত্যুযাতন! ভুলিগ্রা গিয়াছেন। পঁতি- 

দেবী সাধ্বীর নিকট ঈশ্বর ও স্বামী অভিন্ন যুগল-মূর্তি। ভাই তিন্দি 
ইহকাল ও পরকাল এক করিরা যুগপৎ 'অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ঈশ্বর ও হ্বামীর 
চিন্তায় নিমগ্র রহিয়াছেন। এ পবিত্র মুর্তি দেখিলে পাপীর পাপ 

খণ্ডন, এবং অসভীর মন হইতে অমতীত্বের বীজ অন্তহিত হয়! 

দ্বিষসের শেষভাগে অস্রীয়'নের! চলিয়া গেলে--কতিপয় কৃষক নির্ধ1- 

পোস্মুধী দীপ-শিখার ন্যায় সেই মরণোম্খী বণ্তাকে হস্তোপরি 

স্থাপিত করিয়া, নির্ণিমেষ জল-ভরিত নন্ননে সেই কাল-দপ্ধ সোণার" 
প্রতিমার দ্রিকে গ্যারিবল্ডী তাকাইয়া আছেন দেখিয়! সতিতত ও 

কাতর'হুইয়া তথায় দড়াইল। গ্যারিবল্ডী তাহাদিগকে রাছেন? 
(১০৮90705 ) নগর হইতে এক জন ডাক্তার আনিয়া! দিতে অনরোর্ধ 
করিলেন। কিন্ত সেখানে ডাক্তার আন! অপেক্ষা! ীড়িতাকে তথায় লইয়া 
যাওয়া সহজ ননে করির1 তাহাদিগকে লইয়া যাওয়ার জন) তাহার। শকট 

লইন়া আসিল। গ্যারিবল্ডী আনিটাকে সেই শকটে অভি সাবধানে 
ওয়াইফ নিজে তাহার পার্থ বষিলেন। অনুসরণকারী সী যানূদের ভরে” 
গ্যারিবল্ভীর শকটবর প্রস্তর-স্তপ ও অরণ্যানীতে আবৃত হইয়া অস্তি' 
কষ্টে মার্ধইস্‌ ওইসিওলীর (8901 092691017) বন্ধুরীথ্যে ” 
খাসিগা উপস্থিত হইল। 
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গ্যারিবল্ভী আনিটাকে লইব়্া রাভেনার 'অছূরবন্তাঁ মাজিয়োলী 
প্রামের কোন কষকের গোলাবাড়ীতে গমন করিলেন। কৃষক ভাড়া 
তাড়ি তাহার জন্ত একটা শধ্য। প্রস্থত করিয়া দিলেন। গ্যারিবন্ভী 
সেই প্রাণপুত্তলীকে যেমন সেই শ্যার উপরি শায়িত করিলেন, অমনই 
সেই অপার্থিব আত্মা পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্বগধামে গমন 
করিলেন । আনিটা-বীর-রমগী আনিটা--গ্যারিবল্ভীর জীবন-সর্ধ্বন্থ ও 
গ্যারিবল্ভীগতপ্রাণা সানিটা-_আজ পৃথিবীকে কীদাইয়া, গ্যারিবল্ডীকে 
অর্ধমূত করিয়া! এ পাপ-পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ! 

উইলিযমূ আর্থার এম্‌, এ__তদীয় “[$1ড 3, [5509161০0৮ নামক 
গ্র্থে এই ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন£- 

*গ্যারিবল্ডী স্বয়ং আনিটাঁকে মরণোন্মখী অবস্থায় 'ফীটনে করিয়া 
রািগ্লিয়। নামক ভ্রীভৃগণের গোলাবাড়ীতে আনিলেন। সেপ্ট আল- 
বার্টোর ডাক্তার নান্গিনী আসিয়া তাহার নাড়ী দেখিয়া! বলিলেন যে 
'রমন্্ অতি সাংখাতিক হরে আক্রান্ত হইয়াছেন।' তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ 
একটা খবরে লইয়া গিয়া শধ্যায় শায়িত করা হইল। তৃষ্ণা! নিবারণের 
অন্ত একগ্লাস্‌ জল তাহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু ছুই একবিম্থু জল 
জিহ্বা-সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার মৃত্যু হইল। গ্যারিবল্জী তখন 
ভাহার পার্থ বসিয়াছিলেন। তিনি উচ্জৈঃদ্বরে কীদিয়া উঠিলেন। 
তিনি শোকে এরূপ 'অভিভূত হইলেন যে সাস্তবনা সাধ্যাতীত হুইক্া 
উঠিল। কিন্ত তিনি এরপ নিদারুণ ছুর্ঘটনাতেও অধিক ক্ষণ শোক- 
করিতে পারিলেন না। অস্িস্বানেরা তাঁহার খ্ন্থদরণে আসিতেছে 
গুনিস্থা তিনি অবিলম্বে তথ! হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন । ৰাই- 
বাঁর সময় গোলাবাড়ীর অধিস্বামিগণকে অনুনয় বিনয় করিরা বলিয়! 
গেলেন যেন তিনি খথোচিত সম্মানের সহিত;আনিটার মৃতদেহ অমাথি- 
নিহিত করেন। ১৮৪৯ শ্বীষ্টা্ের ৪ টা আগষ্ট সন্ধ্যাকালে সাগাছিক 
বেতন গ্রহণের জন্ত সমাগত অনেক শ্রমজীবীর সন্দুথে এই ছুর্খটনা, সখ 
খটটিত-হুত্ব। গ্যারিবল্ভীকে মূহর্তমাত্র আশ্রয় দেওয়ায়, ও স্াহারিক্সের. 
€গালাবাড়ীতে তাহার ্রীর মৃত্যু ঘটায়, তাহাদিগকে যে বিষ দিণছে 
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পড়িত হইবে--গোঁশাবাড়ির অধিষ্থামীরা তাহা হিশেষ-রূপে জানি- 
তেন। এইজন্ত তাহারা আনিটার হৃতদেহকে গ্যারিবল্ভীর প্রার্থনা, 
ক্ষপ সমাধি দিতে পারিলেন না। তাহারা সেই মৃতদেহ গোপন 
কারিবার মানসে ইহা শগ্রক্ষেত্রে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন”। 

যখন লোকে আসিয়া গ্যারিবল্ভীকে জানাইল যে অই্িয়ানের! 
স্তাহার অনুসরণীর্থ আসিতেছে, তখন তিনি শোকে এরূপ অভিভূষ্ত 
ছিলেন, যে তাহাকে অনেক কষ্টে আনিটার মৃতদেহ ফেলিয়া যাইতে 
সম্মত করিতে হইয়াছিল। মর্মচ্ছেী চেষ্টায় তিনি তদ্গতপ্রাণী প্রাণ- 
প্রিয়া আনিটার যুতদেহ রাখিয়া শোকছুর্তর হৃদয়ে ও ক্লান্ত পাদ-বিক্ষেপে 
বিজন প্রদেশ দিয়া আজ সঙ্গিনী-রহিত অবস্থায় পলায়ন-পথে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। যে আনিটা এত দিন--কি ভীষণ রণস্থলে, কি' 
বিশাল সাগরবক্ষে, কি শ্বাপদসন্থুল-অরণ্যানী-মধ্যে, কি প্রচণ্ড-শ্রোতি- 
স্থিননী-উত্তরণে, কি অশ্বপৃষ্টে, কি পাঁদচাঁরে, কি কুটারে, কি প্রীসাদে, কি 
ছুখে, কি ঢুঃখেউাহার একমাত্র সহ্চারিলী ছিলেন, আজ গ্যারি 
বল্ডীকে সেই অমূল্য রমণীরত্বকে অকৃতনসমাৰি অননুষ্ঠিত-অস্থে]টি 
অবস্থাক্স ফেলিয়া যাইতে হইল--এই ভাবিয়া গ্যারিবসূভীর হয় 
সহত্রধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আজ সামান্ত কৃষকের হস্তে মেই ললনা* 
ললামভূতা আনিটার সমাধির ভার দিষা যাওয়া গ্যারিবল্ভীর পক্ষে মৃতু? 
অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর বোধ হইল। তথাপি যে জীবন তিনি 
স্বদেশের উদ্ধার-ত্রতে উৎসগাঁকৃত করিয়াছেন, তাহাকে ব্যক্তিগত কার 
বলি দেওয়ার অধিকার তাহার নাই বলিয়্াই তিনি আজ অনুসরণকারী 
আই গণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করিলেন । 

:ক্কষক গ্যারিবল্ভীর কখামুসারে আনিটার সমাধি দিয়াছিল বষ্টে, 
কিন্ত আনিটার প্রিয় কুকুর উপরশ্থিত মৃত্তিকা খু'ভিক়া প্রভুপরীর মৃতেহ: 
খাহির করিয়া ফেঞরিল। কর্তা ভূগর্ভশারিনী থাকিবেন, ইহা তাহার সঙ 
হইল না অস্িয়ানেরা সেই মৃতদেহ দেখিয়া মতা আনিটা বলিয়া চিনিক্স। 
তখন তাহারা রাজবিভ্োহিদিগকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে সেই 
ইধকখিগকে গ্রেণার করিয্তা নিঠুররপে বধ করিল । ইতালী উদ্ধারের পর: 
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ইতালীয়ের!. আনিটার সমাধিক্ষেত্রে একটা উপাপনামঙ্গির ও আনিটার, 
দ্বেখাবশেষের উপর একটা সুন্দর সমাধি মদ্দির নির্দাণ করাইয়া! দেন”). 
গযারিবল্ডী বন্ধুবর লেজিরে! সমভিব্যাহারে নিরাপদে রাতেনায়- 
পৌঁছিলেন। তথায় তাহারা একটী বন্ধুর গৃহে কয়েক দিন অতি 
সসংগোপনে রহিলেন। তথায় তাহারা অবগ্গত হইলেন যে ভিনিস্‌ শেষ 
দবশীয় উপনীত হইয়াছে, স্ুতরাৎ তথায় যাওয়। অনাবশ্ঠক মনে করি” 
লেন গ্যারিবল্ডী ফোোরেন্সে একটা বস্ধুকে তথাপ্ন অভ্যুখানের কোন 
মন্বাবনা। আছে কি না জানিবাঁর নিমিত্ত এক পত্র লিখিলেন। তছুত্তরে 
তিনি বন্ধুকে টস্কানী যাত্রা করিতে বলিলেন, এবং কোন্‌ কোন্‌ স্থান 
দরিয়া আঁফিলে বিশ্বাসী বৈপ্লবিকগণের নিকট খাদ্য ও বিশ্রামের 
ষাহাধ্য পাইবেন তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিয়। দিলেন। পথে তাহার! 
এক্‌ই পান্থনিবামে অষ্টিয় অন্সন্ধানকারী দৈস্তের সহিত এক টেবিলে 
আহারাদি করিলেন, অথচ তাহারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিল ন£। 
একদিন গ্যারিবল্ভী আনিটার শোকে ও ইতালীর ভবিষ্যভাবনায়. 
অভিভূত হইয়া হস্তের ভিতর মস্তক রাখিধা টেবিলের দিকে মুখ, 
করিয্পা শুইয়াছিলেন, এমন সময় কতিপয় অঞ্থিয় সৈগ্ত অভিক্রুত বেঙ্গে- 
আসিয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল--“তোমরা কি লোহিত ডেভিল্কে 
দেখিয়াছ ?” গ্যারিবল্ডী লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন বলিয়(-শু. 
অই স্বগণের যমদূত ছিলেন বলিয়া-তাহার! তাহাকে রেভ্‌ ডেছিল্‌, 
(89৭ 19৫1) বলিত। 
গ্যাক্িবল্ভী তাহাবিগের দিকে না তাকাইয়! বলিলেন * ন1*-।. 
এইরূপে তিনি এবারও অনুসন্ধানক রী, অহ্ি গণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়া 
হইতে রক্ষণ পাইলেন । অবশেষে. তিনি জেনোয়া উপসাগরের তীররত 
ম্পেজিয়! নগরে "আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় গিয়া! গুনিলেন-ষে* 
ফুরেনুম এখনও অভ্যুত্থানের উপ্াযাগী হয় নাই। এই কথা! শুনিয়া! তিনি. 
একখানি গাড়ি ভাড়। করিয়া তদারোহণে চিয়াভেরী নগরাভিমুখে যাত্রা, 
করিতেন । ৬ই সেপ্টেম্বর তাহারা উক্ত নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । &ঁ, 
মারের, সৈন্তাধঃক্ষ গঠার্িবল্ডীকে তাহার নাম. প্রকাশ করিতে লিষে 
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করিলেন এবং “বলিলেন যে তাহার আগমন-বার্তী গমিলে গজ 
ছলস্ভুল পড়িয়া যাইবে । পর দিন অজ্জাতভাবে তিনি তাহাদিগকে নর 
হইতে বাহির করিষ্া জেনোয়ার প্রধান সেনাপতি লা-মর্মোরার 'দিখটি 
লইয়া! গেলেন। তিনি ভাহার্দিগকে অতিসমাদরে গ্রহণ করিলেন, ফিস 
রাজনৈতিক আবশ্ঠকতার বশব্তাঁ হইম্ব! তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদ টিউরিণে উপস্থিত হইলে, তথাকাঁি 
মহাসভায় এই বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। কি 
পাছে ফান্স ও অন য়ার কোপনয়নে পতিত হন এই ভয়ে তীহারা উঁহী- 
দিকে গৌরবের সহিত কারাগারে রাখাই স্থির কীয়িলেন। 

গ্যারিবন্ডী “শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি'-কারাধ্যক্ষকে এই গৌরখ- 
বাক্য দিলনা বৃদ্ধা মাতা ও সন্ভানগণকে দেখিবার জন্ত একবার নাইন 
মগরে গমন কআীলেন। গ্যারিবল্ূডীর জননী তখন চত্ঃসপ্ততি বৎসরে 
পদার্পণ করিয়াছিলেন । গাছে জননীকে আর দেখিতে না পান, এই 
আশঙ্কা করিয়া তিনি একবার '্াহাকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিতে 
গেলেন। জেনোয়ায় প্রত্তাগত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কারামুক্ত 
করিয়া ইভালী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন । , তিন্নি 
লার্ডিসিয়ায় যাইতে শ্ীকৃত হুইলেন। ফরাশিরঁ গ্যারিবল্ডী তথা 
পলাইয়্া আসিষাছেন শুনিয়া তাহাকে ধরিবার জণ্য বিশেষ অনুষন্গা্ 
আরস্ত করিয়াছিল । গ্যারিবল্ভীর বিপদৃ-প্রিয় মন বিপদের অন্েষখে 
যেনব্যগ্র হইল। তিনি পরিব্রাজকের স্াঁয় সেই ত্বীপের গিরিরাজা 
অভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়হিতে লাগিলেন। যখন ফরাঁপিরা তাহাকে 
ধধিবায় জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিত, তখন তিনি গলাইয়্া সমীপ- 
বর্তাঁ ক্যাপ্রেরা-দ্বীপে গমন করিতেন। তাঁহার ভবিস্ব আবাস-তৃমির 
মহিত এই সময়ই অর্দম প্রথম তাহা পরিচয় হয়। এই কুদ্র্ীপের 
অসপ্ঠয আরণ্যভাব ও পার্ধতীয় সৌন্দর্যের সহিত তীহার তৎকালীন 
তরঙ্গয়য় ও ছুঃখশোকপূর্ণ জীবনের সামগ্স্ত থাকায়, সেই কষুদদীর্প 
এই সযক্নেই তীহার চিন্ত আকর্ষণ করে। তাহার জ্দয়ের ছিয়ৎ, 
কাদিত আপাসকল একে একে নির্গুল হইতে টলিল। তাহার 
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জীবন-সহচরী তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিলেন; আর তাহার এমম 
বৃহ নাই, বথায় থাকিয়া তিনি এই শোকছ্£খপূর্ণ কাল অতিবাহিত 
ফরেন। লোকসমাগমাকুলিত নাগরিক জীবন তাহার এসমস্ব ভাল 
লাগিত'না। এইজন্ত ক্যাগ্রেরার নির্জন বিশালতা ও সৌন্দর্য্য তীহার 
হৃদয়ে গভীররূপে অঙ্কিত হইল। এইছ্বীপে তিনি হুবিধা পাইলেই 
'আবাস-গৃহ নির্াণ করিবেনস্এই সঙ্গ গ্যারিবল্ভীর মনে এই 
জময়েই উদ্দিত হয়! গ্যারিবল্ডীর সহিত ক্যাপ্রেরার আশ্রমে আমা- 
দ্বিগকে আবার আসিতে হুইবে। 

অবশেষে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অনুরোধ ও উত্তেজনায় তাহাকে 
সার্ডিনিয়া রাজ্য ও পরিত্যাগ করিতে হইল। ইতালীতে আপাততঃ 
অভ্য্খানের কোন আশা! নাই দেখিয়া, গ্যারিবল্ভী ইতালী পরিত্যাগ 
করিব জিব্রাল্টরে গমন কৰিলেন। থাকার ইতরাছগ গবর্ণর চব্বিশ 
ষ্টার মধ্যে ভাহাকে সে শ্থান ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন, এবং সেই 
চব্বিশ খন্টার মধ্যে উহার গতি বিধি পুঙ্থানুপুত্খরূপে পর্যযবেক্ষিত্ত 
হইয়াছিল। তথ] হইতে তিনি ট্যানৃজিয়ার্ে গমন করিলেন। তথায় 
কয়েক অপ্তাহ অবশ্থিতি কার পর তিনি একখানি জাহাজ পাইলেন, 
সেই জাহাজে করিয়া তিনি প্রথমে লিভার্পুল্‌ যাত্রা করিলেন, এবং 
লিতার্পুলে আর একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া তিনি নিউইয়র্ক 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন | ১৮৫০ থরষ্টান্ের গ্ীপ্রকালে তিনি ইউনাই* 
টেড্ষ্টেটসের প্রধান নগরী নিউইয়র্কে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 

তিনি নিউইমর্কে উপস্থিত হইলে সমস্ত আমেরিক। তাহার প্রতি 
গ্রকাশ্ঠ সন্মান প্রধান করিতে উদ্যত হইল। নিউইয়র্কে তাহা 
প্রতি প্রকান্তঠ অন্মান প্রদর্শনার্থ একটা মহতী সভা আহত হওয়ার 
প্রস্তাব হইল। কিন্ত বিনরী গ্যারিবল্ভী সম্মানের শহিত সে প্রস্ত1- 
বের প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমেরিক-ষমীজ দেশ-হিতৈষিংপ্রবর 
কলুধকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাকেও সেই সন্মান 
প্রদর্শন করিতে চাহিলেন। ইউনাইটেভংষ্রেটসের রমণীয় রাজধানীতে 
দ্বে কিছু সুখ দৌকধ্য পাওয়া সম্ভব, তাঁহারা তাহাকে সকলই দিতে 
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চাহিলেন। তাহার! টাউনৃহলের হুন্দর ঘর তাহার জন্য ছাড়িয়া দিতে 
চাহিলেন ? তাহার অশন বসনের জঙ্য সুন্দর ব্যবস্থা করিতে চাছিলেন ; 
এবং তাহার যাহাতে কোন বিষয়ে কোন প্রকার অভাব বা অহ্বিধা 
না হয় তাহার হপরিপাটা বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন; কিন্ত গ্যারিবল্জী 
কোন প্রকার অনুগ্রহ বা সম্মান লইতে ত্বীকৃত হইলেন না। স্বদেশ- 
হিতৈষণা ও কর্তব্যের নিষ্ছ স্বরূপ কিছু লওয় তিনি অতিগর্হিত 
বলিয়া মনে করিলেন। এইটাই গ্যারিবর৬উী'-***ত্রর নিগৃঢ ও বিশেষ 
মহিমা! গ্যারিবল্ভীর স্বাধীন মন বন্ধু-বান্ধব-গ-ণর নিকটও সাহাধ্য 
.লইতে সম্কুচিত হইত। আমেরিকায় তাহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ছিলেন। 
তীহারা বিশেষ আহ্নাদের সহিত তাহার সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইলেন) 
কিন্ত গ্যারিবল্ডী তাহাদিগেরও প্রার্থন! পুর্ণ করিলেন না। বন্ধুগণেক্ন 
গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা তিনি স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করা সহস্র- 
গুণে অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। 
এই সময়ে অনেক গুলি বৈপ্নবিক আসিয়া আমেরিকার আশ্রকর 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৮৪৮--৪৯ সালের ইতালীয় বিপ্লব নিস্কল 
হওয়ায় লেড্োরোলিন্-নামক এক জন ইতালীয় আমেরিকায় আসিয়] 
সমুদ্র-তীরে মুটের কাজ করিতেছিলেন, লুই ব্যাঙ্ক নামক এক জন 
ইতালীয় নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতে ছিলেন; ফেলিকৃস্‌-পিয়াট্‌-নাম্ 
এক জন ইতালীয় চিত্র-কর্ম্বের ব্যবদায় আরম্ভ করিয়াছিজেন ; এবং 
লামার্টিননামক এক জন ইতালীয় পরিব্রাজকের জীবন অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। এক জন জন্্মান্‌ পার্লেমেন্টের সভ্য রাজকীয় অত্যা* 
চারে বিরক্ত হইয়া আমেরিকায় আসিয়া ক্ষৌরকারের ব্যবসায় অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । আর এক জন দেশ-হিতৈবী ফরাশি, দেশীয় গবর্ণমেষ্টের 
অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ ছাঁড়িঘ্া আমেরিকায় আসিয়া 
মাধায় করিয়া! কপি বিক্রয় করিয়া ব্ড়োাইতেছিলেন। গ্যারিবল্তীও 
তাহাদের স্তায় স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতে কৃতসন্বক্প হইলেন।, 
তিনি প্েটেন্-্বীপে বাতি ও সাঝান্‌ প্রন্তত করার কারখানায় নিযুদ্ধ . 
কইলেন। তিনি নিজের হাতে বাজীও জাবান্‌ প্রশ্তত করিতে 
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লাগিলেন, এবং সহশ্রমীদিগের কাহারও অপেক্ষা পরিশ্রমে ন্যুন ছিলেন 
না। তিনি সমস্ত দিবস এই কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় 
বন্ধ্বান্ধণগণকে গ্রহণ করিতেন, এবং রাত্রিতে আত্মজীবনী লিখি- 
তেন। , এইরূপে তিনি এইকার্য্যে জীবনের অষ্টাদশ মাস অতিবাহিত 
করিলেন। কিন্ত তিনি সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াও ইহাতে বিশেষ 
দক্ষতালাভ করিতে পারিলেন না। যাহাঁ হউক তাহার ইতরাজ 
সহশ্রমিগণ ভীহার আমাধিক ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। 
গ্যারিবল্ডী ইহাদেন'-সঙ্কে থাকিয়া ইত্রাজীতে কথাবার্তা কহিতে 
শিখিয়া ছিলেন। গঠারিবল্ভী ইতালী উদ্ধার করিষ। ক্যাপ্রেরার 
নির্ভন.বাসে যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় এই কারখানার 
অধিত্বামী তিন বর্ণের তিনটী প্রকাণ্ড বাতী একটা বাক্সে পুরিয়া 
তাহাকে উগহার-স্বরূপ পাঠাইয়া দেন--একটা লোহিত, একটী হরি 
ও একটা শ্বেত। এ বাকোর ভিতর একখানি কাগজে লেখা ছিল 
ধে গ্যারিবল্ভী ঘখন রোম বিজয়ার্থ গমন করিবেন, তখন যেন এই 
তিনটী বাতী সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। রোম যাইয়া তিনি যেন এই 
ত্রিবর্ণের তিনটা বাতী জালিরা বিজয়োৎসব করেন। 

এই ব্যবসা! পরিত্যাগ করিয়া তিনি ফিন্সিনেটাই গমন করেন? 
এবং তথা একটী চুরটের দোকান খধোলেন। কয়েক মানস এই 
ব্যবসায়ে কিছু করিতে না পারিয়া, তিনি " স্বর্ণ-খনি ক্যালি- 
ফর্ণিয়াতে গমন করিলেন। অদৃষ্ট পরীক্ষ! করিবার জন্য তখন নানা- 
দেশ হইতে অসংখ্য লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল । কিন্তু 
গ্যারিবল্ডীর অদৃষ্ট-দেবী সেখানে প্রসন্না হইলেন না। হুতরাং তিনি 
আবার নিজ উপাদানে প্রতিগমন করিলেন। তিনি লীমা নগরের ভনৃ- 
পিডো- ভি-নিগ্রোস্পনামক এক জন বণিকের জাহাজের ক্যাপ্টেনের 
পদ্দ গ্রহণ করিয়া পেক হইতে হঙকও, যাত্রা করিলেন। উক্ত 
বণিকের সহিত তাহার একটী লেখা পড়া হয় বণিক তাহার 
পাণুলিপির একম্ছলে লিখিয়াছিলেন যে আনিবার জাহাজ যদি পণ্য 
জ্রব্যে পরিপূর্ণ না হনব, তাহা হইলে গ্যারিবল্ডী চীনদাষে - জাহাজ 
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পূরিত করিয়া আনিতে পারেন। গ্যারিবল্ভী মুহূর্তমাত্র বিলম্ব ন! 
করিয়া ততক্ষণাৎ্ দেই .ছত্রটী কাটিয়া দিলেন ও বলিলেন “গ্যারিবল্ডী 
কখনই মন্ুষ্যের মাংস লইয়া ব্যবসায় করিবেন না ।* যিনি স্ব।ধানতার 
উপাসক, তাহার দাস-ব্যবসান্ষের প্রতি এতাদৃশী স্বণাই সঙ্গত। . 

এই জল-যাত্রা সমাপন করিয়া তিনি আবার নিউইয্বার্কে ফিরিয়া 
আসিলেন। এখানে আসিয়! তিনি “কমন্‌ ওয়েলস্‌' (সাধারণ তন্ত্র) 
নামক একখানি বাণিজ্য-পোতের কম্যাগডারের (অধিনায়কের ) পদ্ব 
পাইয়া পূর্ববাভিমুখে যাত্রা করিলেন য্দিও এই জাহাজখানি মার্কিন 
পতাকা ধারণ করিত, তথাপি ইহার অধিস্বামী ইতালীয় এবং নাবিকগণও 
নির্বাসিত ইভালীয় ছিলেন। অকলেই উচ্চ-বংশোগ্ভব ও উচ্চশিক্ষা- 
প্রাণ্ত। সকলেই গুভ দিন আমিলে আবার জন্মভূমিতে ঘাইবার জন্ত 
নিতান্ত উতন্বক ছিলেন । 

১৮৫৩ খীষ্টান্ের সেপ্টেম্বর মাসে এই জাহাজ মার্কিন বন্দ পরি- 
ত্যাগ করে। কয়লা লইবার জন্য জাহাজ যখন ইংলগ্ডের টাইন্‌ নদীর 
তীরবন্তঁ নিউ কাসেল্‌ নগরের ধন্দরে নোভ্ৰ করে, তখন ইংলগ্ডের 
অসংখ্য লোক গ্যারিবল্ভীকে সম্মান করিবাধ জন্য, সেই জাহাজে 
আগমন করেন। জাহাজ যখন সীল্ডস্‌ নগরে গমন করে, তখন এক 
খানি তরবারি, ও একখানি দূরবীক্ষণ লইয়া! অসংখ্য ভদ্রলোক জাহাজে 
আসিয়া তাহাকে উপহার প্রদান করেন। গ্যারিবল্ডী এরূপ প্রকাশ্য 
ভাবে উপহার লইতে প্রথমতঃ অশ্বীকৃত হন; কিন্ত উপহার-দাতৃগণের 
আগ্রহাতিশয়ে অবশেষে স্বীকৃত হুন। সকলেই মহোতৎসাঁহে গ্যারিবল্‌- 
ভীর গুণবর্ণন। আরম্ত করিলেন । বিনয়ী গ্যারিবল্ডী বলিলেন--“আমি 
ইংরাজী ভাষা অতি অক্প জানি, স্তরাৎ আপনাদের আমার গতি এতা- 
দশ অনুগ্রহের অনুরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই”! 
তিনি ইতলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বের বিখ্যাতনামা জন্‌ কাঁউ- 
ডেমৃকে একখানি পত্র লিখিক্বা যান। তাহাতে ইংলণ্ড ও ইতলগুবাসি- 
গণের ভূয়সী গ্রশংস! করিষ্বা এই বলিয়া! উপসংহার করেন যে--“্যদি 
ইংলও কখন কোন ন্যায়ান্ুমোদিত কার্যে আমার অস্ত্রের সাহাষা 
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চান, তাহা হইলে আমি আপনাদিগের করে যে মহান ও উজ্জ্বল খড়গ 
উপহার পাইয়াছি, তাহা! আপনাদিগেরই কার্ধ্যে নিক্ষোশিত করিতে 
আমি আনন্দের সহিত প্রস্তত হইব।” গ্যারিবল্ডী ইৎলগুবাসিগণের এই 
অভ্যর্থনার স্মৃতি সবিশেষ যত্রের সহিত হৃদয়ে লালিত করিয়াছিলেন । 
ঘশব্সর পরে ইৎলণ্ড তাহাকে যে সমারোহ-পূর্ণ অভ্যর্থন। প্রদান 
করেন, এই অভ্যর্থনা তাহার পূর্নবসৃচনামাত্র ৷ গ্যারিবল্ডীর মন আবার 
ইতালীর দিকে ধাবিত হইল । চারিবসরের নির্বাসনের পর গ্যরিবল্ভী 
১৮৫৪ বষ্টান্ে আবার জেনোয়া-নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই 
চারি বংসর তিনি নানা স্থান পর্য্যটন ও নানা ভাষ! অধ্যয়ন করিয়া 
ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে স্পেনীয়, ফরাশীয়, জান্মনীর়, ও ইতালীয় 
সমস্ত ভাষায় তিনি কথাবার্তী কহিতে শিথিয়াছিলেন। ইতরাজী ভাষায় 
কথাবার্ত। তিনি বুঝিতে পারিতেন, কিন্ত নিজে ভাল কহিতে পারিতেন 
না। এই সময়ে তিনি দেশহিতৈষী ভ্রাইবুন্দের সহিত অবিরাম চিঠিপত্র 
লেখালিখি করিতেন। তাহার আগমনে এক্ষণে টিসি যেন 
মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন । 

গ্যারিবল্ভী নাইস্-নগরে নিজবাটিতে আগিয়া জননীকে আর 
দেখিতে পাইলেন না। তিনি ৪ট1 জুলাই তারিখে গ্যারিবল্ভীর জন্ম- 
দিনে-_পরলোৌক গমন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা গ্যারিবল্ডীকে 
নিতাত্ত বিশ্মিত করিয়াছিল। তাহার আরও একটা বিস্বয়ের কারণ এই 
ধে--যখন তিনি এক জাহাজের কাণ্তেন হইয়া চীনদেশে গমন 
করিতেছিলেন, সেই জমন্ধ ভয়ক্কর-ঝঞ্জাবাত-পূর্ণ এক রজনীতে তিনি 
সহসা নিদ্রায় অভিভূত হইয়। পড়িয়াছিলেন। সেই সময় স্প্রে 
দেখিলেন যে তাহার জননী তাঁহার সম্মুখে আদিয়া উপসশ্থিত। 
বাটাতে আমসিয়। তিনি যখন ওনিলেন যে সেই রাত্রির ঠিক সেই 
মুহূর্তে তাহার জননীর মৃত্যু হুইন্থাছে, তখন তাহার আর বিশ্ময়ের 
সীমণছিল ন।। 

তাহার পুত্রদ্বর ও কন্যা গ্যারিবল্ভীর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ডিডিরাই ও 
স্ঠাহার স্ত্রীর নিকটে থাকিয়া লালিত-পাঁলিত হইতেছিল। গ্যারি* 
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ধল্ডভীর শ্রিয় সহোদর মাইকেল্‌, কার্যোপলক্ষে হ্থানাস্তরে থাকিতেন। 
গ্যারিবল্ডীর পুত্রকন্তাগণ মধ্যে মধ্যে তাহাকে দেখা দিয়া আমিতেন,। 

ইতালীর রাজনৈতিক আকাশ এক্ষণে স্থির ও পরিষ্কার ছিল। সমস্ত 
ইতালী ঘেন ঝটিকার পূর্বববন্তাঁ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল। গীভ্‌ 
মণ্টরাজের গ্যারিবল্ডী-ভীতিও অনেক পরিমাগে কমিযাছিল। তিনি 
শ্রক্ষণে বুঝিয়াছিলেন যে ম্যাট মিনির স্যার গ্যারিবল্ডী রাজ্যতন্ত্রের 
বিরোধী ছিলেন না। গ্যারিবল্ডীও এক্ষণে দেশহিতৈষী ভ্রাতৃ-বৃন্দের 
নিকট প্রকাশ্যরূপে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে-'পীভ মন্টই আমা- 
দিগের এক্ষণে একমাত্র আশ। ও আদর্শের স্থল |, 

গ্যারিবল্ভী ভূমধ্যসাগরে কয়মাস ধরিয়া বাণিজ্য-পোত চালাইস্া 
পর্ধ্যাণ্ড অর্থসংগ্রহ করিতে সন্কুম হইলেন। সেই অর্থে তিনি চিরাভি- 
লধিত ক্যাপ্রেরা দীপ ক্রয় করিলেন। তিনি ভবিষ্য শভদিনের 'আাশান্ক 
তথায় প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতালীতে আবার রণবাদ্য বাজিলে 
তথা হইতে শুনিতে পাইবেন, ও শুনিয়া দেই জাতীর সমরে যোগ 
দিবেন বলিক্বা তিনি উত্ককর্ণ হুইয়া রহিলেন। তাহার স্বীপাবাঙ্গে 
সাহার নির্ধাসিভ বন্ধুগণ ও সহচরবর্গ তাহার'সহিত আসিয়া মিলিক্ক 
হুইলেন। তীহার! সকলেই একত্র ভুমিকর্ষণ করিতে, এবং অবসর-জমস্ব 
অধ্যয়নে ও পত্র-লেখনে যাপিত করিতে লাগিলেন । প্রকৃত-মহত্ব-পূর্থ 
গ্রত মহাত্মার একত্র সমাবেশ অন্ত দ্থানের কথা দূরে থাকুক্‌, সেপ্ট- 
হেলেনা ৯ স্বীপেও কখন হয় নাই। আর কোথাও কখন হইবে কি 
নাসন্দেহ! 


% এই স্বীপে বীরশ্রেষ্ঠ প্রথম সেপোঁপিয়ন বন্দীভাবে জীবনের শেষ কাল যাপিত 
ফরেন। হৃপয়ের মাহাগ্স্ে ও আন্মোৎসর্গের পূর্বতার গ্যারিবল্ভী নেপোলিযস্ 
অপেক্ষা অনেক শ্রেঠ। 
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রোমের মেই গৌরবের দিনে-_ষখন রোমের প্রতাপে মেদিনী 
ক্াপিত,্যখন রোমকে জগং আদর্শস্বরপ মনে করিত,যখন বৈদে- 
শিক স্ববর্ণে রোমেব আত্মোখসর্গবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, সেই পুরাঁকালের 
মহত্ের দিনে--রোমেন্র ডিক্টেটর্‌ সিন্সিনেটস্‌ যেমন রাজকার্ধ্য পরি” 
যাগ করিয়া আসির! নিজের উদরানের জন্ত স্বয্বং হলচালন করিতেন, 
রোমের আধুনিক ডিকৃটেটর গ্যারিবন্কুডীও সেইন্প রাজনৈতিক 
কার্য্যের অভাবে হল চাপরনা দ্বারা জীবিকা নির্াহ কবিতে কতসংকল্স 
সইলেন। তিনি ঘেই সাগর-পরিখ প্রস্তরময় অনুর্ব্র ক্ষুদ্র ্বীপকে 
স্ম্য ইডেনে উদ্যানে পরিণত করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। ইতালীর অধিবামিগণ আজ যরি গ্যারিবল্ডীর অনুকরণে 
অতি উর্বর ইতালীক্ষেত্রে তাহার অর্দেক শ্রম ব্যয়িত করিতেন, 
তাহা! হইলে ইতালীতে তুবর্ণ ফলিত সন্দেহ নাই। কিন্ত সিদ্ধি 
লকল সময় সাধনার অন্বর্তিণী হয় না। গ্যারিবল্ডী আজ প্রাণপণ 
ফরিয়াও সেই প্রস্থরময় অনুর্কার ফ্েত্রে সামান্ত ফসশ উৎপাদন করিতে 
পারিলেন না; আবার ইতালীবাসীরা ঘক্সচেষ্টাতেই ইতালীক্ষেত্রে 
পর্যাপ্ত শম্ত পাইতেন। এক জনের অস্থানে অতিশ্রম ; ক্সন্থ ব্যক্তি" 
গণের হুস্থানে শ্রমাভাব বা অন্নশ্রম। প্রক্কতির মমান অন্ুকূলতা ন! 
ধাকিলে, শ্রমের অগুপাতাহুসারে ফলের অনুপাত হয় ন|। 

গ্যারিবলভী ক্যাপ্রেরাদ্বীপকে উর্দরা করিতে পারুন আর নাই 
পারুন্, মাননজাতি-মাধারণ-সম্বদ্ধে তাহার মতের সহিত, তাহার 
বর্তমান জীবনের বিশেষ সাদৃশ্ত ছিল। তিনি কৃষিকার্ধ্যে কৃতকার্য 
হুউন্‌ বানা হউৰ, তদীয় জীবনের এই অবসর-সময় কৃষিকার্য্যে ব্যফ্িত 
করায় তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি ধে নিজে হৃখ 
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শান্তি ভোগ করিয়। নিশ্চিন্ত থাকিতেন তাহা নহে । সেই ত্বীপের- 
অসত্য পার্বতীয় অধিবাসি-বদকে তিনি বিবিধ প্রকারে সুখী কৰিব: 
চেষ্টা করিতেন । তিনি সেই অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা অদম্য অসত্য, 
জাতির মধ্যে অপুব্ধ ভ্রাতৃপ্রেম ও শাস্তি সংক্রামিত করিয়াছিলেন, 
এবং তাহাদিগকে মতবিষয়ক ও পদবিষদক পূর্ণ সাম্য শিক্ষা দিয়া, 
ছিলেন। তাহাকে তাহার পিতার ন্যায় দ্বেখিত, তিনিও তাহাদিগকে: 
পুত্র-নির্ব্িশেষে দেহ করিতেন। 

গ্যারিবল্ডী আপনাকে ক্যাপ্রেরার সন্ন্যাসী (0১591589 ০1 020015) 
বলিয়া পরিচয় দিতেন । যাহা কিছু কঠোর-_যাহা -কিছু বিশাল-্-সেই 
ক্যাপ্রেরার সন্ন্যামী তাহ! দ্বারাই পরিবে্রিত ছিলেন। তীহার আশমের- 
যে দ্দিকেই তাকান যাইত, সেই-দ্িকেই কেবল উত্তাল তরম্কমালা ও 
অভেদ্য প্রস্তর-স্ত,প দেখা যাইত। সেই প্রস্তরস্ত,পের উপর কত কত্ত 
হুগন্ধি পার্বত্য ফুল ফুটিয়া সেই অরম্য শ্থানকেও রমণীয় করিতেছে। 
কত কত হুগন্ধি লতা সৌরভে দশ দিক্‌ স্ুবাসিত করিতেছে । গন্ধবাহী 
বায়ু সেই ফুলের বাস ও লতার সৌরভ ছ্ীপ-্বীপাস্তরে বাহিত করিয়া 
লইয়া বাইতেছে। সে স্থানে আদিলে বোধ হয় যেন কোন পরীস্থানে 
আসিফ়াছি। হুগন্ধের উগ্রতায় মনপ্রাণ ক্ষিণুপ্রায় হইয়া উঠে। গ্যারি- 
বল্ডীর আশ্রম যেন কোন পরীর আবাস-ভূমি বলিয়া প্রতীত হয়। 
গ্যারিবল্ভী যে স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন, সে স্থান ভিন্ন দ্বীপের আর 
সমস্ত স্থানই জঙ্গলময় ছিল। গোপাল সকল তথায় দ্বাধীন ভাবে ও 
মনের সাধে বিচরণ করিয়া বেড়ীইত। তাহারা! দ্বীপের ধারে খারে 
চরিয়া! দির্য স্থষ্ট পুষ্ট হইত। গ্যারিবল্ভী তথাকার ক্ষুদ্রকায় হষ্টপৃক্টাঙ্গ 
অধিবাসিবৃন্দের সহিত উক্ত গো-দলের সতত তুলনা করিতেন। 

সেই ক্যাপ্রেরার মন্ত্যাসী যেদিকে তাকাইতেন, আপনাকে মনেই. 
দ্বিকেবই অধীশ্বর বলিয়া মনে করিতেন তাহার প্রতৃত্বে প্রতিবাঘ- 
করিরঃর লোক সেখানে এক জনও ছিল ন!। গ্যারিবন্ডী বলিতেন:য়ে' 
পৃথিবীতে যে দুখ ও থে সুবিধা ছৃপ্াপ্য, ক্যাপ্রেরা দ্বীপে তাহা শু" 
প্রপ্যে। এখানে সাহার! বাস করিতেন, সকলই গ্যারিৰল্ভীর পোষ্য". 
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সকলেই যেন গ্যারিবল্ভীর পরিবারস্থ লোক । হুতরাৎ সেখানকান্ব' 
আধবংজিবৃন্দ বাশ্ব-আড়ুম্বর-শুন্য হইয়া হৃদয়ের পবিত্রতার সহিত ঈশ্ব- 
রের উপাসনা করিতে পাইয়া থাকে । সে উপাসনায় অনুষ্ঠানের কত্রিষ- 
তার নাম গন্ধ নাই। সে উপাসক-মওলীর নিকট নীলাকাশ চত্রাতপের, 
মক্ষত্রমগ্ুল দীপমালার, তরঙ্গনিনাদ বাদ্যধ্ধনির, লতাকুঞ মনিরের, 
বং শৈবানাচ্ছাদিত শিলাপট বেদির কার্ধ্য করিয়া! থাকে । 

কিন্ত গ্যারিবল্ডীর অভ্যুদ্দার হৃদয় ইহাতে সুখী হইতে পারে নাই । 
যে সকল আঁশা-লতাঁকে তিনি সধত্বে হৃদয়ে এত দিন পোষিত করিয়া 
ক্মাসিতে ছিলেন, দে সকল আজও পুষ্পিতা হইল না দেখিয়া তিনি 
নিরতিশয় ছুঃখিত হইলেন। তিনি আত্মবিবরমীতে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছেন যেঃ-_সআমি এই আশার জীবন কাটাইলাম যৈ লোকের মন 
ক্রমশই নচ হইতে উনার এবং উদার হইতে উদ্দারতম হইবে; এই 
জন্যই আম আমার যথাশক্তি সর্বত্র সর্ঘঘা মানব জাতির দ্বত্ব জমর্থন 
করিয়া আসিয়াছি) কিন্ত আমাকে এক্ষণে দুঃখের সহিত স্বীকার করিস্তে 
হইতেছে--ষে আমার অল আশাই পুর্ণ হইপ । তথাপি আমি মানব 
আতির ভাবী পূর্ণ হংখনিরন্তি ও হুখবৃদ্ধির আশা কখন পরিত্যাগ করিতে 
পরিব না। যদিও সে শুভ পিনের আগমনের বিলম্গ দেখিযা-স্ন্নাতি- 
আোতের মৃদৃতা দেখিয়া-_স্সামার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, তথাপি সে 
দ্বিন যে আসিবে--সে বিষয়ে মামীর অন্দেহ াইপ। গ্যারিবল্ডী এ 
পৃথিবীকে হ্বর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং অতীপ্সিত বিষয়ের বিলম্ব 
দেখিয়া! সতত ব্যথিত হইতেন। তিনি যাহার শিষ্য--সেই উচ্চাদপি 
উচ্চ ম্যাট সিনিও এই পাপপস্থিল স্বার্থ-তুষ্ট পৃথিবীকে স্বর্গধামে পরি- 
খত করিতে ন! পারিয়া নৈরাশ্ঠের মন্দ আঘাতে আজীবন জর্জরিত 
হইস্বাছিলেন। এইরূপ সকল মহাঁত্বাই জন-সাধারণকে আপন উচ্চ- 
ভাঁয় আনিতে চেষ্টা করিয়া পূর্ণকাম না হইস্বা ব্যথিত হইয়া থাকেন। 
কিন্ত তাহাদের ব্যধিত হইবার কোনও কারণ নাই। তাহারা জন্ম জ্মা- 
স্তরের পুণ্যবলে বিবর্তন-পধের যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, হুকৃতি 
বিনা লেই স্থান অধিকার কর! সাধারশ-লোকের পক্ষে অসাধ্য । দির-- 
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সুর সাধনার বলে তাহারাও কালে সেই,্থান অধিকার করিবে। তবে 
আমরা হুঃখিত হই কেন? সেকি আত্মত্তরিতা? না -মাস্ম- 
বিস্মৃতিই তাহার মূল। 

গ্যারিবল্ডী মানবজাতিকে দেবতা করিতে না পারায় যেরূপ 
ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহার অনুর্ববর পাষাণময় ত্বীপকেও নদন 
কাননে পরিণত করিতে না পারায় সেইরূপ ব্যধিত হুইয়াছিলেন। 
আঘর্শ অতি মহান হইলে, এইরূপ আশাভঙ্গ প্রায়ই টিয়া থাকে। 
অধচ আদর্শ বা সাধ্য মহানু না হইলেও, সাধনা মহীয়সী হয় না; এবং 
যহীয়সী সাধনা ব্যতীতও মহতী সিদ্ধি লাভ হয় না। প্রকাণ্ড আদর্শ 
সম্মুধে থাকিলে জগৎ অনেক পরিমাণে উঠিবেই উঠিবে। 

গ্যারিবল্ডী .নিজে উপার্জন করিয়া ও মাতৃদায়াদ হইয়া ১৬৯ 
পাউও পাইয়া, তাহার কির্দৎশে-_অর্ণাৎ ৫২০ পাউণ্ডে ক্যাপ্রেরা হ্বীপ 
ক্রয় করেদ। ইহা! সা্ডিনীয়। উপকূলের অনতিদূরে অবস্থিত, এবং 
পরিখিতে পৌনর মাইল ও দৈর্ঘ্য পাঁচ মাইল মাত্র । এরাপ প্রবাদ 
আছে যে মহর্ষি স্রীফেন্ই এখানে আসিয়া সর্ধপ্রথমে বাস করেন, ও 
তথায় প্রত্তর-রাশির অভ্যস্তরে মর্ভ্য দেহ রাখিয়া লোকাস্তরে গমন 
করেন। তাহার পর ১৫০ খীষ্টান্ে এক জন কর্ণিকীয় বিধিবহিদ্ত 
(9৮৪ ) বৈপ্লবিক তথায় আসিস! প্রস্তরময় গৃহ নির্মাণ করিয়া 
তদত্যস্তরে বাস করেন। পুর্বেই বল! হইয়াছে রোম হইতে পলাইয়া 
গ্যারিবল্ডী তীহারই পরিত্যক্ত প্র্তরময় কুটীরে আসিয়া! আশ্রয় লন। 
সেই অবধিই এই স্বীপের প্রতি তাঁহার সবিশেষ মমতা জন্মে। সেই 
সমদ্প হইতেই এই স্বীপে বাস করিবেন 'বলিয়া তাহার সন্ধল্প ছিল। 
অনেক দিনের পর সে সন্বল্প কার্যে পরিণত হুয়। 

এই দ্বীপ লা মা্ডালেনা নগরের মিউনিসিপালিটার অধীন ছিল। 
এই নগর অমীপবর্তাঁ। একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থিত। ১৮৫৪ 
খাঁষ্টাঞ্ধে গ্যারিবল্ভী জেসোদীয় প্রত্যাগত হইয়া! জাহাজের অধিনায়- 
কষ পরিত্যাগ করেদ, এবং নিজ পুশ্র মি্নাটী ও কতিপয় ইৎরাজ বন্ধু 
, অনভিব্যাহারে ছপবেশে জেঁনোয়[হইভে প্রথমে সার্তিলীয়ায়, এবং নট 
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স্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে লা মাডালেনায় আসিয়া! উপস্থিত হন। 
"থা স.আসিরা তিনি অবগত হইলেন যে ক্যাপ্রেরা দ্বীপের অর্দেকের 
স্বত্বাধিকারী সিগ্নীয়র লুদিনো-নামক এক জন ইতাঁলীর এবং অপরা- 
দ্বের স্বত্বাধিকারী কলিন্স-ন!'মক এক জন ইতরান্। উভর্নেই লা মাডা- 
লেনাবামী। এই নগরের মিউনিসিপালিটারও উক্ত দ্বীপে পশুচারণ-মাঠে 
পণ্ডপাল ছাড়ির! দিবার অধিকার ছিল। ১৮৫৫ খবীষ্টান্দের প্রারস্তেই 
গ্যারিবল্তভী ৫০০* হাজার টাকা দিষ্বা দ্বীপের অর্দখণ্ড লুসিনি পরিবার ও 
মিউনিমিপালিটার নিকট ক্রয় করিস্বা লন। অপরার্দও ফ্রুয় করা তাহীর 
নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কপিন্সকে সন্মত করিতে না পরায় তাহ! 
ক্বটির়। উঠে নাই । এই অপরার্দের অংশীর সহিত গ্যারিবল্ভীর সর্বদাই 
বিবাদবিসম্বাদ হইত । ভাহাদিগের পশুপাল কলিন্সেব অধিকারে যাইলে 
কলিন্সের লোক জনে তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিত ) 
আবার দুরত্ত মিনোটাও তাহাদিগের পশুপাল আপনাদিণের অধিকারে 
আজিলে, মারিরা ধরিয়া বিদায় করিত। এই রূপ পরম্পর-স্ংঘর্ধে 
তাহাদিগের দশ বার বৎসর অতীত হয়, এমন সময় "১৮৬৪ খীষ্টান্দে 
গ্্যারিবল্ডীর ইৎলগু-যাত্রার অব্যবহিত পুর্ধে কলিন্সের মৃত্যু হইল । 
কলিন্সের বিধবা পত্থী এক্ষণে বিপন্ন হইয়া গ্যারিবল্ভীর নিকট দ্বীপের 
অপরার্ধ বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইলেন। গ্যারিবল্ডীর ইৎব্রাজন্ধু- 
গণ এই অপরার্ধের মূলা চাদ। করিয়া সংগ্রহ করিয়া দিলেন। গ্যারি- 
বল্ডী-তক্ক মিসেস সোয়াব্‌ ( রল্ত 9৫1,৮৮৪) নায়ী কোন ইংরাজ 
রমনী এই মুল্যের অধিকতর অংশ বহন করেন। উক্ত বসরের শরৎ" 
কালে মিনোটী-গ্যারিবল্ভীর নামে অপরার্ধ খরিদ হয়। কিন্ত দলিলে 
এই নিয়ম লিখিত ছিল যে তাহাকে পিভার জীবদ্দশায় উপহার অধীনে 
ধাকিয়া উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে হইবে। 

গ্যারিবল্ডীর বিশ্বাস ছিল যে লা মাডালেলার বন্দরকে যদি হুশৃঙ্ধ- 
বিত ও সুগঠিত করিতে পারা ষায়, তাহা হইলে ইহা পৃথিবীর মৃধ্যে 
সর্বোৎকৃষ্ট বদর হইবে। নেল্সন্‌ ও নেপোলিক্নেরও এই ধারণা 
ছিল। এইজন্ত তাহারাও এই জার্ডিনীয়া ঘীপকে ও তৎসংশ্গি্ 
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দ্র ্বীপাবলীকে আপনাদিগের রাজ্যের অস্তভূক্ত করিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ক্যাপ্রেরা দ্বীপ গ্রানাইট্‌ প্রস্তরে 
পরিপূর্ণ ছিল। রোমের প্যান্থিয়ন্‌ ও পিসান্‌ ক্যাথিভাল, এবং অন্তান্ত 
বিখ্যাত প্রামাদাবলী ক্যাপ্রেরা হুইতে আহ্বত গ্রানাইট্‌ প্রস্তরেই 
নির্মিত হইয়াছিল । 

সেনাপতির নিজ তক্াবধানে এখানে অনেক গলি হন্দর রাস্তা 
প্রস্তুত হইয়্াছিল। তিনি আপন পরিবারবর্গের সকলকেই এই কার্যে 
নিয়োজিত করিতেন ; এবং নিজেও তাহার্দিগের সহিত খাঁটিতেন। 
শেষাবস্থায় যখন তিনি নিজে কাজ করিতে নিভাস্ত অক্ষম হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, তখনও পার্্ববস্তী শিলাপটে আমীন হইয়া পরিবারঙ্ছ 
ব্যক্কিবর্গের কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। পাছে বৃখা সময় নষ্ট হয়, 
খই জন্ত তিনি ভোজনকাল উপস্থিত হইলে শকটে করিয়া আহারীয় 
ঘব্য সামগ্রী তথায় আনাইতেন! এক দিন ফিমেসন্‌ অন্প্রদায়ের 
কতিপয় সভ্য সেই জন্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্থরূপ হইয়া! তাহার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনার্ঘ তাহার ছীপাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন॥ 
গ্যারিবল্ডী কৌতৃকচ্ছলে উ্াহাদিগের রাস্তা প্রস্তত করণোপষোণী অন্ত 
শগ্স প্রদান করিয়া বলিলেন--এখানে আপনারা পধ্যাপ্ত মেসন্রীষ* 
কার্ধ্য পাইবেন । 

ক্যাগ্রেরা দ্বীপে একটী খাড়া গ্রানাইট, প্রস্তরের পাহাড় আছে! 
এই পাহাড়ের নাম টেলামোঁন্‌ (1012709%৪-বড় পাথর ) তাহার. উপর 
ছাড়াইয়। সাগরের অতি বিশাল দৃশ্ট দেখিলে মন ভয়ে ও বিস্ময়ে 
অভিভূত হয়। কোন অতিমানুষ পুরুষের কর্মিকা হইতে সা্ডিনীয় 
যাইবার সুব্ধা! করিবার জন্তই ষেন বিধাতা মধ্যপথে এই দ্বীপ নির্মাণ 
করিয়া পাদপীঃ-স্বরূপ তাহার উপর এই প্রস্তর-ূপ স্থাপন করিয়া রাখি- 
স্বাছেন। এই পাহাড়ের উপর দীড়াইলে এক দ্িকে হিমানী-সমাচ্ছা” 


11290) স্থগতিকার্ধ্য, মিশ্ত্ীর কার্ধা। ঢ796072800-ফিমেসন্থ সমাজের 
এফ জন সত্য । মেসন্‌ (1508 শবের অর্থমিন্ত্রী। ফিমেসন শব্দের যৌগিক অর্থ 
ধন, মিহী । রড অর্থ-গৃঢ় ও স্বাধীন জাতৃসম|জের গঠলকারী । 7 
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দিত কর্সিকা-শোভিন মণ্টো রোটোত্ডো গিরির অতুক্ষ শিখররার্ি 
ময়নপথে অবতারিত হয়; অন্ত পিকে সার্ভিনীয়ার বন্ধুর বিশালতা ও 
সৌন্দর্য, হৃদয়কে বিশময় ও আনন্দে 'াপ্ল,ত করে। সার্ডিনীয়া এক দিকে 
যেমন প্রাকৃতিক সৌনর্ধ্ের অনভ্ত খনি, অন্ত দিকে আভ্যন্তরীণ 
বিবাদে ও ম্যালেরিয়। জরের প্রকোপে অনম্ত ছুঃথের অদ্ধিতীয় আকর। 
এক্সপ স্বর্গ ও নরকের একত্র সমাবেশ অল্পই দেখা য্বার। 

গ্যারিবল্ডী সার্ভিনীয়া-সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মর্ম 
নিয়ে প্রদত্ত হইল £_- 

সার্ডিনীয়া ইতালীয় দ্বীপপুণ্জের মধ্যস্থানে অবস্থিত । সুতরাং ভূমধ্য- 
সাগরের কেন্দরীভূত হওয়ায়, এবং ইহার উপকূল-শোভিনী রমনী 
মহতী বন্দরশ্রেণীর সৌন্দর্ধ্যে এই দ্বীপ ইতালীবক্ষঃশৌভী কৌন্বত-ম্ধি- 
স্বরূপ হইয়া আছে। জলযুদ্ধে প্রাধান্ত লাভ করিতে হইলে, ইতালীকে 
এই ত্বীপের উন্নতিসাধনে সবিশেষ যত্ববভী হইতে হইবে । উর্বর 
অথচ বহ্মূল্য খনিজ পদার্থে ও অরণ্যে পরিপূর্ণ এরূপ স্থান ইতালীতে 
আর নাই। ইহাকে ইতালী-কহিনুর আখ দেওয়া যাইতে পারে। 
অর্থচ সাডভিনীয়া মরুভূমির স্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । ইহার অধিবাসীরা 
অনাহারে ও জরে অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে । গবর্ণমেন্ট 
একবার সে দিকে তাঁকাইয়া দেখেন না! একবার তাহাদিগের দুঃখ 
ঢূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন না। 

আমরা এই প্রস্তরস্তপের উপর ফড়াইয়া একবার ভূমধ্যসাগরের 
চতুর্দিক দেখিলাম । এখন পাঠক ! চলুন্‌ একবার নামিয়া « ক্যাপ্রেরাঁ 
সিংহ, গ্যারিবল্ভীর গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশ করি। এ যেহুন্দর সুপরিষ্কৃত 
অমতল-ছাদ হরিদর্ণ-জানালা-খড়খড়ে চুনখাম-করা একনতল প্রস্তর- 
নির্মিত অট্ালিকাঁটী দেখিতেছেন_উহাই সেনাপতি গ্যারিবল্ভীর 
গৃহ। গ্যারিধল্ডী এখানে আসিয়া গুটিকত মাত্র কুঠুরী নির্মাণ 
করাইয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তাহার প্রতিভাও 
ধেমন ক্রমে ভ্রেমে দলভেদ করিয়া শেষে ' সহত্র দ্লে' পরিণত 
হইয়াছিল, সেইরূপ তাহার গৃহও সামান্ত সামান্ত কুটার হইতে 
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ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় পরিণত হয়্। সর্ধ প্রথমে তিগ্গি" 
একটী আমানত পর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া তথায় ঘঅবস্থিতি করেন। 
পেষে তিনি স্বহস্তে একটী দীরুময় কুটার নির্মাণ এবং তাহার পর 
পাথর দিয়া দুই একটী কুঠুরী নির্্াণ করেন। আবশ্ঠক-অনুষারে 
সেই ছু/ুরীর সংখ্যা ক্রেমশই বাড়িতে লাগিল ১ এবং কালে কুঠুরীগুলিয় 
চতুর্দিকে চারিটী প্রশস্ত বারা নির্মিত হইল! সম্পূর্ণ হওয়ার পর ইহা! 
দেখিতে দক্ষিণ আমেরিকার একটা প্রমোদ-প্রাসাদের ন্তায় হইয়াছিল 
তছিন্ন পোস্ঠবর্থের বৃদ্ধির সহিত এই অট্টালিকার চতুর্দিকে ক্ষুন্্র কু 
অট্টালিকাবলী নিন্দিত হয়, এবং এই প্রাসাদশ্রেণীকে নেষ্টন করিয়া 
একটা প্রকাণ্ড পুপ্পফলের উদদ]ান প্রস্তত হয়। এখন যে নন্দনকাননের 
মধ্যস্থিত ইত্্রভবন দেখিতেছেন, উহা! সেনাপতির বহ্‌ দিনের বহু 
যত্বের ও বহু অর্থব্যয়ের ফল। গ্যারিবলৃষ্ডী এই দ্বীপে ছুই বৎসর কাল 
থাকিয়া বহু ঘত্বে এই উদ্যান প্রত্তত করিয়্াছেন। গ্রান্নাইট্‌ প্রস্তরের 
হুক্ষ ম্ৃতিকার আবরণ দিয়া তাহার উপর ফুল ও ফলের গাছ রোঁপধ 
করিয়াছিলেন। এই উদ্যানের চতুর্দিকে তিনি বিনা মস্লায় শুদ্ধ 
পাথর সাজাইরা একটী প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি উদয- 
নের এক দিকে সাইপ্রেস্‌ ও পেস্তা বাদাম প্রভৃতির গাছ, ও আর এক 
দিকে উদ্ভিজ্ঞাদি ও ড্রাক্ষালতা ও ইক্ষুর গাঁছ লাগাইয়াছিলেন। উদ্তি- 
জ্াদিতে জল সেচন করিবার জন্য উদ্যানের মধ্যে মধ্যে সু ক্ষুদ্ধ 
পৃক্ধরিণী খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 

গ্যারিবল্ডীর গ্ৃহাভ্যত্তরে প্রবেশ করিবার পূর্ববে চলুন. আমরা 
একবার তাহার অশ্বশাল। দেখিয়া আসি। . আহা! কি হুন্দর অশগুলি 
গ্যারিবল্ডীর অশ্বশালা! শোভিত করিয়া রহিয়াছে । কত কত স্থান হইতে 
কত কত লোকে ষে অন্তরের ভক্তিচিহ্ত-স্বরূপ বাছিয়। বাছিয়া সংগ্রহ 
করিয়া কত কত অশ্বরত্ব তাহাকে উপহাৰ দিয়াছেন--তাহার ইয়তা। লাই ॥ 
জার অন্তনে এ ষে অঞ্জনানদ্দনের বংশধর-গুলিকে দেখিতেছেন, গ্যারি- 
ব্জী রোমের পোপ পাইও নোনো, সিসিলীর অধীশ্বর জোসেফ, 
'স্ানৃদিদ। ও ফান্সের অধীশ্বর লুই নেপোলিয়ন, সার্থা এই কয়জর 
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নরপতির প্রতি ঘ্বণা প্রদ্র্শনের নিমিত্ত তাহাদের নামে ইহাঁদের নামকরণ 
করিয়াছেন। এক দিন পাইও নোনো! গ্যারিবল্ডীর প্রাচীর উ্লজ্ঘন 
পূর্বক পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে কোন বন্য জন্তাতে 
তাহার লাঙ্গুল কর্তন করিয়া লয়। পরাজিত ও কর্তিত-লাঙ্গুল হইয়া 
পাইও নোনো, গ্যারিবল্ভীর পশুশালায় আসিয়া উপস্থিত হয় । পাইন 
নোনোর হুর্গীতি দেখিয়। গ্যারিবল্ভী ও তৎগার্খশচরগণ রোমের পোপকে 
লক্ষ্য করিয়! সেই বেচারার উপর অনেক বিদ্রপ-বাঁপ বর্ষণ করিলেন। 
ছপ্ধাদি পারিবারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য তাহার পশুশালার গোঁ. 
সেষাদিও পর্ধ্যাপ্ত ছিল। কিন্ত ক্যাপ্রেরার জঙ্গলে ফোরোল! ( ঘ৩০1৯ ) 
নামক এক প্রকার ওযধি জন্মে। সেই ওষধি গবাদির গাত্রে শাগিলে 
প্রায়ই সাংস্বাতিক হইয়া উঠে। সেই ওষধি-ছুষ্ট স্থানে তৎক্ষণাৎ এক. 
প্রকার প্রলেপ না দিলে সেই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পশুদিগের প্রাণাপ- 
হারক হয়। গ্যারিবল্ভীর গবাদি পশুপাঁল এইরূপে অনেক লষ্ট হইত? 
গ্যারিবল্ভীর গোল আলুর কেয়'রী তাহার বিশেষ শ্লাথার জিনিদ্‌ ছিল। 
সেই অন্র্কর পার্বত্য প্রদেশে গোল আলু প্রায় জন্মিত না। যদি কখন 
ছুই একটা জশ্মিত, ভাহা হইলে তিনি সেইগুলিকে দ্বহস্তে তুলিয়া 
আপন হস্তে ঝল্সিয়া লইরা অতি শ্রদ্ধাপূর্র্বক ভক্ষণ কবিতেন । 

গ্যারিবল্ভী যখন প্রথমে এই দ্বীপে বাস করিতে আমেন, তখন 
তাঁহার সহবসতি করিতে তাহার জ্যে্ঠতাত-পুত্র বৃদ্ধ দীদেরিস্‌ স্বপত্বীক 
তথায় আগমন করেন ।. বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অপুত্রক থাকায়, তাহারা! আনিটা- 
নন্দিনী বূপযৌবনসম্পন্না আশ্রমললীমভৃতা থেরেসিটা-নামী গ্য।রিবল্ভীর 
একমাত্রকন্ঠাকে দত্তক কণ্ারূপে গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসন্ধক্প হইলেন । 
থেরেসিটা এই সময় বালিকাবয়ম উত্তীর্ণ হুইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ 
করিতে ছিলেন। তিনি কখন অশ্বপৃষ্টে আরূঢা হইয়া বীরকন্তা-হুলভ 
সাহস ও দক্ষতার সহিত হ্বীপঞ্রাত্তে পিতার সহিত ঘড় দৌড় করিয়া 
বেড়াইতেম, কখন ষ1 পশুশীলাপ্র গিয়া পণ্ুদ্দিগকে আহার দিতেন, এবং 
কখন বা পিদ্বানোতে অস্গুলি-প্রদান-পুর্বাক অতি হুমদুর সঙ্গীতে আশ্রম- 
ঘাসিগণকে মুঝ্ধী করিতেন। 
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 স্যাপ্রেরায় প্রথম বসতিকালে গ্যারিবল্ভীর গৃহসামগ্রী অতি অই 
ছথল'॥ এ দেখুন্। গ্যারিবল্ডীর শয়ন-গৃহের মধ্যস্থানের উপর এপাক, 
ওপার করিয়া! একগাছি দড়ি টাম্্ান রহিয়াছে। তাহার উপর গ্যার্রি- 
ধল্ভীর লোহিত পরিচ্ছদাদি ঝুলান রহিয়াছে । গ্যারিবল্ভী যখন ধেখাৰি 
ইচ্ছ? টানিয়া লইয়া পরিধান করিয়া থাকেন। এ যে একখানি সামান্ট 
খটার উপর একটা সামান্য শষ্য! রহিয়াছে, উহারই উপর শুইয়া গ্যারি- 
ধল্ভী নিদ্রা যান। আর তাহারই উপর একখানি কষ্ণ-দাক-নি্িত 
ফেমে যে একগাছি চুল ঝুলিতেছে দেখিতেছেন, উহা! সেই জগদারাধ| 
জতীকুলরত্ব আনিটার মস্তকের একগাছি কেশ। আর এ যে অসংখ্য 
ছবির মধ্যে এক রমন্ী-মুর্তি দেধিতেছেন, উহা! গ্যারিবল্ডীর হয়া 
দ্বননীর প্রতিকৃতি। আর এ যে একপার্থে দুইখান তরবারি ঝঁকৃমস্ৃৎ 
করিতেছে দেখিতেছেন, উহার একখানি গ্যারিবল্ভীর নিজের, ও অপর 
খানি বীরবর লা-টুর ডি অতার্গেনের 0100৮ 0” /050229) 1 

চলুন একবার সেনাপতির গতাকাঁ-গৃহে গমন করা যাউক। এষ 
ভুবর্ণ-অক্ষর-খোদিত রেসমের কাপড়ে প্রস্তত গ্রকাণ্ড পতাকা দেখিতে 
ছেন, ইহাই মন্টিভিডিয়োর বিখ্যাত ধ্বজা। অপরাপর যে সকল 
পতাকা দেখিতেছেন, &ঁ গুলি গ্যারিবল্ডীর জয়লবা পতাকা। 

পাঠক ! এখন একবার চলুন্‌ গ্যারিবল্ডীর পুক্তকাগারে গমন করা 
ঘাউক্‌। এ ষে অসংখ্য পুস্তক তাহার আল্মায়রা-গুলিকে সুশোভিত 
করিক্না রহিয়াছে দেখিতেছেন, উহার অধিকাংশই নৌযান ও যুদ্ধ 
বিদ্যা-সন্বন্ধীয় গ্রন্থ। তভিন্ন সেক্ফপিয়ার, বাইরন্‌, প্রভৃতি ইত্রাজ 
কবিদিগের কবিতাবলী, জন্মীন্‌ স্বাধীনচিস্বাবাদী দার্শনিকগণের প্রাক 


তিরু-বিজ্ঞন-সন্বন্ষীয় গ্রস্থাবলী, .বহুয়েটের প্রবদ্ধাবলীঃ লা ফ্টেইনের 
গল্সমালা--ও অন্যান্ত গ্রস্থও যথেষ্ট রহিয়াছে । 


আবার এ যে সুপরিপাটী;হুসজ্জিত,ঘরটী দেখিতেছেন, উহা! কুমারী, 
থেরেসিটার শয়ন-গৃহ। এ যে বড় টেবিল্টী এক খরের মধ্যখানে পাতা 
রহিম্নাছে, উহ! সেনাপতির ভোজন-গৃহ । বাঁটার সকলেই আহারের 
মযত্র. এই টেবিলের পার্খ্স্থিত কাষাসনে আমিয়া! উপবেশন করিয়া 
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ফেনাপতির সহিত একত্র আহার করেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দীগেরিস্ও 
এই সহতভোঁজনে যোগ দেন। গ্যারিবল্ভীর পুত্রছয়ের এখন ছেলে 
পিলে হুইয়াছে। তাহারা কার্ধ্যোগণক্ষে ইতালীতেই থাকেন; মধ্যে 
মধ্যে গ্য।রিবল্ভীর দ্বীপাবানে আসিয়া তাহাকে দেখা দিয়া যান! 

ভবে অমংখ্য টেবিল্‌, চেষার, কৃষিকার্ধ্যোপযোণী অস্ত্র শস্ত্র ও 
অন্তান্থ দ্রব্য সামগ্রী দেখিতেছেন--এ সমস্তই গ্যারিবল্ভী তাহার 
ইতরাজ ও অন্তান্ত দেশায় তগুপ-মুগ্ধ বন্ধুবাঙ্ধবগপের নিকট হইতে 
উপহার-স্বর্ূপ পাইয়াছেন। আর এ দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে ষে একখানি 
ছন্দর তরবারি রহিয়াছে, উহা মেল্বরন্বাসীরা গ্যারিৰল্ডীকে 
উপহার-স্থরূপ নিয়াছেন। উহ্থার গৌড়ালীতে ইভালী-দেবীর প্রতিমূর্তি 
অস্ষিত রহিয়াছে; -উাহার চরণ-শৃঙ্খল ভগ্ন হয়৷ পদতলের কাছে 
পড়িয়! রহিয়াছে ;_-আর তিনি খর্ভগাঘাতে অষ্টিয় সর্গকে দ্বিধা ধপ্তিত 
করিতেছেন )--ধড়োর হস্তাবরকের (0989: ) উপর হীরক-নির্ষিত 
ইতালীর অদৃষ্ট-নক্ষত্র অলিতেছে ) --এবৎ খড়ী-ফলক সুন্দর হরি্বর্ণ 
মকমলে 'আবৃত রহিয়াছে । 

নান! দেশ হইতে সর্বদা বিখ্যাত-নামা অতিথিগণ গ্যারিবল্ডীকে 
দেধিবার নিমিত্ত তদীত় দ্বীপাবাসে আসিয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। ইতালীর মন্্িগ৭--ইতালীর রাজকণ্খচারিগণ-_সর্বদাই 
এখানে আসিয়া থাকেন। 

গ্যারিবপ্ড়ীর পরিবারদ্থ সকল ব্যক্তিই শ্রমশীল। তাহারা সকলেই 
প্রত্যুষে অরুণদেব গগনপটে উদ্দিত হইবার পুর্বেই_-শষ্যা হইতে 
উঠিয়া থাকেন। বৃদ্ধ দীদেবাই প্রত্যুষে উঠিয়াই ছুরিগুলি শাণিত 
করেন। ফ্.স্সিঘান্টি_গ্যািবন্ভীর প্রধান মালী--প্রত্যুঘে উঠিয়্াই 
ক্ষিকার্ধ্যোপযোগী অস্ত্রগুলি শাণিত করিয়া লন। ইনি ১৮৪৯ খীষ্টান্বে 
গ্যারিবল্ডীর অধীনে অনেক ঝুদ্ধ করিয়াছিলেন। মিনোটী প্রত্যুষে 
উঠিষাই বন্দুক লইক্ষা শিকারে যান । সাহার অনুগত ভৃত্য গন্মেরোপী, 
সউঠিয়াই বপনোপযোনী বীজগুলি বাছিত্বা। লন। আর এক জন পরিবার 
ব্যক্তি উঠিয়াই হুচী হ্বারা মাছ ধরার জালগুলি পরিষ্কার করিতে, 
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বসেন) এবং বৃদ্ধা দীদেরাই সকলের জন্য কাফি, কুটী ও মাখম 
প্রদ্থত করিতে বসেন। তাহার পর সকলের প্রাতরাশ হয্ব। প্রাতরাশ 
সমাপনাস্তে সকলেই প্রাতঃকালীন আপন আপন কার্যে বহির্গত 
হন। মধ্যান্ছে সকলেই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া মধ্যাহ্ছ-ভোজংন উপ+ 
বেশন করেন। সেই দ্বীপে যাহা কিছু ভাল খাদ্য দ্রব্য পাওয়। 
যায়, তাহাই গ্যারিবল্ভীর টেবিলে পাঁচিত হইয়া উপস্থিত হয়। ক্ষেত্রের 
কার্ধ্যের তখন বর্ণনা ও সমালোচনা আরম্ভ হয়। কেহ ব! অতীত 
যুদ্ধ ঘটনার বর্ণনা আরস্ত করেন। আহারাস্তে কুমারী খেরেসিট 
ফোঁমল করম্পর্শে পিয়ানো ঝাঙ্কারিত করিয়া! মধুর সঙ্গীতে পরিবারবর্গকে 
ঘিমোহিত করেন। ইতালী-বিষয়ক স্বদেশানুরাগোদ্দীপক নীতি হ! 
সমরবিষয়ক গীতিই-_স্তীহার সাধরণতঃ গানের বিষয় হইয়া খাকে। 
- সেনাপতি স্বয়ংও প্রতিদিন রাস্তায়, ক্ষেত্রে ও উদ্যানে গিয়া আর 
সকলের সঙ্গে কাজ করিয়া থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের অস্তে প্রথমে 
সঙ্গীতাদ্দি সমাপন হইলে পর, সেনাপতি নিজ জীবনের পূর্ব টন? 
সকল অতি সুন্দররূপে প্ণনা করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দকে পরম সত্বষ্ট করিক়্া 
থাকেন। - ৃ 
সেনাপতির অমায়িকতায় দ্বীপ-পুর্জের অধিবাসীরা তাহার উপর 
নিতান্ত অন্থরক্ত। সকলেই তীহার দীর্ঘজীবনকামী। এক দিন-এক 
জন সংবাদ দিল যে সেনাপতির প্রাণবধমানসে এক জন সার্ডিনীয় 
তর্দীয় উদ্যানের প্রাীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে । এ সংবাদে 
সেলাপতি বিহ্ুমোত্র বিচলিত হইলেন না। , কিন্তু দ্বীপবাসীরা গজ 
আৎবাদে তাহার জীবনের আশঙ্কায় এত ভীত হইয়াছিল, যে ততক্ষণীহ, 
তাহাকে গুলি করিয়া বধ করিল। গ্যারিবল্ভী এ সংবাদে নিরতিশয় 
ছুঃখিত হইলেন। তাহার বিশেষ হঃখের কারণ এই যে তিনি জানিতে ' 
পারিয়াছিলেন যে এ ব্যক্তি গৃহবিবাদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শাস্তি লাভার্থ 
ভীহার আশ্রমে আসিতেছিল। এদিকে এই সব ল! মাভালেনায় 
খাইবামাত্র, অসংখ্য লোক নৌক1 করিয়া ' সেনাপতির বিপদূ-মুক্তির 
খন্ত তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার নিদিত কারের 
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স্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগরিক শীসন-সমিতির সভ্যগণ- 
সৈম্তগ্ণ, নাবিকগণ, স্ত্রী ও বালকব্‌ন্দ-দলে দলে নৌকা হইতে 
নামিতে নাগিলেন, এবং ব্যস্ত সমস্ত হুইয়! গ্যরিবল্ডীর গৃহাতিমুখে 
ধাবিত হুইলেন। অসকলেই গ্যারিবল্ভীকে অনাহত দেখিয়া-- এরূপ 
মহাপ্রীণ রক্ষা করিয়া ঈশ্বর ইতালীর মহোগকার করিয়াছেন বলিয়া 
একবাক্যে ঈশ্বরকে ধন্যব(দ দ্রিলেন। 
দিও গ্যারিবল্ডী পৃথিবীর উত্তেজনা হইছে অনেক দরে থাকেন-- 
দিও পূর্ণ মানসিক শান্তির আকাশে তিনি বিচরণ করিয়া থাকেন-- 
তথাপি তিনি এক মুহূর্তও অলস থাকিতে পারেন না। প্রতিদিন লা! 
মাভালেনার ডাকের নৌকা তাহার জঙ্ঠ রাশি রাশি পত্র বহন করিক্না 
আনে । এক দিনের ডাকে অনেক পত্র আসে। তাহার মধ্যে ফজিয় 
নামক এক জন রোমীয় পুরোহিতের একখানি পত্র ছিল। সেই পত্রে 
তিনি গ্যারিবল্ভীকে ইতাঁলীতে আসিয়া পোপ-রূপ ভূত ঝাড়াইন্া 
খাইযার জন্য অনুরোধ করেন। আর একখানি পত্র এক জন ফরাশি 
ঙিখিয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি এক-প্রকার 
কামান প্রস্তত করিয়াছেন, যাহা এক সময়ে পঞ্চাশ হাজার লোককে 
উড়াইয়া দিতে পারে । তিনি এই কামানের একটা তাহাকে উপহার দিয়া 
খই প্রেতিশ্রতিতে আবদ্ধ হয়েন ষে তিনি এ কামান কখন ইতালীয়ের 
বিরুদ্ধে প্রনুক্ত করিবেন না। প্রতিদিন জঅন্তাত্ত ১হিলাগণের পত্রে 
গ্যারিবল্ডীক্ক যেন ছাইয়া ফেলে। কেহ তাহার হস্তাক্ষর লিপির 
প্রার্থী; কেহ স্বাহার একগাছি কেশের প্রীর্থা; কেহ বা তাহার গুণেই 
মুগ্ধ-_-ইহা জানাইয়াই ক্ষান্ত; কেহ বা তাহার প্রেমভিখারী। গ্যারি- 
বল্ভী পরিষ্কার অক্ষরে ও হুন্দর ভাষায়__ প্রত্যেক মহিলারই পত্রের 
উত্তর স্বহস্তে লিখিয়া থাকেন। কারণ গ্যারিবল্ভী স্ীজাতির তক্ত 
স্রীজাতির গুণে মুগ্ধ) সুতরাং তিনি পত্রের উত্তর দিয়া বিনা অর্থব্যকে 
াহাদিগকে হুখিত করিতে কখন ক্রটা করেন ন1। 
, এতন্তিন্ন গ্যারিবল্ভীকে অনেক হিতসাঁধক কার্ধ্যে সর্বদা নিযুক্ত, 
খাঁকিতে হয়। এই সময় লা মাডালেনা ও স্্ভিনীয়ার অধিবাসিগণ 
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ঘ্বোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখিয়া! গ্যারিবল্ভীর ভ্দয় 
ব্যঘিত হুইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার যত্বে এই ছুই দ্বীপে "্দ.নক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ইংলগুবাসী বন্ধুবান্ধবগখ-হইতে 
অনেক চীদা সংগ্রহ করিয়া এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া! 
থাকেন। অসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের অন্ততি এই সকল 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাত করিয়া থাকে । 

পাঠক! পুর্বে যখন গ্যারিবল্ভীর আশ্রমে আসিয়াছিলেন, থেরেসিট! 
তখন কুমারী ছিলেন । কিন্ত আজ থেরেসিটা বিবাহিতা, সৈনিক কম্মচারী 
মিগনোর ক্যান্জিয়ো ভীহাকে বিবাহ করিয়াছেন। এক্ষণে হিফেন্‌ 
ক্যান্জিয়োর শ্বশুরালয়ে ও শ্বশুরের উপর বিশেষ আধিপত্য বিদ্যমান । 
তিনি আসিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দীদেরিস্দিগকে তাড়াইয়াছেন। গ্যারিবল্ডী 
স্াহাকে অতিশয় ভাল বাসেন, এইজন্ত তাহার কোন অনুরোধ প্রভ্যা- 
খ্যান করিতে পারেন না। থেরেসিটার এখন চারিটি পুত্র হইয়াছে। 
তিনি তাহাদিকে লইয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত--এই জন্য পিতার নিকট 
এক জন ধাত্রীর জন্য অনুরোধ করেন। গ্যনরিবল্ভী ধাত্রী দ্বারা সন্তান 
গ্রতিপালনের নিতান্ত বিরোধী-__এই জন্য প্রথমে কিছুতেই সম্মত হয়েন 
দাই। অবশেষে তিনি জামীতা ও ছুহিতার নিরতিশয় আগ্রহে ইহাতে 
জম্মতি দিয়াছিলেন। সুতরাং টস্কানী হইতে থেরেসিটার সাহা 
ষ্যার্থে এক জন ধত্রী আসিয়াছে । 

গ্যারিবল্ডী চারি জন বিখ্যাত দেশহিতৈযীর নামে কন্তার পুত্রচতূ- 
ইয়ের নামকরণ করিয়াছেন। রোমের অবরোধ-কালে তাহার অধীনে যুগ 
করিতে করিতে যে বীর মামিলী রণস্থলে হত হন, তাহার নামে এক 
জনের ) প্রিয়বন্ধু মৃত মহাস্বা আন্জিওর নামে আর এক জনের ) দৃ্মিগ 
আমেরিকার স্বাধীনতাসমরে উৎষ্-প্রাণ ব্রাউলের নামে তৃতীয়ের ; ও 
ইউনাইটেড স্েটসের বিখ্যাতনাম। সভাপতি লি৬কনলের নামে অৰশি- 
টের নামকরণ করিয়াছেন । আনিটাবিরহিত হুইয়া৷ এইরূগে পারিবারিক 
সুখে কথিত সুখী হইয়া! গ্যারবল্ডী দ্বীপাবাসে দিন কাটাইতেছেন, 
এমন সময় সহসা ইতালী দেবী তাহাকে আহ্বান করিলেন! 
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১৮৫৪ হইতে ১৮৫৯ খীষ্টাবৰ পর্য্যস্ত গ্যারিবলডী কৃষির অনুকরণে 
ও সাংবারিক সুখে রত থাকিয়া ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে দ্দিন কাটাইতে- 
ছিলেন। এই সময় ইতালীগগনে আর একটা নক্ষত্র উদ্দিত হম। 
কাহার ওঁজ্বল্যে ইতালী অভিভূত হইয়া পড়ে। সে সময় লী্মণ্ট 
াহারই ভ্রকম্পনে উঠিত নামিত। ম্যাট্সিনি ইতালীর হু্ধ্য, গ্যারি- 
বল্ডী ইতালীর চক্র, ও কার ইতালীর এঞরবতান্রা-স্বরূপ ছিলেন। 
য্যাটসিনি নিদাঁধ-হৃধ্যের স্তায় খরতর ভাবময়্ রশ্মিমালায় ইতালীকে 
ঝলমিত করিতেছিলেন। তাহার ইচ্ছা_ইতালীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
যাহা কিছু মলিন, সমস্ত বিশোধিত করিয়া, ইতালীকে এক অরূর্বর 
ছর্গরাজ্যে পরিণত করেন। তিনি আল্পস পর্কাতের স্তায় উত্তু্গ তদীয় 
মহাহ্‌দয়ে ক্ষুদ্রতর বিবয় ধারণ করিতে পাঁরিতেন না । তিনি ভাবী মহা 
যুগের অবতার ছিলেল। অধংপতিত ইতালী এই জন্য তাহাকে ধারণ 
করিতে পারিল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে জাতি দাঁসত্ব-তিশিরে 
আচ্ছন্ন ছিল, সে জাতি সে হৃর্ধ্যালোক সহিতে পারিল না। ইতাললী- 
চক্র ও ইতালী-নক্ষত্রের মৃদু আলোকই ভাহাদিগের অহ্বিত দৃষ্টির 
উপযোগী হইল। 

এই সময় গ্যারিবল্ডী ও কারের একই লক্ষ্য ছিল। ইতালীগ্ে 
আপাততঃ বিশ্বজনীন সাধারণতস্ত্র স্থাপিত হওয়ার সতাবণা অল্স-_ 
তাহাদিগের উভয়েরই এই ধারণা হইয়া উঠিল। এই জন্ত তাহার! 
ীভ্মন্টরাজ ভিকৃটর্‌ ইমানুয্নেল্‌কে একীভূত ইতালীর অধীশ্বর করিছ্ছে 
কৃতসস্কজ হইলেন। ম্যাট্সিনি সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও রাজ্যতস্ত্ের 
বিরোধী বলিয়া, গ্যার্লিবল্ভী এখন প্রকাশ্যরণপে ম্যাটুসিনির দল হইসে 
বিচ্ছিত্ব হইলেন। 
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এত দিন পরে ম্যাটজিনির “সাধারণতন্্র' গ্যারিবল্ভীর নিকট 'আদর্শ 
াত্র' এবৎ কার্ধ্যতঃ অসম্ভব বলিয় বোধ হইল। তিনি বুঝিলেন থে 
গুহ নিয়মাধীন রাজ্যতত্ত্র ব্যতীত আর কোন-প্রকার শীসন-প্রণীলীই 
শতধ! বিচ্ছিন্ন ইতালীকে একীভূত করিতে পারিবে ন।. তিনি দেখি- 
লেন ষে এই গুরুতর কার্যের অধিনাক্নক হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত বাধা 
তিক্কটর ইমাহ্থয়েল্‌। বীরত্বে সিংহসম, প্রতিজ্ঞায় ক্রবতারা-সম, মতে 
'উদ্ারতম, ও অত্যাচারের প্রতি স্বণায় অগ্রতম-স্এরূপ রাজ! ইতালী 
তৎকালে জার দ্বিতীয় ছিল না। তিনি নিজের সিংহাসনের জন্য 
বিলুমাত্রও ব্যস্ত ছিলেন না, কিন্ত প্রজার গৌরব ও সুখই তাহার 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল। গ্যারিবল্ভী ষেমন ভিকৃটর ইমানুয়েলের গুণে 
সুগ্চ, ভিন্থটর ইমানুয়েল্‌ও সেইবূপ গ্যার্িবল্ভীর গুণে মুদ্ধী ছিলেন । 
রাজাও যেমন প্রকাশ্য স্থলে অনেকবার উৎসগঁকৃত-প্রাণ প্রজাবৃদ্দের 
আধিনাষ়কের প্রতি তাহার অঙ্কা প্রকাশ করিতে লাগিলেন) এদিকে 
গ্যারিবল্ডীও সেইব্রপ প্রকাশ্য-রূপে ইতালীয় বিপব ও ভাহাঁর অধি- 
নায়ক ম্যাইসিনির সহিত' সহান্তভূতির অভাব এবং জাতীয় ঘল ও 
তাহার অধিনায়ক ভিক্টর্‌ ইমানুয়েশের সহিত তীহার পূর্ণ সহাম্থতুত্তির 
ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
' যেমন রাজ! তাহার আবার তেমনই মন্ত্রী জুটিয়া থাকে । এই সঙ্গয় 
কাউন্ট কাভূর ভিকূটর্‌ ইমাসুয়েলের মন্ত্রিসভার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন । 
কার অতিশয় বোদ্ধা ও রাঁজনীতিজ্ঞ ছিলেন। গ্যারিবল্ডী বলে 
অত্রীগণকে ইতালীক্ষেত্ত হইতে দূরীকৃত করিৰ বলিদ্বা সন্ল্প করিস্কা- 
ছিলেন; কিন্ত কাতুর রাজনীতির কূট-মন্ত্রণা-বলে অস্রিয়ীয়ণণকে অপদস্থ 
স্$ ক্দবশেহে ইতালীক্ষেত্র হইতে তাড়িত করিবার সক্কল্প করিজেন।. 
'ফুবিধাও ভুটিয়! গেল। ১৮৫৩ খীর্টান্দের ডিসেম্বর মাসে ক্রিমীয় হু্ধের 
'আরেফন্র অস্ত পারিস নগরীতে একচী সভা আহ্নাত হয়? কেহ 
সন্গাস্থ কাকুর রুশিয়ার বিরুদ্ধে ইল ও ফাঁজ্সকে সাহায্য করিতে 
স্বীকৃত হইন্! ভিক্টর ইমানুয়েলের পক্ষে সন্দিপত্রে স্বাঞ্চর করেন । 
ইহাতে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইস। ইংলও ও ডানা-ছুই বল 
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রাজ্য দ্বারা তাহাদিগের জাতীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল / এবং ১৮৪৯ 
খটান্দের পরাজয্মে জাতীয় সেনার যে সাহসহীনতা জঙ্গিয়াছিল, 
ক্রিমীয় সমরের বহুদর্শিতায় তাহা অপনীত হইল। এই সতায় কাতর 
অগ্টিয়া ও রোমের বিরুদ্ধে ছুই একটী কথা বলিয়াছিলেন। হুতরাং 
অষ্টিয়ার মহিভ পীভ্মণ্টের পার্থক্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্ত 
কাডুরের বুদ্ধিবলে অষ্টিয়ার সমস্ত কৌশল নষ্ট হইতে লাগিল। তাং 
কালিক পীভ্মণ্টবাসিগণের কাডরের প্রতি প্রগাঢ শ্রদ্ধা ছিল। তাহারা 
কাতুর-সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেন--আমাদের প্রতিনিধি সতাও আছে, 
কিন্তু এক কাভুৰ নামের ভিতরই.সমস্ত নিহিত রহিয়াছে? ।* 

কাতুরের কর-মর্দনে ফরাশীয় ও ইতালীয় রাজনীতি ক্রমেই একীভূত 
হইতে লাগিল। ক্রিমীয় সমরে ইতালীর সাহাধ্য পাওয়ার পর তৃতীয় 
নেপোলিয়ন্‌ ইতালীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
্রধিয়ার্গে ফরাশি সম্রাটের সহিত কাছুরের একটি ও সন্ধি হয়। 
তাহাতে এই কয়টি বিষয় স্থিরীকৃত হয়ঃ-_ 

(১ স্বান্স আই্টয়ার সহিত সমরে ইতা্শ'কে সাহাধ্য করিবেন ; 
(২) আল্পস হইতে আভিয়াটিক্‌ পত্যত্ত দেশে ঘনীভূত একটি ইতালীয় 
রাজ্য স্থাপিত হইবে ; €৩) ফান্ষকে নাইস্‌ ও সেভয় প্রদেশ ছাড়িয়া! 
দিতে হইবে ;6৪)ইতাঁলীয় রাজকুমারী রুটিল্ভীর সহিত যুবরাজ নেপো- 
লিয়নের বিবাহ দিতে হইবে । কাতূরের রাজনীতিজ্ঞতার ইহাই পরা- 
কাষ্ঠ। ন্ভারার ছুর্দিনের পর ইতাঁলীর এরূপ সৌভাগ্যের দিন আর টে 
নাই। এই অদ্ধি দ্বারা কাড়ূর অষ্টিয়াকে একপ্রকার সহায়হীন করিয়া 
ফেলিলেন। অধিপতি দলিত অভিমানে গর্জিয়্া। উঠিলেন ; ও 
পারিষের মিলিত সতার সন্ধিপত্রকে পরিহাস করিধার জন্তই যেন মহতী 
সেনা লইয়া সার্ভিনীয়। আক্রমণ করিলেন! লুই নেপৌপিয়ন্‌ ইতাঁলী- 
রাজকে “সহানুভূতি জানাইয় পাঠাইলেন? এবং তীহার পাহাঘ্যার্থ 
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অধংখ্য সৈষ্ভ লইয়' স্বয়ং ইতালী-অভিমুখে অভিধান করিলেন। 
সাহার রণতরি সকল আলেসাগডিয়া বদর হইতে তাহাকে ও তদীয় 
'ৈশ্তগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া জেনোয়া বদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সেই নগরে ইতালীরাজ অধীর হইয্বা তাহার আগমনের প্রতীক্ষা 
ক্রিতেছিলেন। এদিকে অষ্রিয়ানেরা টিসিনো-নদী পার হইয়! সেসিয়া 
নদ্দীর তীরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল! এক লক্ষ ত্রিশ সহত্র অষ্টিয়ীয় 
সৈম্ত একদিকে টিসিনো ও অন্তদিকে সেসিয়া-্ইহার মধ্যস্থলে শ্রেমীবন্ধ 
হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অশ্বারোহী সৈম্তও ভীষণ আর্টিলারীতে 
সেই সৈন্শ্রেমী খচিত ছিল। . টু | 
ইতালীতে যখন এই সকল কাণ্ড চলিতেছিল-_তখন গ্যারিবল্ভী 
াহার দ্বীপাবাসে অবস্থিত ছিলেন। তিনি এ সমস্ত বিষয়ের 
কিছুই অবগত ছিলেন না। এমন সময় স্থির থাকা গ্যারিবল্ভীর 
পক্ষে অযভ্ভব। হৃতরাৎ ১৮৫১ খৃষ্টানদের শীতকালে যখন কাডুর ও 
ভিকৃটর্‌ ইমানুয়েল্‌স্পগ্যারিবল্ডীকে জাতীয় মেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ 
করিবার জন্য আহ্বান করিষা পাঠাইলেন, তখন তাহার হৃদয় আনন্দে 
ম্বত্যু করিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে টিউরিণে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। মন্তকে বিস্তৃত হ্যাট, গাত্রে লোহিত ও ডিলা৷ পরিচ্ছদ, 
হস্তে একগাছি বড় ছড়ী--এক দিন এইরূপ একটী লোক কাতুরের 
স্বার'দেশে আসিয়। দণ্ডায়মান হইলেন। দ্বার-রক্ষক নাম জিজ্ঞাসা 
করায় তিনি নাম বলিলেন না। দ্বারী তাহাকে ভি্কৃক মনে করিয়া 
কাছুরের নিকট এই সংবাদ দ্িল। কাভুর ভাবিলেন কোন ব্যক্তি 
কৌন আবেদন লইঘ্বা আসিয়াছে; ভাবিয়া তিনি উপেক্ষা-সচক 
বাক্যে বলিলেনঃ_এই দীন ডেভিল্কে আসিতে দাও । ডেভিল্‌ 
জপ্মুথে আসিলে, কার দেখিলেন যে ইভানীর প্রজারশের প্রাণভুর্ত 
সেনাপতি গ্যারিবল্ডী স্বয়ং উপস্থিত। তখন তিনি লজ্জায় অবনওসুখ 
হইলেন । কিন্ত সে লজ্জা গ্যারিবল্ভীর আগমনজনিত আনলো চ্ছা'ক্ষে' 
শীস্বই-তাসিয়া গেল। 
ই পরস্পর-সাক্ষাৎ্ণকাঁর উতয়েরই বিশেষ প্রীতিকর হইল।. শ্বদেশের 
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জন্ত আবার যুদ্ধ করিতে দেওয়ার অতাবনীক্ক সন্মান প্রদান বরা, 
গ্যারিবল্জী কাভূরকে অন্তরের সহিত ধন্বাদ দিলেন? ক্ষিত্ত 
গ্যারিবজ্ডী সেই সঙ্গে সঙ্গে ফালেয় প্রতি তাহার অবিশ্বাস মুক্কণ্ঠে 
ব্যক্ত করিগেন। 

এত দিনে ইতালীর লাতীয় সংগ্রাম প্রকৃত প্রস্তাবে আরস্ত হইল। 

কি লঙ্কার্ভাঁ, কি ভিনিজিয়, কি রোম-_-অধিক কি ইন্ডালীর প্রতিষ্থল 
হই্ডে অনি দ্বীয়গণকে তাড়াইয়া দেওয়া-গ্যারিবল্ভীর বহ দিনের আরা, 
চিন্তা: ও"স্বগ্ের একমাত্র বিষস্ব হইয়া আমিয়াছে। আজ সেই নুবিধ! 
উপস্থিত দেখিয়া/্আজ তাহার আশা, চিত্ত ও দ্বপ্পের একমাত বিষ্বব 
কার্যে পরিণত হইতে চলিল দেখিয়া, তাহার ভ্যদর প্রচণ্ড উন্নষ্ফে 

নৃত্য করিতে লাগিল । 

আজ ১৮৫৯ হুষ্টাব্বের মধ্য ভাগ । আজ শুভ দিনে তিনি রা 
দর্শনে গমন করিলেন! ভিকুটর্‌ ইমাচুয়েল্‌ মহানন্দে ও মহাসর্যাদরে 
গ্যারিবল্ডীকে গ্রহণ করিলেন। আজ .ভিকৃটর ইমানুয়েল্‌ অন্তরের 
বিশ্বাসের সহিত ও হৃদয়ের প্রীতির সহিত তাহাকে লেফ.টেনেন্ট 
জেনেরালের পর্দে অভিষিক্ত করিলেন; এবং তাহাকে একটী মহতী 
ভলটটিয়র সেনা সংগৃহীত করিবার জন্ত ক্ষমতাপত্র প্রদান করিলেন ; 
আর বলিয়! দিলেন যে এই ফেনা আল্পদ্-সেনা (08০০৯$০৮ ৫৪] 
8107-5008856555 ০৫ 8১৩ 419) নামে আখ্যা হইবে। ভেল। মামোর! 
(09৬ 04800২9 ) তৎকাঁলে ইতালীয় নিয়মিত সেনার অধিনায়র 
ছিলেন৷ তিনি রণ-পণ্ডিত হইলেও এরূপ ভীষণ সংগ্রামের সম্পূর্ণ 
আনুপযুক্ত। তিনি গ্যারিবল্ভীকে এরূপ উচ্চপদ প্রদান বরার 
' বিরোধী হইয়া! উঠিলেন। এই জন্ত গ্যারিবল্ভীর কার্যে নিয়োগ 
গবর্ণমেপ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইল না। কিন্ত গেজেটে প্রকাশ না! 
হইলেও এ-সংবাদ লোকমুখে তাঁড়িত বেগে নগর হইতে গ্রাষে, 
এবৎ গুহা! হইতে আল্পস্‌ পর্বতের শিখরে প্রচারিত হইল। বেন 
: জহসা ইতালীর প্রতি শিরায় তাড়িত যন্ত্রের (0815%510 7০56.) 
শকি অনুভূত হইল! গ্যারিবল্ভীর মুদ্ধকারী শৃন্ধরবে ইভালীর দোহ* 
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পিঞ্থ যেন; সহসা ভাঙ্গিয়া গেল! ইতালীর চতুর্দিকে কি যেন এক 
ছনূরধ্ব জীবন-শ্রোত প্রবাহিত হইল। নবীন ও প্রন্ীগ-শিক্ষিত ভু 
আশিক্ষিত--অধ্যাপক ও ছাত্র ব্যবহারাজীব ও চিকিৎখস্শি্ী 
ও কৃষক ) যে ষেখাঁনে ছিল, যে যাহা কিছু অস্ত্র গাইল-_তাহাই হানে 
করিয়। সেই মুগ্ধকারী সেমাপতির শিবিরোদ্দেশে দলে দলে ছুটিতে 
আঙিল। জগন্নাথ দেবের রথ দেখিতেও কখন পুরী-অভিমুখে এত 
£লাফ ধাবিত হয় নাই! জাতীয় জীবনৈর এমনই মহিমা বটে ! 
মাকুহিস্‌ জিয়র্গিণি প্যালাতিসিনির ষত্বে ইভালীর প্রত্যেক স্থান 
ছলন্টিয্ার সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য সমিতি স্থাপিত হইতে লাগিল । 
ইচ্ছাদৈস্ঠের কেন্তরীভূত অগ্সিতি টিউয্িণে অবস্থিত ছিল । দেই সমিতির 
গ্রতিনিধিগণ ফেরিওয়াল। সাজিয়া' গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া ভল-্টিখর 
হইতে ইচ্ছুক যুবকৰৃন্দকে এক ট্ক্রা করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া 
স্বাইতে পাগিলেন। ইহাই তাহাদিগের সীমান্ত প্রদেশে ধাইবার 
অনুমতি-পর ( 7989-০৫৮) দ্বরূপ হইল। এই যুধকবৃন্দ নির্টিসউ 
স্থানে আসিয়া উপশ্থিত হইলে, ত্রিশ জন করিঘ] এক এক দলে .বিতক্ত 
হইতেন। এক একটী দলের সঙ্গে এক এক জন পথদর্শক ফাইত। 
দেই সকল পথধর্শকেরা তাহাদিগকে আল্পস্‌ বাঁ আপিনাঈন্‌ পর্বাত্তের 
'অধিত্যকা-প্রদেশের উপর দিয়া জেনোয়! বা টিউরিণে লইয়া ঘাইত। 
তথায় আসিয়া তাহারা নিয়মিত বা অনিয়মিত সেনার অস্ততৃক্ছি 
হইতেন। | 
, .এধিকে কর্ণেল মেডিসি ও কর্ণেল কোজেন্স নির্বাসন 
প্রত্যাগত হইলেন । গ্যার়িবল্তী ভলিয়ার সৈত্তদ্বলকে তিনটা 
ব্েছিমেণ্টে বিভক্ত করিয়া কোজেন্স, মেডিসি ও আডুইিলো-_এই 
সিম জন কর্মচারীকে তিন দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যেক 
রেজিমেন্টের সহিত কয়েকজন করিয়। পথদর্শক,-্এবৎ জেনোয়া, মিলান, 
্টবলোনায় সন্তরন্ত-বংশোন্তব- কতিপয় অব্যর্থলক্ষ্য বন্দুকধারী আর 
এষাদিত হইল। . এ রেজিমে'টত্র় যখন লন্বার্ভাতে আসিয়া 
নউস্থিত হইল। তখন. অসংখ্য মিলানীভ্-ভলষ্টিয়ার টনের অস্তভু করি 
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হইল। এই যুদ্ধের আয়োজনে অষ্টিয়ার খৈর্যচ্যুতি হুইল। 
হিয়া কাছুরকে এই সফল ভলটিয়ার সৈগ্ত বিদায় করিতে বলি" 
লেন। কিত্ত কাডূর ইহাই চাহিতে ছিলেনস্প্হৃতরাং তিনি ইহাতে 
অসন্মত হইলেন। অগ্িযব। ইহাতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া সা্ডিনীয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ খ্যাপন: করিলেন। গ্যারিবল্ডী নদীর তীরবত্তাঁ বীন্লা 
নগরে আপনার নিজ সৈশ্তদল সংগঠিত করিলেন । দক্ষিণ আমেরি- 
কায় মল্টো-সেন্ট 'আন্টোনিয়ে। প্রতি সমরে ফাহারা তাহার পার্থ 
বুদ্ধ করিষাছিলেন, ও যাহার! রোমীম অবরোধকালে অসাধারণ বীরত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন-সেই সেই বীরই আছ তাহার সৈনিক 
কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। অতি, কর্ণেল কোরাণেও--ধিনি রাজ 
ধোম্বার অধীনে কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া আসির়াছিলেন--তভীহার 
কন্দচারীর পদে বৃত হইলেন। 

€ই মে তারিখে গ্যারিবল্ডী বীরা পরিত্যাগ করিয়া! কাসেগ্‌ ক্মাভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন । ৮ই মে তারিখে তিনি 'সৈন্তগণকে জাতীয় সমরে 
সর্বপ্রথমে দীক্ষিত করিলেন। এই দিন একদল অহিয়ীয় সৈন্তের 
্লহিত তাহার' সেনার প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু গ্যারিবল্ভী-- 
সহকারী সেনাপতি দিয়ালভিনির অধীনে ছিলেন বলিয়৷ তাহার 
গতি গ্রতি পদে প্রতিহত হইতে লাগিল। ' সেনাপতি লা মর্ষোরা, ও 
সহকারী সেনাপতি সিয়াল্ডিনি-_গ্যারিবল্ভীর অসাধারণ লোকপ্রিত্বতা 
দেখিয়া তাহার প্রতি ঈর্ধাহিত হইলেন, এবং প্রতি বক্তে তাহার গযন* 
গথে বাধা দিতে লাগিলেন। তাহার সৈশ্তগণকে খাদ্য-সামগ্রী . না 
দিয়া, ও তাহাকে একস্থানে অগ্রসর হইতে বলিয়া জাবার তখনই প্রতি 
নিবৃত্ত হইবার আদেশ দিয়া তাহারা স্বাধীনতা-জীবন গ্যারিবল্তীকে 
উনমত্বপপ্রায় করিয়া তুলিলেন। এরূপ বাধাস্এরূপ পদে পদে হস্তক্ষেপ. 
গ্যারিবল্ভীর অসহু হইয়া উঠিল। ইহা স্তাহার তাড়িত গতি-শু 
স্মনিয়মিত মৃদ্ধ-প্রণালীর পক্ষে বিশেষ বিশ্ব-জনক । হতরাং তিনি 
এরণ শৃ্খলিত হইয়| কার্য কর্ধিতে হইলে কর্দ পরিত্যাগ করিবেন 
হৃলিযা কৃত-সন্ধ্র হইলেন। এক দিন তিমি, রোমাগ্নাবার 'আপদার 
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সৈশ্তগণকে রাখিয়া সহসা শিবির ত্যাগ করিয়া! চলিধা গেলেন । তাহার 
গপ্তব্য শান কেহই জানিতে পারিল না। তিনি একেশারে রাজ-শিির 
লক্ষ্য করিষ্বা চলিলেন। সহসা তাহার আগমন-বার্ভার সংসদ পাই 
াত্র ভিক্টর ইমানুকেল্‌ তাহাকে শিবিরাভ্যত্তরে' ডাকিয়া পাঠাই» 
লেন। গ্যারিবল্ডী রাজাকে বলিলেন ধে তিনি এইরূপে বৃখা সমক্ন 
মষ্ট করিয়া তাহার যুবক-সৈন্ত-দলের উতৎ্নীহানল ও বীর্ধ্য-বন্ি নির্ধ্ী 
পিত করিতে ইচ্ছুক নহেন ; সুতরাং যি স্বাধীনভাবে কার্ধ্য করি 
ঘা পান, তাহা হইলে তিনি এই কার্ধ্য-ভার হইতে অবস্থত হইবার 
সহ্মতি প্রার্থনা করেন। গ্যারিবল্ভীর চক্ষু দিয়া তৎ্কালে 
অগিস্ক,লিম্ত-সকল নির্গত হইভেছিল। তাহার মুখ-মগুল অন্ত 
নিগৃহিত ক্রোধে ও অভিমানে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। ইহীক্কে 
দেখিক্পা ভিকুটর ইমাঞ্ুয়েল্‌ বুঝিলেন-_ষে গ্যারিবল্ডীর সন্কর সির; 
জর বুঝিলেন যে এই' “মণ্টিভিভিয়ো-মহাব্যাপ্র" ব্যতীত এই মহাযজ্জে 
সিদ্ধি অসম্ভব! খুঝিদ্ধা তিনি প্রাকৃত বীরের স্তায়। এবং প্রবীগ 
দ্বাজনীতিজ্ঞের স্যায় তাহাকে যথ| ইচ্ছা! তথা-যাইতে, এবং যেক্প প্রপা” 
ীতে ইচ্ছা সেইরূপ প্রণালীতেই যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন । 
পীড্মন্টিদ্‌ সাধারণ-সভ। তাহাকে এই অময় ভিকৃটেটরের পদে অস্থি 
বিক্ত করেন। হৃতরাৎ ভিক্টর ইমানুষেল্‌ এরপ প্রশস্ত অনিয়ন্ত্রিত 
আদেশ প্রানে স্বত্বযুক্ত ছিলেন। আদেশ দিবার জমক় তিনি ঈষৎ 
হাসিয়া বলিলেনঃ--“আমার কেবল এই দুঃখ রহিয়া গেল, যে আসি 
আপনার অনুবর্তন করিতে পারিলাম না” । 
১৬ মুন 
''আল্পস সেনার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। আর সে গঞজেশ্রা 
গ্রন, আর সে অকারণে গমন ও প্রত্যাগমন, আর সে কুটবৃদ্ধ-প্রণালী 
সম্্বহিল না। এখন তাহার পরিবর্তে তাড়িত গমন, চমকিত প্রত্যাগযার ৪ 
'অফ্ুত সমরপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইল। তীহার বিচিত্র ' স্থিত 
কক্রুগতিতে রণপণ্ডিত প্রবীণ প্রাচীন অঙষ্টিয়া-মেনাপতিগণেরও -হুছি 
সিদ্ধি লোপ পাইল। তাহার ও তদীয় স্তগণের অজম-সাহর্দিঝক। 
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রয়ে সময়ে হঠকারিতায় পরিণত হইতে 'লাখিল বটে, কিন্ত উপরুর্ণপনধি- 
ক্ুজ্বল বিজয়পরম্পরায় সেই হঠকারিতাঁজদিত্ত দোষ কাটিয়া যাইতে 
লাঙগিল। .. তাহার অবদানপরম্পরার কিরণমালায় জগৎ ঝলজিয়! 
উঠিল! ইউরোপ বিস্মিত ও চমকিত হইল! ইহাতে সাহার পূর্রর 
গৌরব শতধা উপচীয়মান হইল। এই সকল বিজয়--তীহাকে অতীত 
ও বর্তমান সেনাপতিগণের মধ্যে সর্ধশ্রে্ঠ করিয়া তুলিল। আধুনিক 
যুগে তাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন যোদ্ধা--প্রথম নেগোঁ” 
লিয়মূ ভিন আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। গ্যারিবল্ভী তাই 
আঙ্জগ ইতালীর উপান্ত দেবতা, ইভালীর একমাত্র আশাম্থল হইস্ঘা 
ধাড়াইলেন। , 

৯ই মে গ্যারিবল্ডী তেরুয়া ঘগরে আসিয়! ছাউনী করিলেন 
ববাত্িতে শক্ররা সহস। তাহার্দিগের শিষির আক্রমণ না করে--ভাহার 
টন্ঠ পূর্বব-বিধান করিয়া গ্যারিবল্ডী সে ক্ষাত্রি ছুখে নিদ্রা খাইলে: 
স্তাহার ভলন্টিয়ার সৈস্তগণ জালামর়ী শিবিষ্বাগ্রির চতুর্দিকে তারকা, 
খচিত গগন-চত্রাতপের নিপ্নে অবস্থিত হইয়া আপন আপন ইচ্ছামত 
কেহ বা তামা খাইতে লাগিলেন, কেহ: কেহ বাঁ পরস্পর গল্প করিতে 
লাগিলেন; কেহ কেহ বা বসিয়া ছুলিতে লাগিলেন। এই ছৃণ্ঠ 
দেখিয়া গ্যারিবল্ভীর মনে সেই দক্ষিণ আমেরিকার, দ্বাধীন যুদ্ধ- 
প্রণালীদ্ব হ্বৃতি উদ্দীগিত হইল । যেখানে তাহার ও তীয় সৈল্- 
ধর্গের স্বাধীন কাব্যপ্রণালী কোন ঠোর সামরিক নিঘমাবলী দ্বারা 
সংষত হইত না, মেই আমেরিক রণক্ষেত্র সকল আবার তাহান় স্মৃতি- 
শঁখে উদ্দিত হইল ! প্রায় এক পক্ষকাল তীহারা তথায় আবস্থিতি 
কিয়া ক্রমাগত অষ্টিয়গ্ণের সহিত অনিম্বমিত যুদ্ধ করিয়াছেন। 
কর্ণ বা গিরিশৃঙ্গে--কখন বা অধিত্যকাপ্রদ্দেশে এবং কখন না 
'উপতাকা-প্রদেশে থাকিয়া তাহারা শক্রগণকে ব্যস্ত অমস্ত করিয়াছোদ। 
অধশেষে ২১এ , তারিখের সাঁয়ংকালে তিনি আরোন| (41008) 
নগরে খিষ্সা শিবির সমিবেশ করিলেম। তিনি আহায়াদি প্রত্যত কফিতে 
শু. শট বিস্তপ্নথ করিতে বলা, সকলেই মমে করিল তিমি তথায় 
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বিছ্ু দিনের জন্য 'সবস্থিতি করিবেন। কিন্ত নিশা-মধ্যভাগে সহ্য 
টিসিনো-অভিমুখে যাত্রার সংবাদ ওুনিয়া সকলেরই সে ভ্রম দূরীকৃ্ 
হইল। গ্যারিবল্ভী--অধিনীত পাঁচ সহজ ভললিঘর সি লইয়া 
সুপ্রসিদ্ধ রিউবিকন্‌ (88012০2) নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? 
গ্যারিবল্ভী-_ক্যাষ্টেলেটো ও ফাইমোনেট! নামক ছুই-জন উৎসর্গ 
কত-্প্রীণ স্বজাতি-প্রেমিককে নৌক| ষংগ্রহেব জন্য পূর্ব হইতেই, 
পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা অতি কষ্টে ও অনেক বিপদূ কাটাইয়াঁ 
কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সকল নৌবা। 
করিয়া ২২এ তারিখের রজনীতে সেই ক্ষুদ্র তলন্টিয়ার মেন! মী 
পার হইয়া লম্বা্প্রদেশে আসিফ উত্তীর্ণ হইলেন! 
লম্বার্ডপ্রদেশে আসিয়াই গ্যারিবল্ডী লম্বাডীর অধিবাসিগণকে 
জাতীয় সমরে যোখ দিবার জন্য আহ্বান করিয়া এই মর্শে ঘোষপাপত্র 
গ্রহণীর করিলেনঃ “'লঙ্বার্ডগ্রণ | আর কেন? অন্তর গ্রহণ করুম্‌! দাষস্ব 
বিদুরিত করিতেই হইবে! যে বন্দুক ধরিতে পারে অথচ ধরে মা 
সে জাতীয় শত্র ও জাতীর়-বিষ্বাস-হস্তা ! ইতালী--যদ্দি তাহার অন্তত 
খ্বণ আবার মিলিত হয়, তাহা হইলেস-ইতালী/-বিধাত! জাতি-নিচয়ের 
অধ্যে তাহাকে যে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন,--আবার নেই 
উচ্চস্থান পুনরধিকার করিবে । 
মহতী অষ্টিম্বীয়্ যেনার সন্মুধ দিয়া দেই গারিবল্ভিনী জেন 
২শশে তারিখে ভারীজ্‌' এই নগর মাজিয়োর ও কোমে-হদ-ছয়ের 
মধ্যবর্া ্থানে অবস্থিত--ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়! প্রবেশ করিলেন । 
এখানে আসিয়া তিনি একটা সুবিধা-জলক অবস্থান প্রাপ্ত হইলেম $ 
গ্যারিবল্ডিনী সেনার এরূপ অসমসাহসিক ক্ষিপ্রগ্নতিতে অষিয়ামের 
জতিশয় ভীত হইল। সেই গ্রদেশস্থ ক্ষুদ্র নগরমগ্লীর পরিরক্ষণীর্ঘ 
অগর-তুর্ণসকলে যে সকল অগ্টিয়ীয় সৈন্য অবস্থিক্চ ছিল, আহার! 
গ্যানবিবল্ভীর অজেয়তা ও বীরত্বের বিবিধ ও বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া 
কনে ও বিন্ময়ে অভিভূত হইল। এই ভয়চকিত ভাব দূরীকপ্ত 
করিবার জন্য গ্যারিষল্ডিনী সেনার পূর্ণ ধ্বংস বিধানার্ঘ ব্আইযার 
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সেনা-বিভাগ 'কাউণ্ট গায়ুলে (05515) এর বর্তৃত্বাধীনে সপ্তদশ 
সহত্র পদাতিক € ছুই দল অশ্বারোহী সৈন্য এবং ছয়টী কামাল দি! 
অনলময়-৩ অশ্র-স্ত সেনাপতি অর্ধানূকে (ঢশ১৪) পাঠাইয়া দিলেন । 

এ দিকে গ্যার্রিবল্ভীর নামের মোহিনী শক্তিতে যুদ্ধ হইয়া দলে 
বলে ভলন্টিয়ার সৈন্য আফিয়া গ্যারিবল্ডিনী সেনার অন্তভূক্তি 
হইতে লাগিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইতালীর উদ্ধার-কর্তাকে দেখি- 
বার অন্ঠ দলে দলে আপিতে লাগ্িল। গ্যারিবল্ভী ও গ্যারিবল্ডিনী 
মেনার অত্যর্থনার্থ প্রতিগৃহের দ্বার উদবাটিত হইতে লাগিল) এবং 
গ্রতি ভোজনাগরের টেবিল্‌ বিবিধ খাদ্যদ্রব্যে পুর্ণ ও সুশোভিত 
হইতে লাগিল । কিন্তু তাহাদের আহারাদি ব1 আমোদ আহ্কা 
করিবার সময় ছিল না। কারণ দেখিতে দেখিতে মণ্টেরেণো! হইতে 
্ীয়া-সেলাপতি অর্বান্‌ নগরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
গ্যারিবল্ভী নগরের ছুই, সিংহদ্বারে কামান-রাজি সাজাইয়া তং” 
পরিরক্ষণে মেডিমি ও কজেনৃসকে নিয়োজিত করিলেন। গ্যারিবল্ডী 
ফুঝিলেন যে শক্র-সৈন্যের সহিত এই প্রথম সন্মুখ-সমরে তিনি যি 
বিদ্বয় লাত করিতে না পারেন, তাহা হইলে ইতালীর আর কোন: 
খাশা নাই। বুঝিয়া তিনি কার্যের গুরুত্বের অনুরূপ আয়োজন 
আস্ত করিলেন। এ দিকে সেনাপতি অর্কান্‌ নগরের প্রাস্তসীমায় 
আসিয়! নগর-ছ্বার কাঁমানসংরক্ষিত দেখিয়া তথায় ক্ষণকাল খামিলেন, 
খবং নগ্ররের অবরোধ ও আক্রমণের জন্ত প্রকাণ্ড আয়োজন করিতে 
লাগিলেন) তীহার স্কল, এই যে তিনি গ্যারিবল্ডিনী সেনার 
একটীকেও গলাইতে দিবেন নাঁ_-এবং একটীরও প্রাণ থাকিতে ছাড়িবেন 
না। কিন্ত অর্ধান কখনও বুঝিতে পারেন নাই যে গ্যারিবল্ভী-_বীর- 
চুড়ামণি গ্যারিবল্ভী-মুর্ভিমতী রণবিষয়িলী প্রতিভা। গ্যারিবল্ভী 
ছুই শত অব্যর্থলক্ষ্য বন্দুকধারী সৈম্তকে সিংহগ্ধারের রক্ষার তাক্ক 
দিবা, দ্বয়ং সমস্ত মৈন্ত লইয়া রজনীর গাঢ় অন্ধকারের সহায়তায় 
অলক্ষিতভাবে নগর হইতে বাহির হইয়া গহসা অতর্কিতভাবে 
অর্বানের পাঞ্থিত্বেশি আক্রমণ বরিলেন। গ্যারিবল্ডিনী সেনার 
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প্রচণ্ড বেয়নেট--প্রতিঘাতে, ও গ্যারিবল্ডীর সেই ভীষণ ডেবিল্‌ মূর্তিতে 
অস্ি্বীয় পদাতিক সেনা শ্রেনী ভঙ্গ করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে গলায়ন 
করিল। অঙ্িীয় অর্-সেনা বিবিধ প্রকারে, তাহাদিগকে নিরপ্ত'করিতে 
চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার! ভূভাকিষ্টের স্ক+য় ও উত্মপ্ডের স্তায় উর্ধশ্বাসে 
ছুটিতে লাগিল_ আর ফিরিয়া তাকাইল না? মণ্টিবেলো যুদ্ধে ঈ পরা 
জয়ের অব্যবহিত পরেই এই লঙ্জাকর পরাজয়ে অর্ধান্‌ লক্জা! ও বিষাটৈ 
অবনতমুখ হইলেন। অষ্রিয়ার ইতালীর সিংহাসন আজ অর্ধভগ্ন 
হইল। ২৫এ মে এইযুদ্ধ হয়। এইযুদ্ধে, ইতালী-গত-প্রাণা বিধবা 
বিখ্যাভনায়ী কৈরোলীর চারিপুত্রের মধ্যে এক পুত্র নিহত হয়। এই 
প্রাতঃস্মরণীয়-চরিতা শ্বজীতি-প্রেমিকা রমনী ইতশলীর দ্বাধীনতায় আপনার 
ধন, প্রাণ ও প্রাথাধিক প্রিষ্বতর পুত্রচতুষ্টয় এক একে সমস্তই বিষর্ন 
দিয়াছিলেন। নগরের বহিঃন্থ ম্যাল্নেটা ( 8191786 ), গ্রামে 
অর্ধ্বানের শিবির জক্িবেশিত হয়। এই শহ্থানের নামে এই বিজয়ের 
নাম 'ম্যানূলেটের বিজয়' হয়। এই পরালসের পর ঘর্ধান্‌, কোষো 
নগরের অদূরবত্তাঁ সান্‌ ফার্ম (9০০ 79৮7০9, গ্রামে গিয়া ছাউনী 
বরেন। গ্যারিবল্ভীও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইর! কোমোরণ্চারি 
মাইল দূরে অবস্থিত কাভালেন্কা (0%1০19৫০). নামক একটা 
পার্কতীয় গ্রামে গিয়া শিবির সঙ্গিবেশ : করেন। ভারীজ,  হুইন্তে 
স্তাভালেদ্কার পথ অতি রমধীয় ও উদ্দাত দৃে পরিপূর্ণ । সম্মুখে 
গর্রন-ম্পর্শিনী আল্পস-গিত্রিমালা দৃষ্টিপধ রোধ করিয়া ইতালীকে 
বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার কন্তই যেন বিশাল বাহ-মুগল 
প্রদারণ-পুর্ববক দাঁড়াইয়া আছেন। গিরিরাজ্গ সেই গীর্র্বভীয় প্রদেগের 
বন্ধর-গাত্র নীল-হদ-খচিত অসংখ্য গ্রাম-শগরীতে-ও ক্রমশঃ উদশামী 
টক্রাকার পথশ্রেণীতে, এবং বাদাম মল্বরী প্রভৃতি ফলের . 

শোভিত ওহাত্রেনতে অপূর্ব শোভা ধারণ' করিয়! রহিয়াছেদ। 








ূ এই যুদ্ধে সমবেত ফরাপি ও লার্ডিনীর সেনা ১৮৭৯ হীইাবেয় ২১এ মে ভারি 
কউটরুনে ও তীয় অর নী দৈজগণকে নু সম পরাধিত বরেন। 
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শিরিপাদধেশে গিরিমিকরিখী সকল বার ঝর ও কল. কল. খ্বপিকে 
কর্ণ বধির করিব প্রবাহিত, হইতেছে। গ্যারিবল্ডিনী ,সেনা এই 
নয়নমলোদুঙ্ধকর; দৃশ্তাবশীর মধ্য দিয় গমন করিয়া! জমর-কেশ "% 
পধগমসশ্রাস্তি নমস্ত ভুলিয়া গ্েলেন। 

কাভালেস্ক! হইতে কোমো পরত গিরিপথ সহজেই রঙ্গ, কিন 
র্ধান্‌ তাহা রক্ষা করিবার কোনও চেষ্টা না. করিয়!, সান্‌ ফার্ম" 
শিরিছুর্গে বিয়া রহিলেন। গ্যারিবল্ডী এক্ষণে কিরূপ যুদ্ধ প্রণালী 
অবলম্বন করিবেন ভাবিচতছেন, এমন সময় মাঝ ইিল্‌ রেমণ্ডির ছুহিতা 
কতকগুলি পত্র লইয়া [তাহার শিবিরে আমিয়া উপস্থিত হইলেন,। 
এক জন অগ্িয়ীয় পত্রবাঁহকের নিকট হইতে কাড়িয়া গ্যারিবল্ডীকে 
দিবার জন্য এই পত্র গুলি তিনি আনিয়াছেন। এইপত্রে আর কিন্তু 
লিখিত ছিল কি না জানা যায় না, কিন্তু গ্যারিবল্ভী স্বীকার করিয়া 
হেন থে এই সকল পত্র 'পাঠ করিয়া তিনি শত্রগণের অবস্থান-বিধয়ে 
জবিশেষ অবগত হন, বং শক্রগণকে আদ্রমণকালে সেই সংবাদ 
সাহার সবিশেষ উপকারে 'লাণিয়াছিল। এই রমণীর সহিত আমাদের 
খ্বার এক ন্ছলে দেখা হইবে। গ্যারিবল্ডী শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন 
ধু তিনি যাহাতে কোমে! পৌছিতে না পারেন, অর্কধন্‌ ভাহার 
অবিশেধ বন্দোবস্ত করিতেছেন। অধ্িয়ানেরা কোমো৷ ও কামালাটার 
মধ্যবর্তা স্থানে ভিন-গণ 'ফৈস্ঠ স্থাপন করিক়্াছেন। এইজন্ত গ্যারি- 
বল্ভী তাহাদিগকে আর 'সমন্ব দেওয়া অব্যবগ্থা মনে করিয়া, উদ্যত 
ঝািনে ক্যাসিয়াটোরি সৈন্য লইয়া স্যান্‌ ফার্ম আক্রমণ করিলেন। 
দ্বীর সৈগ্ে কিছুকাল ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল । 
ক্মকুখেঘে ভষিয়ীয় সৈম্ত প্রথমে চমকিত, পরে হেলিত, ৭ অবশেষে 
বূঝক্ষেত, হইতে পবাইঙ্কা। কোমো নগরে গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্ত 
গ্রিবন্ডী নিজ য়েজগঁণকে বিশ্রাম করিতে না দিয় শক্রগণের 
পিশ্গ্স্তী হইলেল, এবং প্রবল বেগে কৌমে! নগরাত্যস্তরে প্রবেশ করিয়া 
শঞ্বলকে পঠ়ৃতদত্ত, বিচ্ছিন্ন, ও সর্ধতে-িক্ষিথ করিয়া . দিলেন। 
আত়পর একইী অই য়াহনরও পকচিহন মে প্র্থেশে আর দুষ্ট ইন 


অধাদশ অধ্যায়।' হক 


ভাঙার! অবশেষে অতি বিশৃঙ্খল-ভারে গলাইয়া মনজা (24052) 
নগ্রাভিযুখে ধাবিত হইল। এই দ্বিতীয় বিজয্ব ভারী নগরের বিজয় 
অপেক্ষা অধিকতর মল্যবান্‌। কারণ গ্যারিবল্তীর বে সঃ রণোপবরণ” 
সায়গ্রীর অতাব ছিল, তিনি কোষোর সামরিক ভাগারে সে সমস্ব 
গাইলেন। অর্ধান্‌ পলায়ন-কালে গোলাগুলি, বারুদ ও কমিসেরিয়েট- 
বিভাগের শকটগুলি সমস্তই ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। সে গুঙ্গি 
এক্ষণে গ্যারিবল্ভিনী সেনার দমূহ উপকারে আসিল। কারণ সার্ডিনীর 
সেনাপতি গ্যারিবল্ভীর বিজয়ে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাহার সাহায্যার্থ 
গে কৌনগ্রকার উপকরণ-সামন্রীই গাঠান নাই। 

ভেরুয়া-পরিত্যাগের পর গ্যারিবল্ডী বন্থুসেন৷ কত দুর অগ্রসপ্ন 
হইয়াছে জানিবার নিমিত্, কোমোর টেলিগ্রাফ. অফিসে অর্ধারের 
নাষ দিয়! এক টেলিগ্রাম করিলেন ; এবং তছৃত্তরে অবগত হইলেন ছে 
ত্বাহীর৷ এখনও কোন প্রকান্ঠ সহায়তা করেন নাই। গ্যারিব্ৃতীর 
বিজয়ে কোমোনগরবাসিগণের আনন্দের আর সীম রৃহিল না। তারা 
গ্যারিবল্ভী ও গ্যারিবল্ডভিনী বিজয়িনী সেনার" সন্মানার্থ সেই নগরুকে 
সীপ-মালায় ধিভূষিত করিলেন, এবং জাতীক্ক বিজয়োৎসবে সকলেই 
ষাতিয়া উঠিলেন। গ্যারিবল্ভী এখন হইতে যে নগর অধিকাী 
করিতে লাগিলেন, সেই নগরেই এই আরতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন! 
এই নগর চূর্স,সংরক্ষিত করিয়া, এবং অর্বানের প্রত্াগমনের পথ. রোর 
করিবার জন্ত, ক্যাপ্টেন্‌ ফেরারীকে এক দল সৈ সহ লেকো-নগল্ে 
(72০৩০) পাঠাইস্ স্বয়ং ক্রত গতিতে ভারীজ্‌ মঞ্গরে প্রত্যাবৃত ছই* 
ঞেন। কারণ তিনি সংবাদ পাইলেন বে দেনাপতি অর্বান্‌ সেই নায়, 
গুনরধিকার* করিবার জুত সটসভ সেই দ্বিকে ধাবিত হইয়াছেন । 
তিনি সেই লঙ্বরের সিংহত্বারে জআসিয়! গ্যারিবল্তভীকে দুরব্ত নঙ্গে 
ক্রিয়া! নখয়যাসিগণের নিকট শষর-নিযুকরয়-্বরূপ বিশ লগ সা 
ছিলেন, এব ভয় দেখাই লাগিলেন দে নে গ্যনিলে তিমি 
দার বর করিবেন । . 

এদিকে. ৪ টা পা বরারিদডি পল 
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পর্্ঘতস্থিত ম্যাঁডোনা-মন্দিরের * অদূরে গৈরিক অধিত্যকা প্রদেশ 
হইতে নিষ্নবর্তিনী অষ্টিস্বী় সেনার উপর-ব্যাদানোন্,খিনী হইল । 
গ্যারিবল্ভীর অহাবর্তিনী সেনা, সেনাপতি মেডিসির অধিনায়কত্বে ভিলা! 
মেডিনি নামক গ্রামে গিয়া তাহা অধিকার করিল। কিন্ত সেই ক্ষু্দ সেনা 
অগ্িয়ীয় সৈন্তের সংখ্যার আতিশব্য দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে 
সাহম করিল না। ক্রমে গ্যারিবল্ভীর সমস্ত সৈগ্ত তথাক় আসিয়া 
উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ভী তথায় পৌছিয়াই আপনাদের শিবির- 
সঙ্গিবেশের চতুর্দিকে দাক্ময় প্রাকার নিশ্মীণ করিলেন। সেনাপতি 
অর্ান্‌ বুঝিলেন যে মণ্টিভিডিয়োব্যাপ্র, এত দিনের পরে তাহার 
কবলে পড়িয্বাছেন। তিনি সেই দিনই মিলানে টেলিগ্রাম করিলেন 
যে পর দিন প্রত্যুষেই তিনি গ্যারিবল্ভীকে হত বা জীবিত অবস্থায় 
প্রাপ্ত হইবেন। অগ্লিয়ানের! সেই দারুমর্র-দুর্ণপরিবেষ্টিত গ্যারিবল্ভিনী 
সেনাকে অবরুদ্ধ ও অনাহারে প্রপীড়িত করিয়া বিনা যুদ্ধে করতলম্থ 
কন্ধিবে মনে করিয়া সে রাত্রি সুখে নিদ্রা যাইতে লাশিল। এদিকে অন্ু- 
কুল-দৈব-রশে জে রাত্রিতে ভীষণ ঝটিকা উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ভী 
তথায় থাকা অনুচিত মনে' করিষা! বিচ্যুদ্িলসন, বজ্রপাত, ভীষ্ণ বৃষ্টি- 
পাত, এবং গাঢ় অন্ধকারের সাহাধ্যে অলক্ষিত-ভাবে দারুছুর্গ হইতে 
নির্গত হইয়া গিরি-গুহার মধ্য ও গিরিপথের উপর দিয়া প্রত্যুষে কোমো! 
নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে সময় অর্বান গ্যারিবল্ডীর 
দারুহর্গ আক্রমণ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি 
নিরাপফে কোমো-নগরে গিয়া অবস্থিত হইলেন। এদিকে অর্ধান্‌ শিকার 
হস্যবহির্ভ,ত হইয়াছে দেখিয়! বিষাদ-মাগরে নিমগ্র হইলেন। এইরূপ 
গ্যারিবল্ডী দৈব-সাহাধ্যে এক বিষম শঙ্ষট স্থান হইতে উদ্ধার 


এই স্থান বীইধর্খাবরাশ্থিগণের একটা প্রধান তীর্ঘহল। ইহাতে চৃতুর্ঘশ ধর্ধ-মন্দির 
(0৮5555) আছে বলিয়া অনংখ্য খাত্রী প্রতিবধপত্“এইস্থান দর্শন করিতে আসিয়া 
খুকেল। ইহার পৃষ্ঠ-দেশে জনন্ত উত্ত্দ আল্পস গিয়মান/ ও পাদসেশে বণ হদ 
ধরূজমান আছে। 
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পাইলেন। তিনি যখন ষে বিপদে পড়িয়াছেন,বিধাতা যেন দ্বয়ং আসিয়া 
তাহাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিরাছেন। ভগবাদ্‌ বিপন্ন ব্যন্ডি- 
মাত্রকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি যে সকল অনুকূল ঘটনা সনু 
আনিয়া দেন, যে তাহার সুবিধা লইতে পারে, সেই রক্ষা পার ? খে 
সুবিধা লইতে জানে না-_বা পারে না, সেই মারা পড়ে। দৈব লক্ষণ 
বুঝিতে ও তাহার .হ্ুবিধা লইতে জানিতেন বলিয়্াই গ্যারিবল্‌্ডী পে 
অজেয় ও বিধাতার অন্ুগৃহীত বলিয়। খ্যাত হইয়াছিলেন। 
 গ্যারিবল্ভীর ক্রুত গতিতে ও অদ্ভূত যুদ্ধ-প্রণালীতে আইি,ীয় মের্না 
গতি ও সৈশ্তগণ ক্রমেই হতবুদ্ধি হইতে লাগিলেন! সভ্য জঙ্গতৈর 
তদা-প্রচলিত যুদ্ধ-প্রণালীর ব্যতিক্রম করিয়া গ্যারিবল্ভী যুগপৎ শক্র-' 
গণের মনে বিরক্তি ও বিশ্ময়। এবং নিজ সৈম্ভগণের মনে বিশ্বাস ও. 
উৎসাহ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ভী ও তদীয় সেনা 
করন ভারীজ--কখন লাছেনো, কখন সানৃফান্ম্বো, এবং কখম বা 
কোমোতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, এবং অবশেষে অক্,য়ীয় সেনা” 
পতি অর্ধান্কে ব্যতিব্যত্বম করিয়া! তুলিলেনব। তাহার ও তদীয় 
অজেয় দেনার অদ্ভূত বীরত্ব ও রণ-কৌশলের কাহিনীতে ইউরোপ 
বিস্মিত ও স্তিমিত হইয়া রহিল। অষ্িযীয় সৈস্েরা মনে করিল 
ষে গ্র্ণের দেবতীর! "আলিয়া গ্যারিবল্ডীর সহিত যোগ দিয়াছেন। 
এই বিশ্বাধ করিক্কা তাহারা মেরীর নাম জপ করিতে লাগিল। 
ক্লোন লণ্ডন-পত্রিকার সংবাদ-দাঁতা গ্যারিবল্ভীর শিবির হইতে 
ও১এ মে তারিখে গ্যারিবল্ডী শিবিরের তাংকালিক অবস্থার এইরূপ চিত্র 
প্রদ্ধান' করিয়াছিলেনঃ-প্রত্যেক গ্রাম ও ক্ষুদ্র পর্নী হইতে ভলটিয়ার, 
সৈস্ত দলে দলে গ্যারিবল্ভীর শিবিরে আসিগ্া। উপস্থিত হইতে 
লাগিল। তত্ভিন্ন একদল গীভ্মন্টিস্‌ সেন! ও দুইটী ব্যাটারী আসিয়া 
উপস্থিত হায়। গ্যারিবল্ভী নগরদ্বারে উপস্থিত হুইবামাত্র কোগো! 
ও.লেকো 'লগরের অধিবাসি-রৃন্দ ভিকূটর্‌ ইমানুষেলের ' অধীন্তা 
স্বীকার .করিল ও মহা সমারোছে. গ্যারিবল্ভীকে গ্রহণ করিল? 
ভাবার, শোষণা-পত্ত-সকল তত্প্রদেশের অধিবাসি-বৃন্দকে এত নূর 
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উত্তেজিত করিয়াছিল যে তাহার প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত তাহার 
পতাকামূলে জামিয়া দীড়াইল। যদিও গ্যারিবল্ডী জার্ডিনীয় 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কোনও প্রকার অর্থ-সাহাধ্য প্রাপ্ত হন 
নাই, তথাপি তাহার অর্থের কোন অনন্তাব হয় নাই। কারণ 
চতুর্দিক হইতে অর্থ-সাহাধ্য আসিয়া তাহার রণ-কোষ পরিপুরিত 
করিতে লাগিল। অধিক কি লম্বার্ড মহিলাগণ আপনাদিগের ক 
ও কর্ণভূষদ পর্্যস্ত জাতীয় সমরের ব্যয় নির্বাহার্থ পাঠাইয়। দিতে 
লার্গিলেন। শুনিলে বিশ্মিত হইতে হইবে যে ছুই দিনে গ্যারিবল্ডী 
বিশ লক্ষ ফাক্ক প্রা্ত হুন*। ধন্ত ইতালীয়গণ ! ধঙ্গ তোমাদের 
দ্বলেশানুরাগ ! ধন্ত ইতালীয় রমদীগণ ! ধন্য তোমাদের আত্মোৎসর্গ ! 
কোমো-প্রান্তির সহিত অনেকগুলি অক্ট যীত্র বাপ্পপোত আল্পসের 
পাদদেশন্ছ সগ্তহ্‌দে গ্যারিবল্ভীর করতলন্ছ হত্ব। সৈল্তগণকে ও যুদ্ধ“ 
সামগ্রী সকল বহিষ্া লইম্বা যাওয়া ও প্রতি বন্দরের সংবাদ লওয়! 
বিষয়ে, সেওুপি গ্যারিবল্ভীর বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। 
পুর্বোরিখিত পত্র-প্রেরক গ্যারিবল্ভী, সশ্বক্ষে আরও লিখিয়- 
ছেনঃ-_“ গত ২৭ এ মে শনিবার দান্‌ কার্ট ও ক্যামার্পেটায় ছুই 
স্ব্টাকাল খবোরতর সমরের পর শক্রেদিগকে পরাত্ত করিয়া, গ্যারিবল্ভী 
কোমে! নগরে গিয়া ভাহা অধিকার করেন। ক্যামালেটা! কোমোর দ্বার- 
স্বরূপ। ক্যামালেটা ও সান্‌ ফ্ষার্ম্বৌ-ছুই স্থানই বেয়নেটাগ্রে গৃহীত 
হয়! এই ভীষণ ও রুধিরময় সমরের সহিত পুরাকালীন রৌমীয় ও 
কার্থেজীগণের সমরের তুলনা হইতে পারে। গ্যারিবল্ডী অভি 
অয় সময়ের মধ্যে যে অন্ত বিজয়-পরস্পরা লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহার কাহিনী শুদ্ধ পীভ্মণ্টিস্‌ সেলাকে কেন--ফরাশি -সেনাকেও 
বিশ্মিত ও সুগ্ধ করিয়াছিল। আমি টিউরিল ছাড়িয়া আসিবার পূর্বে 
ওুমিলাম-্বে ফরাশি ষমাট্‌, এত অল-পংখ্যক ফৈগ্ত লইয়া এরপ 
জনুত বিজয়-পরম্পরা লাভ করার জন্ত তাহাকে ও তর্দীয় বীর সেনা 
ঘলকে সন্বর্ভনা করিবার নিমিত্ত একজন কর্দু্চারী পাঠাইয়! দেন” । 
এদিকে যবেসম গ্যারিবল্ডী ত্বরিত চক্রগতিতে অই ববীয়গণকে বিস্মিত 
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বিদ্রাপ্ত 'ও পরাজিত করিতে লাগিলেন, অন্তর্দিকে আবার মিলিত 
ফরাপি ও মার্ভিনীয় সেনা তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। 
মন্টেবেলো সমবের পর, অদ্রিয়ানেরা মিলিত ফরাশি ও সার্ভিনী় 
সেনা কর্তৃক ম্যাজেন্টা নগরে পরাজিত হয়। মিলিত ছেনা এক্ষণে 
ুদ্ধ-জোত. অগ্টিা-ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্ হইল । মিলিত- 
সেনার বিজয়ের 'অনুপাতানুসানে গ্যারিবন্ডীর কার্ধ্য-প্রণীলীর উপর রাজ 
হস্তক্ষেপের পরিমাণ বাড়িতে লাণিম। এই সময় প্রায় ৬০,০০০ যাইট' 
হাজার ভলটিয়ার সৈন্য গ্যারিবল্ডভীর সাহ্াধ্যার্থ আসিয়া উপস্থিত 
হইল। সার্ডিনীয় গন্রণমেন্ট তাহার মধ্য হইতে চারি সহশ্র মান 
অকর্মণ্য সৈন্য বাছিয়া লইয়া--.অবণিষ্টকে এই বলিয়া! বিদায় দিলেন 
যে নিয়মিত সেনাই ইতালীকে শত্রহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 
পর্যাপ্ত, ইহার উপর অনিরমিত মেনা আর বাড়িলে রাজ্য বিপদৃ- 
গ্রন্থ হইবে। হুতরাৎ তাহার গবর্ণমেপ্টকে আর এরূপ জালাতন করেন 
গব্্ণমেন্ট একপ ইচ্ছা করেন না। এই চারি সহজের সঙ্ষে খোটক 
বা কামানাদি কিছুই না দিয়া গরর্ণমেন্ট ইহািণকে গ্যারিবন্ডীর নিকট 
পাঠাইঘ্বা। দ্িলেন। গ্যারিবন্ভী এই সৈন্যের নামপীড়িত'দেন! রাখিয়া 
ছিলেন। ফরাশি মত্রাট নেগোলিরনও ভলক্টিযার সৈন্যগণের প্রতি এই' 
দুর্বযরহার দেখিয়া নিজে তাহাদিগকে অস্ত্র শক্ত ও বস্ত্র দিতে দ্ীকৃত 
হইয়াছিলেন, এরৎ গ্যার্রিলল্ডীকে লীজন্‌ অব্‌ অলর্‌ (7,68792 ০£ 
[507০£) সম্মান প্রদান করতেও চাহিক়াছিলেন। কিন্ত গ্যারিবল্তী 
ফরাশি সম্রাটকে অন্তরের সহিত দ্বণ1 করিতেন, এইজন্ত তীহার.নিকট 
হইতে কোনও প্রকার অন্ুগহ লইতে অন্বীকত হইলেন। 

। বদি. গবর্ণমেন্ট ভলপ্টিম়াঁর সৈন্যগণ্কে তিরস্কার করিয়া, শিদাক়্ 
করিক্কাছিলেন, তথাপ্রি তাহাদ্িগের গ্যারিবল্ভীর প্রতি এত .ঢুর ভক্ষি 
ওআনুরাগ ছিল, যে তাহার! কোমোস্থিত গ্যারিবল্ভীর শিবিরে গিয়া 
উন্দিত, হুইলেন। গ্যারিবল্ডী মেই তলটটিম্কার সৈন্তগণকে শৃষ্থধীনষ্জ 
ও" রাীক্ষিত .করিবার' জন্য কতিপন্ধ সৈনিক কর্্চাবীকে কামে 
রাখিয়া, বব একদল উসম্ত লইয়া €লকৌ.(7:9০৫০-): নগরের মধ্য দি 


২১৪ গ্যাক্লিবজ্ডীর জীবনবৃত 


বার্গেমো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেদ। ম্যাজে'্টা সমরের চান্রি 
দিন পরে গ্যারিবল্ভিনী ফেনা এই নগর অধিকার করিল। এত ক্রুত 
ও অভাবনীয্ব-রূপে গ্যারিবল্ভী এই নগর দখল করেন যে নগরের 
বহিঃস্থ অপ্িযাংনরা কয়ঘণ্টা পত্যস্ত ইহার কোন সংবাদ পায় নাই। 
একথানি ট্রেন নগর আসিয়া পড়িলে সমস্ত অগ্িয়ীয় সৈন্ত নির্বিববাদে 
গ্যারিবল্জীর কবলম্থ হইত। কিন্তু আই ীষ-গপের সৌভাগ্যে ক্রেমে 
নগর হইতে একমাইল দূর থাকিতে তাহারা সংবাদ পাইল যে নগর 
গ্যারিবল্ডী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে । গ্যারিবল্ডীর নামমাত্রে তাহারা 
এত দূর ভীত ও চকিত হুইল, যে এক্জসিনের গতি ফিরাইবার আদেশ 
দিতে ভুলিয়া প্রিয়া সেই পঞ্চদশ শত সৈন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়! পড়ি! 
যে দিকে পারিল দৌড় দিয়! পলায়ন করিল। 

১১ ই জুন গ্যারিবল্ভী ব্রেস্বিয়া (73158019 ) "নগ্গরাভিযুখে 
ঘাত্রা করিলেন। অগ্িংয়ানের! হই মাইল পশ্চাতে তাহার অনুসরণীর্থ 
আসিতেছিল। গ্যারিবল্ডী যে মিলিত সৈম্ত হইতে কোন সাহাষ্য 
পাইতেছেন না, তাহা তাহারা জানিত না। জানিলে হয়ত 
গ্যারিবল্ডীকে ক্রত আক্রমণ করিত। সুতরাং তাহার! ধীরে ধীরে অগ্র- 
শর হইতে লাগিল। এদিকে বীর ্রেস্ধিত্বানৃগণ গ্যারিবল্ডীকে সবিশেষ 
উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন। ১৮৪৯ খীষ্টাব্দের বিপ্রবে তাহাদিগকে 
সবিশেষ নিপীড়িত করায়,তাহীরা অষ্টি ্ীয়গণের উপর বিশেষ চটিয়া 
ছিলেন। গ্যারিবল্ডী ইহা! জানিতেন এই জন্ত নগর-প্রবেশ-কালে এই 
খোষণী-পত্র প্রচার/করিলেন-“মহাগৌরবাধিত ইতালীয়-ফরাশি-সৈস্ত আজ 
তোমাদিগকে শক্রহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিল, এক্ষণে আশা করি তোমরা! 
তোমাদের, উদ্জারকর্তৃগণের যোগ্য হইবে” । নগরবাসীরা এই ঘোষণা” 
পত্রের প্রার্থনারূপ কাধ্য করিলেন। তাহারা বিশেষ উৎসাহের লহিত 
অগরের চতুর্দিকে দারুহূর্দ নির্মাণ করিতে আরত্ব করিলেন, এবং 
গ্র্যারিবল্ডীর সেনার সহিত মিলিত হইবার জন্ত ভলট্টিয়ার সৈম্ক 
প্রন্তত করিতে লাগিলেন। কিন্ত এ সমস্ত আয়োজদ নিপ্রদ্থোজন 
ছুইল-স্কষারণ অগ্ি,য়ানেরা সে নগনের অবরোধার্ঘ আমিল না। হষটনার 


অস্টাদশ অধ্যায় নি 
1 
গতিতে তাহারা এক্ষণে দ্রেতপদে মিন্সিয়ো-নগ নাভিমুখে ধাবিত 
হইল। 

১২২ই জুন সন্ধ্যার সময় গ্যারিবল্ভী--পলায়মান অটিনীাধের 
অনুসরণীর্থ চীজ্‌ (0169০) নদীর তীরাভিমুখে ধাবিত হইয়া 
লোনাটো (1,090) নগর দখল করিবার আদেশ পাইলেন? হদিও 
সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, তথাপি গ্যারিবল্ডী আদেশ প্রাপ্তিমান্র 
ব্রেস্থিয়া হইতে ঘাত্র! করিয়া! চারি মাইল দূরে সেন্ট ইউফেমিয়া নগরে 
গিয়া শিবির সপ্লিবেশ করিলেন। 

এদ্দিকে মিপিত ফেনার বিজ্ব-পরম্পরায় গ্যারিবল্ভীর এন 
ক্পরা ঘেন ঢাকিয়া যাইতে লাগিল । ভিকুটর্‌ ইমানুদ্বেল্‌ ৩*এ মে 
প্রত্যুষে ভার্মেলীর নিকটে সেছিয়া নদী পার হইয়া প্যালেষ্ট্রো, ক্যাসা- 
লাইন্‌ ও ভিন্জাগ্লিয়ে! নগরস্থ মুষ্য়হুর্গপরিবেষ্টিত শর্রশিবির-্য় 
আক্রমণ করিল্ন। ভীষণ সংঘর্ষের পর ইতালীয় সেন! প্যালেষ্রো 
প্রভৃতি নগর অধিকার করিল। 

৩৯ এ মে প্রত্যুষে পঞ্চবিংশ অষ্টিষ্বীয় সেনা প্যালেস! পুনরধিকার 
করিতে চেষ্টা! করিল--কিন্তু আবার পরাজিত,হইল। এই ষুদ্ধে সার্ভি 
নীয়ারাজের রণবিষদ্বিণী প্রতিভ! পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সি্কাল্ভিনি 
এই যুদ্ধে রাজার অনেক সহায়তা করেন। ৩১ এ মে জন্ধ্যার সময় 
আষ্টস্বীয্বগণ প্যালেপ্্রো পুনরধিকার করিবার জন্য আবার বদ্ধপরিকর হয়। 
কিন্ত সিয়াল্ভিনির পদাতিক সৈন্য ও রাজার অঙ্বঃরোহী সৈম্ভ রণে 
অজেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । অষ্টিীরেরা প্রাণোৎসর্থ করিয্াও ইতালীয় 
দেনাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। ৪ টা জুন্‌ ম্যাজেন্টা নগরে যে 
মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে মিলিত সেনার অধিনায়কত্ব ফরাশি সম্রাটের 
হুত্বেই ছিলি। সেই মহাযুদ্ধে আষ্টিীক্নেরা অম্পূর্ণদূপে পরাজিত হন্ব। 
মাক্থমেহন, কান্রোবার্ট, ডি-ছিলিয়ার্‌স, ডি-আন্জেলী, মিলিনেট্, ক্লার্‌, 
উইম্পফেন্‌, এস্প্নাসী, ও নীল্--এই কয় সেনাপতি এই যুদ্ধে অদ্ভুত 
'বীয়ত্ব-ও রণপাতিত্য প্রদর্শন করিয়া গৌরব-সমাচ্ছাদিত:হন। 

« খই, সকল বিজয়-বার্তী। অবণে গ্যারিবল্ডীর অন্তরে অতিক্রেস-লালয়া 
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ও জিনীযা উদ্দী'পত হয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন .ষে তিনি .শক্রে+ 
গণের উপর এরূপ বিজয়-পরম্পরা লাভ করিবেন, ঘাহার ওক্ভবলে 
মিলিত সেনার বিজয়-জনিত গৌরব নিপ্পুভ হইব্াা .যাইবে। বস্তুতঃ 
তাহাই ঘটিরাছিল। মনীষীর বাক্য কখন নিক্ষল হয় ন1। 

আমরা পুর্বে যাহ] বলিয়াছি-বিষয়ের গুরুত্ব-বৌধে ও পাঠকগণের- 
শ্মরণার্থ আবার সংক্ষেপে নিয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি। 

গ্যারিবল্ভী €ই জুন ্ীমারে চড়িয়া লেকো-অভিমুখে যাতা করেন। 
লেকোতে পৌছিয়াই তিনি বার্গেমো-্মভিমুখে যাত্রা করেন! গ্যারিবল্ভীর 
'আগমন-সৎবাদ গশুনিরাই অষ্টিানেরা যদ্ধোগকরণ ও অন্যান্ত বহুমূল্য 
জব্য-সামন্্রী ফেলিয়! ব্রেস্কির-অভিমুখে পললান করে। তথায় নপর- 
বাসীর! ও নাগরিক শাসনসমিতি বহু সম্মান ও সমাদরের সহিত 
শ্যারিবল্ভী ও গ্যারিবল্ডিনী সেনাকে গ্রহণ করেন। গ্যারিবল্ভী 
নগরবাসিগণের উত্সব ও লয়রধবনির মধ্য দিয়া নগর-মধ্যে প্রবেশ 
করেন। কিছ্ত তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে না করিতেই সংবাদ 
আসিল যে ত্রেক্ষিয়া হইতে একদল অগ্টিয়ীর সৈম্ আসিতেছে। 
অমনি তিনি অখপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া, ক্লান্ত ও গথশ্রান্ত হইলেও, 
সৈশ্তগণকে শক্রসেনীর বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। তপীম্ন ফেনার 
ভীষণ বেষনেটাঘাতে অমংখ্য শরুসৈম্ত রণশীয়িত হইল। হুতাবশিষ্ট 
শক্রসৈম্ত ভয়ে রণে ভম্ন দিয়া পলায়ন করিল। 

গ্যারিবল্ভী এক্ষণে কর দিনের জন্য নিজ সৈচ্ভগণকে বিশ্রাম 
করিতে অনুমতি দিলেন। কারণ বিংশতি দিবসের অশান্ত পররঅসে 
ত্কাহার সৈম্তেরা একেবারে শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছিল। এই; 
বিংশতি দিনে সেই গ্যারিবল্ডিনী সেনা একটী প্রদেশ অধিকার 
করিয়াছিল। সান্‌ ফার্ম, কোমো) ল্যাভেনো, ভারীজ ও মন্জার 
বিখ্যাত ব্জয়-পরম্পব| এই.কয়দিনেই লঙ্ধ হয়। কিন্ত এই বিজর-পর- 
ম্পরা বহঘূল্যে ক্রীত হয়। & সকল যুদ্ধে আল্পস গেনার অনের বীর" 
রত্ব মমরশার্িত,হন। যদিও বাছা! বাছা! ভবনটির সৈতে তাহাদিগের 
স্থাম পুরিত হইতে লানিগ। তথাপি গ্যারিবর্ভী তাহাদিণের, ৫শাক 


 অফাদশ অধ্যায় | ২১৩. 
সহজে ভুলিতে পারেন নাই। দিন দিন অসংখ্য লোক ভলকিয়াপগ 
হইবার জন্ঠ আদিতে লাগিল। কিন্তু ফাছারা শারীরিক ও নৈতিক 
উতৎতর্ষে শ্রেষ্ঠ, ্বাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও সম্মান-জ্ঞান* অনু, গহাযাই 
সিকাঁটোরি 'সৈষ্ের অন্তভূত হইতে পারিতেন। . 

'সৈশ্তগণের বার্সেমো-অবস্থিতিকাঁলে গ্যারিবল্ভী ভিক্টর ইমাহু- 
য়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিলান্‌ স্বাত্রা করেন! রাজা 
অধিশেষ উৎসাহ ও সমাদরের সহিত তাহাকে গ্রহশ করেন। উভয়ের 
গোপনে অতি নিগ্‌ঢ় মস্রণা হয়। সেনাপতি বক্ষে বিজয়-দে্যোতক 
রাজদত্ত হধর্ণপদ্ঘক ধারপ করিয়া শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত ছন। ভিনি আপম 
বীর সৈম্তগণের বীরের পুরস্কার জন্য অসৎখ্য রাজদত্ত ক্রম্‌ ও অলঙ্কার 
লইয়া আদেম। তীহার সৈশ্যগণের প্রতি ভিকুটর্‌ ইসাহুয়েলের 
একপ শ্রদ্ধ। ছিল, যে তিনি বলিয়াছিলেন ঘে ইতার্লীর 'অগ্র সেনার 
অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে বদি তাহাকে রাজসিংহাসন ও রাজ্যটিন্তা 
পরিজ্যা্ করিতে হয়, ভিসি ভাহাতেও রাত কআছেন। গ্যাযিবলতীর 
অবস্থিত ছিল। রি রাভিনা লেদার সানি 
থাকিত বলিয়াই, ইহা 'অগ্র সেনা" বলিয়া আখ্যা হইত। প্র 

১১ই জুন গ্যারিবল্ডিনী সেনা বার্গেমো পরিত্যাগ করিয়া প্রেস্িয়া- 
অভিমুখে অভিযান করিতে আদি হইলেন। এই আদেশ গগম- 
বিদারী জয়ধ্ষমির সহিত গৃহীত হইল। এই নগর হরণ দ্বারা 
সুসংরক্ষিত ছিল। হুতরাং সকলেই জানিত এই নগর বেয়নেটাশ্রে 
দখল করিতে হইবে, এবং এই আক্রমণে অসংখ্য সৈষ্ভ নিহত 
হইখে জানিয়াও সকলে মহোৎসাহে সেই নগরাভিমুখে ঈলিলেন। 
কারণ তাহারা জানিতেন যে ইচ্ছা হইলেও আর পশ্চদ্পাদ হইবার 
অপ্তংখনা নাই। কারণ গ্যারিবল্ডীর দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়েব নিট, 
নাশ স্থান পাইত না। হিনিই যাইতে অন্বীকৃত হইযেন, 
ভিদিই, মেলাপতির নিকট গুরুতর হতে দণ্ডিত হইবেন | এই: 
ভাবি! ও জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত..হইযা, তমীর বীর শৈল 
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মন্ত্র বা সাধয়েয়ম, শরীরৎ বা পাতয়েয়ম্‌ -- সঙ্কল করিয়া চলিতে 
লাগিলেন। গ্যাবল্ডী নিজ সৈন্যগণকে নাঁনাদলে বিভক্ত করিয়া 
নানা দিক দিয়া নগর আক্রমণ করিলেন। আস্য়ানেরা! ভাবিল-- 
থে এই সকল ক্ষুদ্র েনাদল মূল সেনার অগ্রদল মাত্র। এই ভাবিয়া 
তাহার বার্গেমোতে যেন়প করিয়াছিল, এখানেও ঠিক্‌ সেইরূপ করিল। 
তাহারা পেটিযট্‌-সেনার হাস্তে নগর অর্পন করিয়া! পলায়ন করিল। 
গ্যারিবল্ভী যে এই ক্ষুদ্র মেনা লইস্া মূল সেনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
এত দূরে আসার সাহম করিবেন_-তাহারা এরপ বিশ্বাস করিতে 
পারে নাই। তাই ভাহারা নগর-রক্ষার জন্য কোন আয়োজন করে 
নাই। হৃতরাং তাহাদিগকে ভয়ে নগর ফেলিয়া পলায়ন করিতে হইল। 
আজ গ্যারিখল্ডী বিজয়ী মেনাপতির ন্যায় নগরবাসিগণের জয়ধ্বনি 
ও নাগরিক-শীদন-সমিতির অভার্পনার মধ্যে মহোত্সাহে ও মহো- 
ৎসবে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন | চতুর্দিকে বিজয়-হচক ্ষপ্টা- 
ধ্বনি. হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ভিনী সেনার জন্ত পানীয় ও আহার- 
সামগ্রীর আয়োজন করিয়া নগরের প্রতিগৃহ উন্মু্ত-স্বার হইতে লাগিল 
মগ্য়ের সৌধরাজি দপমালায় আলোকিত হইল। যে নগর ১৮৪৯ 
খীষ্টাব্ধের এক দিন খাতক অঙঈ,যীয়-সেনাগতি হেনার্-(077/094-) 
এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা! করিদাছিল, আজ সেই বেস্থিয়া নগর গ্যারিবল্ভীকে 
£উদ্ধারকর্।' বলিয়া মহাসমাপরে গ্রহণ করিল। আজ তাহার 
্লাতীয় ছুর্দতির অবসানের দিন। তুতরাৎ আজ তাহার অধিবাসি- 
বৃুন্দের হৃদয়ের আনন্দোচ্ছু(সের পরিমাপ করে কাহার সাধ্য ? 
বেস্থিয়াতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৈপ্লবিক সমর আরম হইল । 
্যারিবল্ভী তথা হইতে পার্খবস্তাঁ নগর-সকলের শাসন-সমিতিকে 
ইয়ার বিরদ্ধে. অহ্যখিত হইবার, জন্ত অনুরোধ করিতে 
াগিলেন। সকলেই তীহার অনুরোধ পালন করিতে লাগিলেন। 
সুতরাং সে প্রদেশের সন্নত্র জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল । 
গ্যারিবল্জী এক খানি বৃহ্ষ গাড়ীতে (. 0209188 ). অষ্টাদশ 
দৈনিক পুরুষকে ইডে। নগরে প্রেরণ ক্লরিলেম।: সেনাপতি 
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কর্ণেল, টুর্ঃ ও মেজর কামুজি ( 02592282; ) তাহাদিগের 
অধিনায়ক হইয়! তাহাদিগের পশ্চাতে আর একখান ছোট গাড়ীতে 
করিয়া গমন করিলেন । তাহারা ইডডো-নগর-বাসিগণ, কর্তৃক 
মহাসমাদরে পরিগৃহীত হইলেন । তাহাদিগের আগমনে নগরে 
মহা উৎসব হইতে লাগিল) চতুর্দিকে মঙ্ল-হুচক ঘণ্টা-ধ্বনি 
হইতে লাগিল; এবং নগরের শাসন্‌-সমিতির প্রামাদোপরি 
ত্রি-বর্ণ জাতীক্ব পতাকা উড্ঠীন হইল। সেনাপতি-দ্বয় সেই 
অগ্টাদশ জন সৈনিক পুরুষকে নথরের ছুর্গরগ্ষার কার্যে নিযুক্ত 
করিয়া আপনারা সেই ডিষ্টিক্ট হইতে সার্ধ দ্বিশত অত্যগ্র- 
উৎসাহ-শীল ও সস্্াত্ত-বংশোদ্তব যুবক ভলটিদ্বার সৈম্ত সংগ্রহ 
করিয়া বেস্থিয়া নগরে প্রত্যাগত হইলেন। 


* কর্ণেল ট,রু (18৮) একজন প্রধান গ্যারিবল্ডী-ভক্ত ও একজন পরম 
স্বদেশবৎসল বীর | এই বীর পুরুষ ১৮৫৮ ধ ্টানদের বিপ্ল.ব নিজ দেশ হঙ্গেরী হইতে 
ভাফ়িত হন। তিনি স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া রোমের অবরোধকাঁলে 
গ্যারিবল্ডীর দাহাধ্য করিবার নিমিত্ত ভ্রতপদে বে।মাভিমুধে আদিতেছিলেন ? বিদ্ধ 
হবাদিয়! ' শুনিলেন রোম শক্রহস্তগত হইয়াছে । তখন তিনি ভগ্র-হ্দয়ে ভখা 
হইতে তি! গিয়া অঙি জার বিরুদ্ধে স্দ্জ কঠিবার লুবিধা খুমিবার অন্ত সমস্ত 
ইত্উরোপ আলোন্ন করিয়া বেড়াইতে .লাগিলেন | ১৮৫৪ খাবে ভিনি ক্রিগিয়া 
ুদ্ধে-খাইতে ছিলেন, এমন সময় বুচারেস্ট ( 73400509:) নগরে অধ ্ানেরা তাহাকে 
প্রেপ্তার করে। অভি কষ্টে, তিনি কারাগারে কিছুকাল. যাপন করেন। দির 
ধরিষ্কা ভাহার, বিচার হইতে থাকে। প্রতিদিন ছিনি, মৃত্যু দণ্ডজঞার প্রতীক্ষ। 
ক্রিক ছিরেন, এমন -দমগ্ধ একদিন এই আনন্দপুর্ন সংবাদ আসিল -যে ইংলতের 
অনুরোধে ভার প্রতি পুর্বে থে প্রাণদতের ছল্ঞা প্রদান' করা! হইয়াছিব স্বাহ। 
রিড ফারিয়া, টীর্বাদন-দও্ড বিছিত করা ইইল। তিনি ভাহাতেই পরম সবই 
হই । . কারাগার হইতে বাত হই ভিন তপন গারিবগূটীর পতাফা- 
যুগে মাসির আ্রয় নইঃলদ। আজ "ইখিবা: পাইরী। ভিনি' মদের দাখে গাছ, 
শঞ আইার” খিদে হুদ্ধ করিতে লাপিলেন। . ভ্রি-পতীয়' (2164511) শুদ্ধ, 
নি বিশেষ দক্ষতা প্রদশূদি করেন। 
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_ শাঠক! আমরা গ্যারিবল্ডীকে বেষ্ধিয়া হইতে চারি মাইল দূরে 
সেন্ট ইউফিমিয়! নগরের শিবিরাভ্যত্তরে রাখিয়া! জাসিয়াছিলাম। চলুন 
দেখিগে, ভিনি কি করিতেছেন। সার্ডিনীয় ফেনা হইতে সাহাধ্য 
গাইবার আশায় বঞ্চিত হইয়া তিনি ব্রি-পস্তী বা ব্রি-সেতু% নামক 
স্থানে অগ্রিংরীর সৈম্তগ্রণকে আক্রমণ করেন। এই ত্রি-সেতু সমরে 
গ্যার্রিবল্ডী অগ্রিমীয়গণকে ছয় বার পরাস্ত করেন, এবং অবশেষে 
তাহাদিগকে সে স্থান হইতে একবারে তাড়িত করেন। এই যুদ্ধে 
যদিও তিনি বিজয় লাভ করেন বটে, তখাপি ইহাতে ত্বাহার এত সৈল্ 
নষ্ট হইয়াছিল থে নব বল সঞ্চয়ের নিমিত্ত তাহাকে গশ্চান্বত হইয়া 
মূল সেনার সহিত মিলিত হইতে হুইল। তথায় যাইবামাত্র তিনি 
ভলটানণইন্‌ প্রদেশে সমরানল প্রজ্জলিত করিবার নিশিত ভোবানো 
নগরের পথ দিয়া গার্ড-হদাতিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ পাইলেন। 
গার্ডাহ্রদের তীরে ও সালো (8৯1০) নগরের পথে অবস্থিত কাষ্টে- 
নেডেলো৷ নগর দখল করিবার জন্ত গ্যারিবল্ভী ছুই রেজিমেন্ট সৈন্য 
লইয়া! সেইপিক্‌ যাত্রা করিতেছিলেন। এমন সময় অগ্নিয়ীয় সেনাপতি 
অর্ধান্‌ (02৮৪০) মহতী সেনা লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। 
উয় সৈন্তে ভূমূল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ভী যে অঙ্বপৃষ্টে 
আরূঢ় ছিলেন, একটী গুলির আঘাতে সে ভূপাতিত হুইল, ও সেই 
সঙ্গে আরোহীকেও ভূতলশায়ী করিল। বেগে পতন হেতু গ্যারিবল্তী 
ক্ষণকাল স্তত্ভিত হইলেন। তাহার সৈস্কের! সেন্গাগতির মৃত্যু আশঙ্কা 
করিয়া! কোলাহল করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ভী ইহা শুনিয়া নিষেধ* 
মধ্যে উদ্লন্ফে ভূমি হইতে উখ্থিত হই! তরবারির বিঘুর্ঘন দ্বারা সৈষ্ঠ- 
গ্রণকে জানাইলেন যে তিনি অব্যাহত আছেন এবং ভীবণযবে বলিয়া 
উঠিলেন_ “আক্রমণ কর'। তাহার বাক্যের মোহিনী শক্তিতে 
দিকে আক্রমণ করিলেন। সে বেগ মম্বরণ করে কাহাহ সাধ্য? ৪স 
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ৃর্দমনীয় বেগের সন্ুখে অর্ধান্কে পণ্চাদ্পাদ হইতে হইল। সেই 
গ্রতিতেই সেই পেটিয়ট:সেন! সালে! নগরের ভিতর প্রবেশ করিল। 
অষ্টিয়ানেরা পুর্ব হইতেই নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, সুতরাং 
তাহারা অবাঁধে নগ্রর অধিকার করিলেন । নগরের .অবিবাসিবৃদ্দ মহা, 
মমাদরে ও মহোহসাহে উদ্ধারকর্তৃণকে গ্রহণ করিলেন। প্রতিগৃহে 
উৎসব হইতে লাগিল-_ও প্রতিগৃহ রজনী-সমাগমে দীপমালা পরিধান 
করিল। 

লীভ্মন্টের ছুরণপ্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া গ্যারিবল্ভী যে দিন অভিযানে 
নির্গত হুইয্বাছেন, সেই দিন হইছে আজ কেবল একমাস কালমাত্র 
অতীভ হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে গ্যারিবল্ডী কি অপূর্ব 
বিজয়মাল। পরিধান কবিয়াছেন !--কি অদ্ভুত অবদানপরম্পর! সম্পাদন 
করিয়াছেন! ইহার তৃল্য কাণ্ড পৃথিবী আর কখন দেখে নাই। এই 
সমরকালে তদীয় পেটি ট্-বাহিনী সার্ডিনীয় ধনাগার হইতে বা সা্ডি- 
নীয় সমরসচিব-সমিতির নিকট হইতে কোন-প্রকারই সাহাষ্য পান 
নাই। কেহ গ্যারিবলডীনে সৈম্তসাহাষা দেন নাই, অথচ অসংখ্য লোক 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত তীঁহার পতাকামুলে আসিয়া! 
ঈ্দাড়াইতে লাগিল। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই 
ভাহার সৈন্তসংখ্যা স্ফীত হইতে লাগিল । ষখন্‌ তিনি সালো-নগরে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, খন তীহার সৈন্যের সৎখ্যা পঞ্চদশ 
সহজ দাড়াইয়শছে। ক্রতগমিনী চক্রভ্রমিশী গ্যারিবল্ভী-সেনা &্েটের 
নিকট কোনও সাহায্য পায় নাই, অথচ তাহার কোন বিষয়েরই অভাব 
হয় নাই।. সেইবিজয়িনী সেন! পথে যে কোন নগর পাইদ্জাছে, মেই 
খ্থানেই রিজয়ী উদ্ধার-কর্ত।র জন্মান প্রাপ্ত হইয়াছে । ইতালীর লঙগর- 
সকল পরম্পর-প্রতিদ্বস্থ্িতায় তীহাদিগের প্রতি সমাদর ও যত্ব করিয়া 
ছেনু। খ্ুতঃপ্রনৃত্ অর্থসাহায্য আগিয়া গ্যারিবল্ডীর সামরিক কোষ 
পুর্ণ করিয়াছে । নগর-সকল অংশাংশি করিয়া তাহার সৈন্তগণের 
ব্যস্ভার..বহম করিতে লাগিল।  বার্গেমে। ছুই সহত্র সৈন্তের। ৪ 


কোনো সার্ঘ এক সহজ সৈন্যের, অশন বসনের তার ইল ।. দোি 
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২১৮ গ্যারিবন্ডীর জীবনৃত| 


'পঞ্চাশ-সহজ-ফাক্ক-পরিমিত অর্থসাহাষ্য প্রদ্ধান. করিল। বেস্ছিয়্া-- 
সৈন্যবিভাগের এক ডিভিজনের আহারসামগ্রী, জুতা ও ইকিংএর 
ভার লইল.। অন্যান্য নগরও যথাসাধ্য জাতীয় সমরের কিঞ্চিৎ 
কিঞিৎ অংশ' বহন করিতে লাগিল । অনেক ময় গ্যারিবল্ভীর 
ৈন্যগণকে, বন্ধুর পথে দ্রেতগতি-নিবন্ধন জুতা ছিড়িয়া যাওয়ায়, 
রিক্তপদে গমন করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তাহারা কোন 
নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেই মুহূর্তেই নব বিনামায় 
ভাহাদিগের চরণ সুশোভিত হইয়াছেে। তাহার সৈম্তগণের সহিত 
কোন বোঝানুঝি যাইত না, ও কোন কামান কোন শকটোপরি বাহিত 
হই না । প্রত্যেক সৈনিক নিজ নিজ নিতান্ত প্রয়োজনীয়"দ্রব্য সামগ্রী 
একটা ব্যাগে পুরিয্না তাহা গলে ঝুলাইয়। লইয়া যাইতেন। তাহাদের 
জা সিধা ও স্থলসামরিক গাত্রাবরণই--কি নিদ্রিত কি জাগ্রত সফল 
অবস্থাতেই-তাহাদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র 
উপকরণ-সামগ্রী ছিল *। তাহার! মহারাহ্ীয় সৈম্তের ন্যায় লঘু 


ক্* একজন প্রসিদ্ধ লেখক গ্যারিবল্ডিনী-সেনা-সন্বদ্ধে এইক্ূপ লিখিয়াঁছেন £ 
"সেই আল্প্ন সেনার অপূর্ধ দৃশ্ট দেখিলে হদন্ন বিগলিত হুইত। গাত্র লঘু 
আঁমরিক পরিচ্ছদে আর্ত, ও হস্ত হস্ত(বরণ-শৃত্ত--স্ৃতরাঁং আলংপ্‌্সের দুরন্ত 
শীভে কম্পান্ধিত) তথাপি প্রত্যেক ভলািঘার সৈম্স অকাতরে অভি কঠোর 
সামরিক শাসনে অবস্থিত। সকলেই প্রায় ভদ্রলোকের সন্তান, সুতরাং কষ্ট ও 
পথজমণে অদীক্ষিত। এইজন্ত মেই কষ্টপূর্ন ত্বরিত গমনে অনেকেই লীড়িভ 
হইয়! পড়িতে লাগিলেন; সুতরাং হাসপাতাল সকল রোগীর সংখ্যান় পূর্ণ হইতে 
লাগিল। রোগে তাহারা যখন অভিভূত, তখনও একটী গুলির শব্দ শুনিলেই অমনি 
সমবেখসাহে উদ্দীপিভ হইতেন। গাারিবলূডীর ল/মোচ্চারণে ঝ। ঘুদ্ধ!র্ধ আছবানের 
আবণে মরখে মুখ ব্যক্তিও সংজ্ঞা! লাভ করিতেন। গ্যারিবল্ডিনী সেনার জাতীয় যুদ্ধে 
এত দুর উৎদাহ ছিল ঘে একবার--গুনিলে গাত্র বিন্মন্ে লোষাফচিভ হন্ব_আট জন 
ভলটিয়ায় সৈকত, গুণির শঙ্ে যুদ্ধ বাবিয়াছে জালিভে পারিয়্া। চিকিৎসালক্নের ক্প্নশধা! 
পরিত্যাগ-পূর্বাক যুন্ধ্লে উপস্থিত হইলেন। সেই আট জনই প্রাণোৎসর্সের 
জহিদ্ধ যুদ্ধ করিলেন। ছুই জন যুদ্ধে হত হইলেন, ছুই জন আহত হইক্স| সন্ত 


অফাদিশ অধ্যায় | ২১৯ 


সামরিক পরিস্ছদে আবৃত হইয়া ও অস্ত্র শস্তে যতি হইয়া শয়ন 
করিতেন, এবং সস্কেত মাত্র উঠিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে অভিযান 
করিতেন । 

মিলিত দেনা এক্ষণে চীজ, নদী গার হইয়া! ভিনিসিয়া-অভিমুখে যাত্রা 
করিল। এদিকে গ্যারিবল্ডী স্তালো নগর দখলের পর ষ্টেল্ভিয়ো 
(9$91519.) গিরিপথের রক্ষা কার্যে প্রেরিত হইলেন। টাইরল্‌ হইতে 
লম্বার্ডিতে আসিতে হইলে এই গিরিপথ দিয়া আদিতে হয়। আর 
সিয়াল্ডিনি একদল দৈন্য লইয়া তলবর্ (1021 79098) রক্ষা 
করিতে লাগিলেন ১ টেনসিনো হইতে লম্বাাঁ আসিতে হইলে এই 
পথ দিয়া আসিতে হয়। মিলিত মেনার মুল অংশ এই সময় 
টিসিনো ও আদ নদীতীরে অবস্থিত ছিল। টাইরন্‌ হইতে সহসা 
আসিয়া অষ্িয়ানের! ইহাকে আক্রমণ করিতে যাহাতে না পারে, 
মেই জন্যই এই উদ্যোগ ও আয়োজন করা হইল। ইত্যবসরে 
মিলিত করাশি ও সার্ডিনীয় সেনা মিন্সিযোননঘী- তীরে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। 

গ্যারিবল্ভী স্টেল্ভিয়ো! গিরিপথ বন্ধ করিবার: মানসে সেই গিত্বিপথের' 
পার্থস্থিত টিরানো (15৮০ ) নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সেই পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য সেই স্থানে এক দল অষ্টিয়ীয় 'সৈনা 
স্থাপিত ছিল। গ্যারিবল্ভিনী মেনার সহিত সেই অষ্টিস্বীয় সেনাদলের 
খ্োরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভারতের যেষন গুর্থ। সৈন্য, ইতালীর 
সেইরপ টাইরলীজ, সৈন্য । ইহার! ক্ষিগ্রপদ, সুদৃ়কাক়্, ও ক্টমহ। 
এই: টাইরলীজ, সৈন্য গিরিযুদ্ধে বিশেষ পারদ । ইহারা প্রতিজ্ঞা 
করিল যে যেরূপেই হউক না সেই গ্িরিপথ উন্ম্ রাখিব; গ্যারি- 
বল্ডীও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাহাদিগকে ভাড়ায় সে. গিরিপথ 
বন্ধ করিবেন। অবিরাম ঘাত প্রতিখাতের পর অবশেষে অজেত্ব 


ব্যহ্র গশ্সার্দিকে আনীত হইলেন। আর চারি জন সমন্ত দিন যুদ্ধ করিয়। নাত 
ও বশী অবস্থার দিনাস্তে আবার হাঁসপ।তালে ফিরিক্ল| আসিলেন*। 


২২০ গ্যারিবন্ডীর জীবনবৃত্ত | 


গ্যারিবল্ভী মেদারই জয় হইল। এই সকল গিরিযুদ্ধে গ্যারিবল্ভিনী 
সেনা অন্তুত বীরত্ব ওরণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল । উক্ত গ্রিরিপথ বন্ধ 
করিয়া গ্য:রিবল্ডী বোর্দিয়ো (8০:0০) অভিমুখে অভিযান 
করেন। ভীষণ আক্রমণে বোর্খিয়ো তাহার হস্তগত হয়। বিদ্িত 
আই য়ীয় সৈন্য নগর পরিত্যাগ-পর্বক টাইরলাভিমুখে প্রস্থান করে। 
ভুলাই-এর প্রথম হইতে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে সমস্ত গৈরিক প্রদেশ 
গ্যারিবল্ভীর হস্তে পতিত হয়। এই ভল্টন্গইন, সমরে গ্যারিবল্ভিনী 
সেনা গিরিযুদ্ধে প্রথম দীক্ষিত হয়, ও সবিশেষ দক্ষতা লাভ করে। 
চতুর্দিকে উতূর্থ আল্পস্‌ গিরিমালায় পরিবেষ্টিত, পাদদেশ প্রচণ্ড 
তরঙ্ধিধীনিচয়ে শতধা খণডশঃক্ৃত--এব.ত সেই পার্বত্য প্রদেশে 
শ্যারিবল্ডীর রণবিষয্ি্ী প্রতিভা সবিশেষ রতি পায় । তাহার 
অধীন ফেনাপতিগণ-মেডিসি, বিকৃসিযো, কোজেন্স, কোটে, 
চিয়্াসি, মিসিরো প্রভৃতি--এই গিরিযুদ্ধে যে বহুদর্শিতা লা 
ফরেন, তাহা আগামী বৎসরে সিসিলি ও নেপল্সের যুদ্ধে সবিশেষ 
কার্যকারক হয়। গ্যারিবল্ডী ও তীয় বীর সৈশ্তগণ এই সমরে 
এতাদুশী রণনিপুণতা প্রদর্শন করেন, ঘে রপধুরদ্ধর প্রবয়াঃ আই,য়ীয় 
ও ফরাশি সেনাপতিগণও তাহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে 
পারেন নাই। 

গ্যারিবল্ডিনী সেন! আইসিয়ো (196০) নদীর তীরবস্ত লোভি- 
কনার নগরে অবস্থিত হইয়া ঘটনা-আোতের গতি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, 
এমন সময়-যুদ্ধ আপাততঃ স্থগিত থাকিল'--সহসা এই সংবাদ 
আমিল। তাহার পরই ১৫ই জুলাই তারিখে ভিলা! সাঙ্কার ( ৮118- 
290 ) সঙ্গি সর্ধত্র উদেরবোধিত হইল। তাহার পরই সামগ্রিক 
শাস্তির সংবাদ প্রচারিত হুইয়া' ইতালীকে যেন ক্ষপকালের জন্ত 
জীবনীশক্তি-শুন্ত করিল । গ্যারিবল্ডভিনী সেনা যখন ভেরোনার প্রাচীরের 
সন্মুখে দণ্ডায়মান, ভিনিসিন়্া যখন এখনও .অষ্টিযীয়গণের করতলম্থ, 
তখন শাস্তি। কি লজ্দ্বার কথা ! ইজ্রেল্‌ পুত্রগ্পণ লোহিত সাগরের মধ্যে 
যাইয়! জলরাশি-নিহিত হই যেন জীবন্ত সমাধি পাইল । "শাস্তি! কি 
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অধুমাথা শব্দ | কিন্ত আজ ইহা যেন সমস্ত ইতালীতে গরল বর্ধণ করিতে 
শাগিল। আজ শীস্তির সম্বাদ্দে ইতালীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শিরে 
করাঘাত করিতে লাগিল। দিলান্‌, তেরোনা ও ভিনিষের অধিবাসি- 
বৃন্দের অনেকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল ! অধিক কি কেহ..হ আত্মহত্যা 
করিয়া দাসত্বধন্তণা হইতে মুক্তি-লীত করিল! 'দীসত্বযন্তরণা অপেক্ষা 
মৃত্যু ষে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ একথা ভারতবাসীর কর্ণে ভাল লাগিবে না" 
কারণ ভারতবাসী বহুদিনের দীসত্বে মৃতপ্রা় ৷ কিন্ত সে যন্ত্রণ। ইতালী, 
বাসিগণের সত্যই অসহ্য হইম্বাছিল বলিষাই ইতালী আজ স্বাধীন । 
এই সন্ধি স্বাধীনতা দেবীর মস্তক হইতে রত্ব-মুকুট কাড়িয়া লইয়া 
যথেচ্ছাচারিনী দেবীর মন্তকে পরাইল। ইহা তিন কোটা অধি- 
মামীর হৃদয-গ্রন্থি ছিড়িয়া শেষোক্ত দেবীর চরণে অঞ্জলি দিল। 
টিউরিন্‌, ফুরেন্স ও জেলোয়। নীরবে এই অত্যাচার সহিল। কিন্ত 
মিলান্‌, ভিনিস্‌ ও বেরোনার কাতরোত্তিতে সভ্য জগতের হৃদয় বিদীর্শ 
হইয়া গেল! 
এই সংবাদে গ্যারিবগ্ড্ডিনী সেনার ক্রোধের আর হয়ত রহিল 
না। তাহারা স্বাধীনভাবে ভিনিসিরায় প্রবেশ করিয়া সিড্রোহপতাকা 
উন করিবেন এই সম্কল্প করিজেন। গ্যারিবল্ড়ী ভীহাক্ষ সৈগ্তগণকে 
শ্থির হইতে বলিয়া অবিলম্বে তিকুটর ইমান্থুএলের শিবিরে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন, ও নিজ কর্ভার পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন। কিন্ত 
রাজ! তাহার কর্মত্যাগ স্বীকার করিলেন না, এবং বলিলেম যে ইতালী 
এধন আপনার সৈশ্তের সাহাধ্যপ্রার্থী ; হৃতরাৎ আপনাকে সেনাপতি 
থাকিতেই হইবে ! 
ভিকৃটর ইমান্ুএলের এই নির্ববন্ধীতিশয়ে গ্যারিবল্ডী তাহার উপর 
বিশেষ প্রীত হইলেন। যেদিন ভিক্টদ্থ ইমানুএল্‌ প্যালোস্ট্রোুদ্ধে 
দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণোৎসর্গ পর্ধ্যস্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, সেইদিন হইতেই গ্যারিবল্ভীর তাহার প্রতি সবিশেষ মমতা 
জন্দিয়াছিল। আজ তাহার এই বাক্যে সেই মমত! গ্বিগুণিত হইল । 
এই-জস্তই গ্যারিরল্ভী নীরবে সেই শীস্তি-্রনিত মন+পীড়া সহ্য করি- 
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লেন। তিনি ইতালীর মানচিত্র হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া তাধিতে 
লাগিলেন, আবার কোথায় বিপ্লবপতাকা উড্ভীন করিবেন। তিনি সেই 
শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। 

ভিনিস্‌ ও “তরোনা আইযার হস্তে থাকিতে, ভিলা-ফাঁক্কার শাস্তি- 
রূপ শ্বশান-বন্ত্র ইতালীর মৃতদেহে কে পরাইল? মরণোম্মখ রোগীর 
মুখ হইতে সম্গীবনৌধধ কে কাড়িয়া লইল? ভিক্টর ইমাম্গএল্‌ কি 
এরূপ জাতীয়-বিশ্বাসহম্তা হইবেন? না! এ বন্দোবস্ত তাহার কোনও 
হস্ত ছিল না। দূর্ভ-চুড়ামণি তৃতীয় নেপোলিয়ন্‌ ইতালী উদ্ধার করিবার 
ব্যপদেশে ইতাঁণীকে এই শোচনীয় দ্বশায় আনীত করিলেন! ভিলা- 
ফ্ণঙ্কার সন্ধির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পুর্তো ভিক্টর ইমানুএল্াহার 
মন্ত্রিসভা, বা তীহাঁর স্বজাতি--অধিক কি পৃথিবীর কেহই এ সংবাদ 
জানিতে পারে নাই ! নেপোলিম্বন্‌ স্বতঃ-প্রনুত্ত হইক! ইতালী উদ্ধারার্থ 
'মাসিয়াছিলেন-তিনি সেই মধুময় কথ। সর্বদা বলিতেন, লিখিতেন, 
ও প্রচারিত করিতেন! তাই সার্ভিনীয়ারাজ ও তীয় মন্ত্রিসতা ও 
প্রজাবর্গ তাহাকে ইতালীর উদ্ধারকর্তা ভাবিয়া ভীহার উপর সমস্ত 
ভার দিয়া--সমস্ত জাতীয় বিশ্বাস তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া-পরম সুখে 
নিদ্রা যাইতেছিলেন। এই জঙ্গির সংবাদে তাহাদের ভ্রান্তি দূর 
হইল। এই সন্ধি আপাততঃ সহাদিগের হস্ত পদ বন্ধন করিল-_ 
ভিনিসিয়্ার শৃঙ্খল ঢুঢ়তর করিল। এখন ভিনিসিয়াকে শৃ্ঘল-মুক্ত করিতে 
চেষ্টা করিতে হইলে ইভালীকে, অমবেত ফরাশি ও অষ্টিমীয় সেনার 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইতালী ইহার জন্ত এখনও প্রত্ভ 
মহে--এই জন্তই ভিক্টর ইমানুএল্‌ মঙ্ত্রোষধিরুত্ধবীর্ধ্য সর্পের ন্যায় 
সমস্ত মহিলেন! 

খ্বীহার পরিষ্ষার-বুদ্ধি-বলে ও গভীর হৃদয়ভাবে এত দিন--আতি 
স্কট সময়ে-"ইতালীর রাজকার্ধ্য অতি দক্ষতার অ্রহিত চালিত হুইয়া 
'আসিতেছিল, সেই প্রধান সাব কাউন্ট কাছুর এ লজ্জাকর দন্ধিতে 
সম্মতি দিতে অক্সম হইয়! কাধ্য পরিত্যাগ করিলেন । 

এই সময্ব গ্যারিবল্ভী ছিকুটর ইমানুওুলর কাতর বচনে গলিত ল| 
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হইরা,যদি স্বাধীনভাবে গেরিলাধুদ্ধে নিযুক্ত হইতেন/তা: হইলেই তিকৃ- 
টর ইমাহুএলের মন্তক হইতে রাজ-মুকুট ধরিয়া পড়িত; সার সমবেত 
ফরাশি ও অটিযীয় সৈস্ভের সহিত সংগ্রামে গ্যারিবল্ভী, ঘি পরাস্ত 
হইতেন,তাহা হইলে ইতালীর শৃঙ্খল দৃঢ়তর ও বহৃতর-গিন-স্থা়ী হইত। 
এ সময় গ্যারিবলডী ইভালীরাজের বথায় সম্মত হইয়া ইভালীকে প্রকৃত 
প্রস্তাবে বিষম সক্কট হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহার সৈম্ভগণের 
মনের বেগ এখনও শান্ত হয় নাই। তাহারা এ শাস্তির নিয়মে কিছুতেই 
বাধ্য হইতে চাহিতেছিলেন না। 
এই জন্ত গ্যারিবল্ডী তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ৯৯এ 
জুলাই তারিখে নিয়লিখিত মর্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেনঃ-_ 
“বর্তমান অবস্থায় রাজ-নৈতিক ব্ষটনাবলীর পরিণতি যেরূপেই 
হুউক না! কেন, ইতালীয়গণের অন্তর ত্যাগ করিবার ধা হতাশ হইবার 
কোনও কারণ নাই তাহারা অন্ত্রধারণ-পূর্বক আপন আপন: স্থানে 
ুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকিয়া, ইউরোপকে দেখাইবেন যে তাহারা ভিকৃটর 
ইমাহ্থএলের অধিনায়কতে থাকিয়া যে কোঁন অবস্থায় জাতীয় সমর 
চালাইতে প্রস্তত আছেন। কে বলিতে পারে যে যখন আমরা নিশ্্ত 
রহিয়াছি তখনই আতঙ্কের ভেরী বাজিয়া “উঠিবে না ? (সাক্ষর) 
সেনাপতি গ্যারিবল্ডী ।” 
কারের কর্খ্ত্যাগ ও এই ঘোষধণাপত্রে সকলেই বুঝিলেন যে 
ভিকৃটর ইমানুএল্‌,কাডুর ও গ্যারিবল্ভী-তিন জনেই ইতালী উদ্ধারের 
জন্ত উত্সগঁকৃত-প্রাণ হইয়া আছেন। এই বিশ্বাস লোকের মনে খত 
'বন্ধমূল হইতে লাগিল, ততই সকলে স্থির ও শান্তভাব অবলম্বন 
ফরিল। ইতালীর মৃতদেহে আবার নুতন আশার অস্কুর দেখা দিল। 
"এদিকে কুচর্জী নেগোলিয়ান্‌ ইতানীকে আগন ইচ্ছামত. ভাগ 
'ক্ষরিবার চেষ্ট] করিতে লাগিলেন । ছিনি প্রস্তাব 'করিলেন যে লেয়ে- 
তধর'লিওপোল্ড, ফুরেন্ের ; ফানসিদ্দি-এই, মডেনার ) বোর্ষেপের 
“চেস্‌, পার্স্ার; এবং গোগের প্রতিনিধিগণ বলোনা, ভেয়ারা, ফর্মি-ও 
'বাডেনার অধীখবর হইবেন। কিন্ত তত্তত্-স্থানের অধিবাসীরা .এ 
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প্রস্তাবে সম্মত হইগগ না। তাহার! ভিক্টর ইমানুএলের অধীনতা 
স্বীকার করিল। নেপোলিয়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতঃপর ইতালীর 
কাধ্য-আোত চলিতে লাগিল। নেপোলিয়ন্‌ ভাবিয়াছিলেন যে তিনি 
অন্ততঃ তীহার ভাতা যুবরাজ নেপোলিয়নের জন্য ইতালীর এক খণ্ড 
পাইবেন। কিন্তু প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুদ্ধ মানচিত্র দেখিয়াই রাজ্য 
ভাগ করার কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। চৃতরাৎ তাহার কোন আশাই 
পুর্ণ হইল না। 

এই সঙ্কট সময়ে ইতালীর কার্ধ্য-ত্রোতের অধিনয়ন জন্ত ভিক্টর 
ইমানুএল্‌ কাছুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাড়ুর ভিলাফাস্কার সন্ধি- 
জনিত মনস্তাপ ভুলিয়া 'আবার কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলেন । এসক্ষণে মধ্য 
ইতালী তাহার সবিশেষ চিন্তার বিষয় হইল। 

এ দিকে গ্যার্রিবল্ডীর ছুর্দমনীয় যুুৎসা ও তদীয় ভলপ্টিয়ার 
সৈম্তগণের অদমিত রণোতৎসাহে জিইরিচের কংগ্রেস মহাভীত 
হইলেন। তাহারা দেখিলেন যে গ্যারিবল্ডীর যেরূপ ভাবগতি, 
যেরূপ রণবিষন্বিষী প্রতিভা, এবং যেরূপ লোকপ্রিয়তা, তাহাতে 
কোনও প্রকার রাজঠনতিক কৌশলেই সমরানল নির্বাপিত হুইবে 
না। গ্যারিবল্ডীও দেখিলেন যে তিনি সেনাপতি থাকিতে ভিক্টর 
ইমানুএল্‌ ভিলা-ফান্ধার অব্ষিকারিগণের মহিত মিলিয়া ও মিশিয়া 
কার্য করিতে পার্নিতেছেন না। হুতরাং তিনি আবার কর্ম পরিত্যাগ 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্ত ভিক্টর ইমান্এল কিছুতেই 
তাহাকে ছাড়িতে চাহিলেন না; এবং এই সময় টস্কান সেনাপতি 
অলোরা কর্ম পরিত্যাগ করার তাহাকে সেই পদ গ্রহণ করিতে অস্থরোধ 
করেন। কিন্তু চতুর্দিক্‌ হইতেই আপত্তি উঠায় গ্যারিবলভী তাহ! 
গ্রহণে অন্বীকৃত হইলেন। ফাঁন্সের প্ররোচনায় ভিক্টর ইমানুএল্‌ 
গ্যারিবল্ভীর অধীনস্থ ভলন্টিশার সৈম্তথণকে বিদায় দিতে বাধ্য 
হইলেন। একদিনে অষ্টাদশ সহজ ভলন্টিয়ার সৈন্ত মভেনার মধ্য 
দিয়া স্ব ্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। গ্যারিষল্ভী ইহাতে আপনাকে 
সবিশেষ অপমানিত মনে করিলেন। . 
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_ গ্যারিবল্ভী এই সমস বলোগ্নার সৈশ্যবিভাগের প্রধান সেনা 
পতি ছিলেন। তখাকার সামরিক সচিবসমিতিকে দমিত করিবার দন্ত 
সেনাপতি ফাল্টিকে প্রেরণ কর! হয়। তিনি গিয়া আদেশ প্রচার 
করেন ষে কোন সৈনিক কর্্চারীই অতঃপর গ্যারিখল্ডীর আদেশ 
প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। এতগিন্নও তিনি অন্তাষ্য বিবিধ 
প্রকারে গ্যারিবল্ডীকে অবমানিত' করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ভী 
আর সহিতে না পারিয়া কর্ম পরিত্যাগ করিলেন! 

তিনি বলোগ্ন| পরিত্যাগ করিয্বা বার্গেমোতে আসিয়া নিজ 
সৈল্তগণকে উদ্দেশ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার মর্ম 
এই ২ আমার অন্তরস্হচরগণ ! আমি নানা কারণে আপাততঃ কার্ধ্য 
হইতে অবহ্থত হইতে বাধ্য হইলাম। সেনাপতি পেমোরেতীকে রাজা 
আমার স্থানে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি আশা করি, যে তোমাদের 
সাহস ও বীরত্বের স্তায় তোমাদের রণ-কুশলতাও কাধ্য-ক্ষেত্রে থাকিলে 
সবিশেষ পরিবদ্ধিত হইবে। তখন তোমরা অধিকতর যোগ্যতার সহিত্ত 
জাতীয় শক্রর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে পারিবে। (স্বাক্ষর ) গ্যারি- 
বল্‌ডী।” বার্গেমো ১১ই আগস্ট ১৮৫৯ খন 

গ্যারিবল্ডী কার্ধ্য-ক্ষেত্র হইতে অবস্থত হইলে কুট-রাজনীতি- 
কীটেরা এক প্রকার যেন রক্ষা পাইল! গ্যারিবল্ডী আপাততঃ কার্ধ্য- 
ক্ষেত্র হইতে অবস্ত হইলেন বটে, কিন্ত ইতালীর প্রজা-র্দ ও 
রাজাও জানিতেন যে দময় আসিলে তিনিই আবার কার্ধ্য-শ্রোতের 
নেতা! হইবেন। গ্যারিবল্ডী যে নগর গিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই 
নগরবাসিরাই তাহার সম্মানার্থ মহোৎসব করিতে লাগিল। তিনি 
বলোগ.নায় উহার প্রিয় সহচর ইউগৌবাসীর অমাধি-মন্দির দর্শন 
করিতে গেলেন। অসংখ্য লোক তাহার সম্মানার্থ সেই . সমাধি- 
মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতালী যেন তাহার 
কটাক্ষ-মাত্রে চালিত হইতে লাগিল। এই সামান্ত টশায় ছুইটী বিষয়ের 
পরীক্ষা হইল। গ্যারিবল্ডীর প্রতি ইভালীয়গণের প্রগাঢ় ভক্তি-” ও 
ভাছাদিগের গোপবিদ্বেষ, এ ছুইই পরীক্ষিত হইল । 
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তিনি সেনাপতি ফালটীকে মধ্য ইতালীর সেনা সংগ্রহ করা 
বিষয়ে অনেক সাহাষ্য করেন) এবং আপনার সহ-সমরিগণকে সেনা- 
বিভাগের উচ্চপর্দে অভিষিক্ত করাইয়া দেন। রাভেনায় আসিয়া 
তিনি দশ লক্ষ বন্দুক কিনিবার £জন্ত চদা সংগ্রহের প্রস্তাব করেন, 
এবৎ আপনার ভবিষ্য লক্ষ্য মন্বন্ধে একটী উন্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা 
করেন। শুদ্ধ যে ইতালীই তাহার প্রস্তাবে সন্মত হইয়া টাদ। প্রদান 
করেন এরূপ নহে। ইংলণ্ড ও আমেরিকাও এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্ত ঘথেষ্ট অর্থ-সাহায্য প্রদান করেন। তিনি এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে 
বলিতে লাগিলেন যে তিনি অচিরাৎ দক্ষিণ ইভাঁলী আক্রমণ করিবেন, 
এবং নিষ্ঠ,র বোম্িনো-€ 13072210 )কে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া 
ও ছুই সিসিলিকে পরাজিত করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ইতালীকেই 
ভিক্টর ইমাম্রএলের রাজত্বাধীনে আনিবেন। 

তিনি টিউরিণে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে মহা-সমাদরে 
গ্রহণ করিলেন। গুপ্ত মন্ত্রভবনে উভষের গৃঢ় মন্ত্রণা হইল । উভয়ের 
মধ্যে কি স্থির হইলস্পষ্ট জীনা গেল না বটে,” কিন্তু জবিষ্বৎ কার্ধ্য- 
প্রণালী দ্বারা সকলেই অনুমান করিল যে রাজ! তাহাকে আপাততঃ 
ভিনিসিষ়া, পোপের রাজ্য বা সিসিলি-ছয়ের বিরুদ্ধে অভিষান কর! 
হইতে গ্গাস্ত থাকিবার জন্ত সবিশেষ অন্থরোধ করেন। কিন্ত 
গ্যারিবল্ভী তাহাতে সম্মত হইলেন না । তিনি মধ্য ইতালীয় সেনার 
সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া রাজার মহিত সম্পদ পৃথক হইলেন। 
গ্যারিবল্ডীর কাধ্য-পরিত্যাগ অতঃপর রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত 
হইল। ভিকূটর ইমানুএল. সমবেত শক্রসৈন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে প্রস্তত ছিলেন না, সুতরাং তিনি এবার আর গ্যারিবল্ভীর 
(কশ্ত্যাগে কোন বাধা দিলেন না। 

কংগ্রেসের আদেশ পালনের জন্ত রাজার অনুরোধ, ও কাভূরের 
তাহাতে গৌণ অন্ুমোদন__এই ছুই কারণে ইতালীবাসিগণের অস্তরে 
ক্রোধানল প্রধ্ৃমিত হইতেছিল। আজ গ্যারিবল্ডীর কর্ম্তত্যাগে রাজ! 
কোনও বাধা দিলেন না দেখিয়া! প্রজাগণের অন্তর্নিগৃহিত বুমাতরমান' 
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ক্রোধাগি জলজ্জ্বাল হইয়া উঠিল। তাহাদিগের দয় এক্ষণে অবোন্ন,খ 
আগ্েয় পর্বতের ন্তায় হইয়া উঠিল। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে দেখিল বে 
গ্যারিবল্ডীই তাহাদিগের একমাত্র আশাস্থল। তাহাদিগের অস্ত- 
জলিত ক্রোধাগ্লি প্রকাশ্তে ও অপ্রকাশ্টে রাছবিরুদ্ধে বিদ্ধপরূপ 
অগ্নিবাঁণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । বোধ হইল যেন বিপ্লব অনিবার্য । 
এই লৌকিক অভ্যুতখান আপাততঃ স্থগিত রাখিবার জন্ত গ্যারিবল্ডী 
ভবিস্তৎ-আশীপ্রদ ও উদ্দীপনাপূর্ণ এই ঘ্বোষণা-পত্র প্রচার করেন £-_ 

* ইভালীর লোকসাধারণের প্রতি ।--মধ্য ইতালীর সৈম্তবিভাগের 
অধিনায়ক হইয়া আমি ষে কার্ধ্য-স্বাধীনতার অধিকারী ছিলাম, ড়যন্ত্ি- 
গণের খপ্তমন্ত্রণায় ও অলক্ষিত বাধায় তাহার পদে পদে ব্যাধাত 
ঘটার, এবং সেই কার্ধ্য স্বাধীনতার সাধু বিনিয়োগ দ্বারা প্রত্যেক 
ইতালীয়ের হৃদয়ের যে প্রিয় কার্ধ্য সাধন করিতে ছিলাম তাহার বিশ্ব 
উপস্থিত হওয়ায়, আমাকে আপাততঃ অগত্যা সৈম্তবিভাগের কার্ধয 
পরিত্যাগ করিতে হইল। 

“আবার যে দিন ভিকৃটর ইমাসুএল্‌ স্বদেশের উদ্ধারের জন্ত 
তাহার সৈস্তগ্ণকে অন্তগ্রহণ করিতে বলিবেন, সেই দিনই আমি 
আবার আমার বীরমহচরবৃনদের পার্খে আরিয়া দাড়ীইব/ যে 
শোচনীয় ও কুট রাজনীতি কিছুদিনের জন্য আমাদের কাধ্য-জ্ঞোত্তের 
মহীয়সী গতি রোধ করিয়াছে, সেই কুট রাজনীতি বাহাতে বদ্ধমূল 
না হয়, এই জন্তই আমাদিগকে স্বাধীনতার বৈধ অধিনায়ক বীরবর 
ভিকুটর ইমানুএল্‌কে রিয়া থাকিতে হইবে। তিনি যে উত্তুক্ম ও 
“্অতুপ্দার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হইতে কখনই অধিক দিন 
স্বলিত থাকিতে পারিবেন না। যাহারা আমাদিগকে আবার অভীভের , 
ভীষণতায় লইয়া! যাইতে চার, তাহাদ্দিগের সহিত সংগ্রামার্থ আম।- 
দিগককে লৌহ ও হুবর্ণে সবিশেষ সংযোজিত হইতে হইবে। “নাইস্, 
৯৮ই নবেম্বর, ১৮৫৯।” (স্বাক্ষর ) জোসেফ গ্যারিবল্ডী। * 

ভিক্টর ইমাহএল্‌ বিশেষ গেজেটে গ্যারিবল্ডীর কর্মত্যাগ প্রচার 
করিলেন, ও স্বাহার থে প্রশংসা করিলেন, এবং প্রকীশ'কগিলেন 
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যে গ্যারিবল্ভী তাহার অবৈতনিক ফেনাপতির উপাধি আজীবন রাধিত্তে 
পারিবেন। অল্প দিন নাইলে পুত্রকম্তাগণের সহিত অবশ্থিতি করিকা 
গ্যারিবল্ডী তদীয় ক্যাপ্রেরাস্থিত হ্বীপাশ্রমে যাইবার জন্ত জেনোয়ায় 
গমন করিলেন। কিন্ত সার্ডিনীয় শাসনসমিতির নির্বদ্ধাতিশয়ে তাহার 
দ্বীপাগমন আপাততঃ স্থগিত রহিল। তাহারা দেখিলেন যে গ্যারিবল্ভী 
ইতালীক্ষেত্র হইতে অবস্ৃত হইলেই, আবার ইহাতে বিপলবাগ্ি প্রজলিত 
হইবে। তাহা হইলে আবার বৈদেশিক রাজবৃন্দ ইতালীর ত্াত্যস্তরীণ 
কাধ্যকলাপে আসিয়! হস্তক্ষেপ করিবেন। আডিনীয় শাসন-সমিতির 
অসুরোধে গ্যারিবল্ভী রাজবিক্লদ্ধে অভ্যুত্থান. নিবারণের জন্য ভবিষ্যৎ 
ধর্তব্য-দ্যোতক যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার মর এই £- 

*ইতালীর অধিবাসিবন্দ ! তোমরা প্রত্যেকেই দশ লক্ষ বন্দূক ক্রয় 
করিবার অংশ বহন করিবে। প্রত্যেকেই আপন আপন বন্দুক সভ্ভিত 
রাখিবে, যদি তোমাদের অপঙ্ত স্বত্বসকল তোমরা আজ ন্যায়-সজত- 
রূপে প্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে হয়ত কাল তোমাদিগকে বলে সে 
সকল পুনরধিকাঁর করিতে হইবে। 

(স্বাক্ষর ) জোসেক্‌ গ্যারিবল্ডী ।” 

স্থিতিশীল দল এই দশলক্ষ বন্দুকের টাদা সংগ্রহ রোধ করিবার 
জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন গ্যারিধল্ডীর 
প্রভীব তীহার কিছুতেই প্রতিহত করিতে পারিলেন না। এই বাধায় 
ইতালীকে পুনজ্জাঁবিতা করিবার জন্ত লোকের উৎসাহ ও ব্যগ্রতা 
দ্বিগুণিত হইল । 

১৮৬০ সালের ১ লা জানুয়ারী টিউবিণে একটা রাজনৈতিক সভার 
অধিবেশন হয়। ইহাতে ভিকুটর্‌ ইমান্ুএল্‌ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্র করেন ষে 
'ইতালীয় প্রঙ্গের মীমাংসা! কামান দ্বারাই হইবে "| রাজবাক্য ভারের 
মঘবাদ অপেক্ষা দ্রুততর গমন করিল। সার্ডিনীয়া--রাজের এই বাক্য 
অটিরাৎ নেপোলিয়নের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তিনি তিন দিবসের 
মধ্যে ভিক্টর ইমান্থএল্‌্কে অনুরোধ করিয়া পাঠান, যে তিনি বেন 
ইত্তালীতে ক্রমশঃ বদ্ধমূল “সশস্ত্র জাতি নামক সভা! অচিরাৎ উঠাইয়া- 
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ক্ে্। গ্যান্থিবল্ডী এই সভার সভাপতি ছিলেন। রাঁক্কার সহিত 
খ্যারিষল্ভীর এই অময় সবিশেষ সৌহার্দ জন্গে। স্কুতরাৎ রাজার 
ক্ন্ধুরোধ ও ত্ীপাততঃ ফান্স ও অষ্টিয়ার সমবেত শক্তির সহিত সংঘ 
উপন্ছিত হইলে, ভবিয্য প্রকাণ্ড অভ্যুতখানের বযাবাত ঘটবে মনে করিয়া 
তিনি নিয়লিখিত ঘোযণাপত্র দ্বারা উদ্চ সমাজ আপাততঃ রিড 
করিয়া দিলেন । 

* ইভালীয়গণের প্রতি । 

« পরস্পর-বিবদমান বিশৃঙ্খল ইতালীয় উন্নতিশীল দলগমির 
মধ্য্ছ-স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে এক করিৰার জন্য আমার কতিপয় 
বন্ধু আমাকে “সশস্ত্র জাতি' নামক সভার সভ্ভাপতিত্ব-পদ গ্রহথ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। 

« কিন্ত যেহেতু "সশস্ত্র ইতালীয় জাতি --প্রজাছ্োহী, ছুর্বীতি-দুহিত 
ও থেচ্ছাচারী ইতালীশ্থ বা তদ্বহিঃস্থ রাজবৃন্দ ও আধুনিক জেহইট 
গণকে ভীত করিয়াছে, ও তাহারা 'পরিত্রাহি, পরিবরাহি-]' ক্রিক 
চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন) এবং. যেহেতু সেই তত্র. ব্যক্তির 
আমাদিগ্সের প্রজাবংসল বীর নরপতিকে এই, সতা৷ উঠাইয়া৷ দিকার 
জদ্য বিশেষ অনুরোধ করিদ্বাছেন ; সেই হেতু আমি আমাদের রানাকে 
কোন বিপজ্জালে আবৃত না৷ করিবার জন্য, আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ 
আপাততঃ পরিত্যাগ করিতে সন্থ্স করিয়াছি । 

"আমি সর্ববাদিমন্মতি-ক্রমে জানাইতেছি ঘষে আজ হইতে এই 
সভা ভগ্ন হইল। কিন্ত আমি প্রত্যেক ইতালীয়কে আবার অচুরোধ 
করিতেছি যে তাহারা যেন দশ লক্ষ বন্দুক ক্রয় করা বিষয়ে আপন আপন 
অবস্থানুসাঁর সাহাফ্য করেন। যখন বৈদেশিক পরে সম্মুখে বিদ্যমৈ, 
তখনও ঘদি ইত(লী দশ লক্ষ সৈনিককে অন্তর শস্তে হুসক্ষিত কক্ধিতে 
মা পারেন, তাহা! হইলে মানরজাত্ির আর রোন আপা! নাইি। ইতালী, 
সশক্স হউন্‌, তাহা হইলেই তিমি দ্বীন হইবেন । 

“্টিউরিন্‌, রি জানুয়ারী, ১৮৬* অপরাহ্‌ ৫611” 

' পোকার ) লাগেজ গ্যারি | 


হি 
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এই অনুরোধ রক্ষা করায় নেপোলিয়ন্‌ ইলণ্ের প্ররোচনায়, 
কংগ্রেমের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ-পূর্ববক ইমিলিয়া ও টস্কানী সার্ভি 
নীয়া-রাজোর অন্তভূক্তি করিয়া লইবার অনুমতি দিলেন। খ্যাকিয়াভিলির 
রাজনীতিতে দঈক্ষিত নেপোলিঘ্বন এই অনুমতি দিয়] স্যাঁভয় ও 
নাইস্‌ আত্মসাৎ করিবার জাল পাতিলেন! 
_ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই অস্কট-সময়ে কাভূর আসিয়া সার্ডি" 
নীয়া-গবর্ণমেন্টের কর্ণধার-ম্বূপ হন। তিনি নেপোলিয়ন্কে সেভ 
ও নাইস্‌ দিবেন বলিয়া গোপনে দ্বীক্ষুত হওয়ীতেই, নেপোলিয়ন্‌ 
মধ্য ইতালীর উপর তীহার লক্ষ্য ছাড়িয়া দেন। কাভুর ইহা ্বীকার 
করি! বিষম বিপদে পড়িলেন। কারণ মেভব--ভিক্টির ইমাহুএলের 
বংশের শৈশব-দৌলা, ও নাইদ্‌ গ্যারিবল্রীর জন্মভূমি। কাড়ুর 
অনেক বুঝাইষা ভিক্টর ইমান্গএলকে এ প্রস্তাবে সম্মত করিলেন, 
কিন্ত্র গ্যারিবল্ভী এ প্রস্তীনের কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্নত হইলেন। 
তিনি হুদয়ের সহিত নেপোলিয়নৃকে ঘৃণা করিতেন, হুত্তরাঁৎ তীহার 
জন্মডূষি দেপোলিয়নের পদান্ত হইবে-ইহ। তিনি কোন মতেই জঙ্ 
করিতে পারিলেন না। ঠিনি দেখিলেন ষে এ প্রস্তাব কাঁধ্যে পরিণত 
হইলে, তিনি ব্বদেশে থাকিয়াও বিদেশীয় হইবেন। এ চিন্তা তাহার 
ছুর্ষিষহ হইল। এই বিষয়ে মীমাংসার জন্য এপ্রিল্‌ মাদে যখন 
টিউরিণের চেন্বার্সের অধিবেশন হইল, তখন কাভুর এই বিষয় লইয়া 
প্রমাদে পড়িলেন। 

ঘেভয় ও নাইস্-ফরাশিরাজ্যতুক্ত হওরার এক সপ্তাহ পূর্বেই 
নাইস্‌ নগর, গ্যারিবল্ডজীকে মহাসভায় আপনাদিগের প্রতিনিধি- 
রূপে পাঠাইলেন। কাভুরের প্রস্তাবের বিক্ুদ্ধে ইহা অপেক্ষা গুরুতর 
প্রতিবাদ আর কি হইতে পারে ? কিন্ত সেতয়ের কথা শ্বতন্ত্র। সেভয়ের 
স্বার্থ, রীতি-নীতি, ভাষা-_সমস্তই ফরাশিগণের সহিত একীডুত ছিল ( 
ততরাৎ সেততরবামীরা বিশেষ হিজর সহিত এই পরিবর্তন গ্রহণ 
করিল। 

শ্যারিবগ্ডী সেডয় ও নাইফ্‌-ফান্সের সহিত টিনহত 
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্বে.প্রতিবাদ করেন, ৫ই এপ্রিলের অধিবেশনে সেই বিষয়ের" মীমাংসা! 
করিধা় জন্ত তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হুইল। গ্যারিবল্ড়ী অন্ততঃ 
স্বনগরী নাইস্‌্কে পররাজ্যের অস্তভুক্তি হইতে দিবেন লা! বলিম্বা 
বন্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী সম্বস্তাও ছিলেন না; এবং 
রাজনৈতিক কুটবৃদ্ধিও ধারণ করিতেন না। হুতরাং সে সভায়. ভাহার, 
জয়লাভ করিবার অস্তাবনা অন্প ছিল। তিনি ইহা! বুৰিয়। নিতান্ত 
ব্যাকুল-চিন্ত হইলেন। কয়েক "ঘট! নীরবে কাষ্ঠামনে.বসিযা গ্যার্িবল্ভী 
সভার কাধ্য দেখিলেন। শেষে অপরাহ্ণ শারদ চারি ঘটিকার সময় উঠি: 
কাছুরের দিকে ব্যান্তদর্শনে তাকাইস্বা জলদ-গ্তীর স্থরে সভার নিক্ট- 
প্রার্থনা করিলেন যে সতার কার্ধ্য ক্ষণকালের জন্ত বন্ধ হইলে, তিনি. 
কাভুরকে একটা প্রশ্ন জিগ্রাসা করিতে গারেন। তাহার এই 
প্রস্তাব গৃহীত হইবে কিনা এই বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে 
তাহা ভোটে * প্রদত্ত হুইল। কিন্ত অধিকাৎশেরই ভোট তাহার 
রিরূক্গে হওয়ার, তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ হইল। এই অপমানে 
মন্ত্মাহত হইয়া গ্যারিবল্ডী বজ্্রখপ্ডিত গিরিশৃন্ের ন্যায় কাষ্ঠা- 
সনোপরি বসিষা পড়িলেন, এবং অবশিষ্ট *সময় নীরবে 'অতি 
কষ্টে কাটাইলেন। পি 
.১২ই এপ্রিল মহা-সভার আবার অধিবেশন হইল। গ্যারিবলুডী? 
এবার পার্লেমে টীয় নিয়মাবলীতে দীক্ষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হুই- 
লেন। তিনি মার্ডিনীয় কনিউিটিউসনের 1 ৫ ম প্রকরণ পাঠ ক্রিয়া, 
শুনাইলেন। 'তাহাতে লিখিত ছিল ফে--পার্লেমেন্টের অনুমতি না 
লইয়া রাজ্যের কোন অংশ পররাষ্ট্রদুক্ত করা হইবে না'। তিনি 
বলিলেন যে ২৪এ মার্চের সন্গিতে পা্লেমেন্টের "অনুমতি না লইযা' 
সেতয় ও নাইস্‌্কে যে পররাষ্্রভু্ত কর। হইয়াছে, তাহাতে প্রাদীন 
্বত্ব-পত্রের বিধি লক্ষন করা হইয়াছে, ও জাতিগত দ্বত্বকে- পদদলিত 


%*: এবিষক্সে সকল দের মত গৃহীত হইল । 
শ ্গঙ্জের ভিত্বিতূত ্বত্বপত্র। '. %. 
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করা হইয়াছে। সেত্তয় ও দাইদ্‌কে নিজ রাজ্য হইতে বখন গলিত 
করা হইল, তথ্ধন তাঁহার্দিগকে মনৌষত রাজা বাছিয়া লওয়ার অধিকার 
দেওয়া উচিত ছিল৷ 

কিন্ত এ সকল অফাট্য-সত্য-পূর্ণ বাধ্য কাড়ুরের কর্ণে অতি তীব্র 
লাগিল। তিনি ভাবিলেন যদিও তিনি কিঞ্চিৎ খথেচ্ছচারিতার সহিত 
কার্ধয করিয়াছেন, তথাপি তাহার উদ্দেষ্ট মঙ্গলময় ছিল। তিনি ফাকে 
একটী সামান্ত নগরী ও কতিপয় আল্দ্দীয় প্রস্তর-খণ্ড দিয়া বত্বখনি 
মধ্য হতাঁলীকে, ইহার গ্রাম হইভে গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ অধনু- 
ঈঈীনৈ যদি কিছু নিয়মবহির্ভ,ত কার্ট হইয়া থাকে ত তাহা শ্ষামরীয়। 
কার এই বলিয়া যে মনকে প্রবোধ দিতেন, তাহার গরবর্তাঁ উক্তি 
হারা তাহা প্রমাণীকৃত হইতেছে । তিনি গ্যারিবল্ভীর প্রর্গের এই 
সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন--'এই সন্বির অনুকূলে প্রকৃত দুক্তি এই যে 
ইহা! আমাদের বর্তমান রাজনীতির অঙীভূত, অতীত রাজনীতির 
অপরিহীধ্য ও ন্যায়সঙ্গত পরিণাম, এবং উক্ত. রাজনীতিকে ভবিষ্যতে 
কার্যে পরিণত করার একমাত্র ও অত্যাবশ্তকীয় উপাদদান'। 

সে পিন কাতৃরের অনুকূলে ১৯৬ ভোটের আধিক্য সংঘটিত হয়। 
পরদিন প্রত্যুষে গ্যারিবল্ভী শেষ বিদায় লইবার জন্ত জন্মভূমি নাইস্‌ 
নগরে গমন করেন। কারণ তিনি ফরাশি পাগরিক ও ফরাশি সৈস্ত- 
বিভাগের মেনাপতি হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই । ২৪ এ মার্চের 
অন্ধিতে এরূপ লিখিত ছিল--যে জার্ডিনীয় সৈম্ত-বিভাগের কর্মচারিগণের 
পদ ও বেতন অব্যাহত রাখিতে হইবে । কিন্ত গ্যারিবল্ডী বলিলেন 
যে “কোন রাজনৈতিক পুরুষ বা রাজনৈতিক দলের সহিত আমারু কোন 
সংশ্রব নাই ; আমার জন্মভূমি-একমাত্র আমার জন্মভূমিই_-আমার 
লক্ষ্য' ৷ গ্যারিবল্ভী সভাস্থলে যাহা বলিলেন হর্দি জীবনের শেষকাস 
পর্ধ্যস্ত সেই প্রতিজ্ঞা রাবিতে পারিতেন, তাহা হইলে তীহার পক্ষে 
জবিশেষ মঙ্গলের' বিষয় হইত! কিন্তু ভবিতব্যতীর দ্বার রোধ করে 
কাহার সাধ্য ? গ্যারিবল্ভী ইন্ডালীর আত্যত্তরীণ রাজনীতিতে হস্ত- 
ক্ষেপ করিতে গিয়া জীবনের শেষকালে অপদস্থ ও হতমাঁম হইগাছিলেন। 
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এই: অধ্যায় সমাপ্ত করার পূর্ষে, আমরা ্যারিবল্ভীর বত 
জীরনের ছুইটী ঘটনার উর়েধখ করিয।. 

আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই যে রমলীর বিষয় উল্লেখ বায 
ছিলাম, পাঠকগণের স্মরণার্থ তাহার আবার পরিচয় দ্িই। 'ইনিই 
মেই মাকু'ইস্‌ রেমল্ভীর কন্তা, যিনি পলারমান অস্রি্রী়পগণের নিকট 
হইতে গোপনীয় পত্র কাড়িয্া। আনিয়া ভারীজ. শিবিরে গ্যারিবল্ভীকক 
হস্তে সমর্পণ করেন। এই রমন্নীর ও তীয় পিতার নির্ধন্বীতিশয়ে 
গ্যারিবল্ডী তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হছন। কোমোনগরের 
গরর্জায় বিবাহবাসরে গ্যারিবল্ডী জানিতে পারিলেন যে উক্ত রমগী 
গর্ভবতী হইয়াছেন, এবং আপন লজ্জা নিবারণের জন্ত উহাকে পতিত্বে 
বরণ করিতেছেন। জানিতে পারিয়া গ্যারিবল্ভী তাহার আর মুখদর্শন 
করিতে চাহিলেন না। ইহার অল্প দিন পরে রমণী একটা পুন্রসস্তান 
প্রসব করেন। গ্যারিবল্ডী জানিতে পারেন যে তাহার কোন বিশেষ 
বন্ুই এই নবজাত শিশুর জনক। গ্যারিবল্ডী স্বাভাবিক সরলতা! ও দয়ার 
বশবন্বাঁ হইয়! বন্ধুবরের লক্জী নিবারণের জন্য এই সমস্ত বিষয় আন্মু- 
পুর্ধ্বিক গেজেটে প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু উক্ত রমণী অনেক বংসক় 
পরে পত্তীর অধিকাঁর প্রাপ্ত হইবার জন্য রাক্জ-দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে 
তাহাকে অগত্য! বিয়োজনের (1)850:0০) মোকদামা রুজু করিতে 
হইল। ইহাতে তীহার বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর গুণ্তকথা সমস্ত ব্যক্ত হইয়া 
পড়িল। ইতালীয় সমাজ একবাক্যে তাহাকে ইতালী হইতে বহিন্কত 
করিয়া দিল। অধিক কি তীহার নিজ পরিজ্বনবর্গও তাহার মুখ 
দেখিতে চাহিল ন|। তিনি কুয়েক বতসর পরে পৌলগ্ডের অভিদাবে 
যোগ দেন.. এবং তথায় রুসীয়গণের হস্তে বন্দী হুইয়া, কুপীয়ীয়-কারাঁ- 
গায়ে নিক্ষিপ্ত হন, এবং থাকার কঠোর শাসনে অন্তিকাল নত 
মানধলীল। অন্বরণ করেন। 

'. গ্্যারিবল্ডীর ফৌভাগ্যক্রমে তাহার এই বিবাহ, কোমোনগরের 
লীভ্ম্ীয় রাজ্যের, অন্র্ত,ক্ত হওয়ায় পূর্ব খায় সংঘটিত. হয় 
ফারণ অহিবীয়, আইনে এরূপ চুর্ঘটমায় বিয়োজন বিহিত ছিল, 
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কিন্তু ধদি ইহা লীভ্মণ্রাজো ঘটিত, তাহা হইলে সপুত্রা রেমত্ডী- 
ছুহিতাকে তাহীর আজীবন ভরণপোষণ করিতে হইত, কারণ পী্‌- 
মণ্টীয় আইনে কোন অবস্থাতেই বিয়োজন বিহিত নহে। 

গ্যারিবল্ভী এরূপ সর়ল-জদয় ও ক্ষমাশীল ছিলেন যে তিনি বন্ধু- 
'বরের ও উক্ত রমণীর এরূপ গুরুতর অপরাধ ভুলিয়া বালকটীকে দত্তক 
পুত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে এই 
নিরীহ বালকের কোন অপরাধ নাই, বিশেষতঃ ইহার পিতা আমার 
পরম বন্ধু ছিলেন” । কিন্তু গ্যারিবল্ডী 'াহীর বন্ধুবান্ধবগণের গুরুতর 
আপতি নিবন্ধন, ও তাহার মাভামহ, তাহার ভরণপোষণের জন্য সবিশেষ 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বালকটাকে দত্তক গ্রহণ করা হইতে 
ক্ষান্ত রহিলেন। 

দ্বিতীয় ঘটনা এই থে তিনি বলোগ্নার সৈনীপত্য পরিত্যাগ করিয়া 
তাহার প্রাণাধিকা আনিটার সমাধি-মদির দর্শন করিতে বান। তাহার 
প্রাণীধিক পুত্রকন্তাগণও তাহার অমভিব্যাহারে গমন করে। আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি ষে রাভেনার অদুরবন্া পিলেটা নামক স্থানের শস্ত- 
ক্ষেত্রে আনিটার মৃতদেহ সমাধি-নিহিত হয়। এক দিন অগ্রিয়ী়গণ কর 
অনুক্থত হইয়া গ্যারিবল্ভী সেই পথ দিয়া গমন করিম়্াছিলেন। আজ 
তিগি বিজয্ী মেনাপতির বেশে সেই পবিত্র শ্ছান দর্শন করিতে চলি- 
লেন। বৃদ্ধা মাভেম্‌ দীদেরাইও তাহার জঙ্গে সেই সমাধি-স্থান 
দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সমাধির উপর এখন একটা হুদ্দর 
মণির নির্শিত হুইয়াছে। মন্দিরের অভ্যত্তর মনোহর কৃষ্ণবর্ণ মকমলে 
মণ্ডিত রহিয়াছে । মক্‌মলের উপর বিবিধ তুগন্ধি পুষ্প ৰিকীরিত 
রহিয়াছ্ে। একজন পুরোহিত কৃষ্ণপরিচ্ছ পরিধান করিয়া ও পুষ্প” 
ত্বক হস্তে লইয়া তাহাদিগের ঘত্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সেই জঅমাধি- 
মদ্দিরের ছারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। গ্যারিবল্ভী তথায় যাইয়! 
আমিটার মঙ্গলোদেশে সকলে মিলিয়া উপাষনা! করিলেনস্”এবং 
উপাসনান্তে পাইনু-বৃক্ষ-গর়িশোদ্ধিত ও পিজ্জান ছাত্বাগ্রদেশে - কিয় 
ফাল চিন্কামগ থাকিয়া, পরে শোকপুর্ছঘয হদয়ে সেটি সর্বাপেক্ষা 
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শকমত্ধ স্থান হইতে যৃছ্যদ গতিতে চলিদ্বা আতিয়া ক্যাতরেক়ার' 
দ্বীপাবাসাতিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থান গ্যারিবঙ্ভীর় জীবসের 
গরম শোকন্থল ! তিনি যখনই এই স্থানের উল্লেখ, করিতেন, তখনই, 
তাহণর নয়ন-মুগল অবিরাম বারিবর্ণ করিত। আনিটা'র স্থৃতি তাছ়ার 
হাদয্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবভাস্বরূণ ছিল। ধন্ত বীর ! ধস্ত তোমার পত্বীপ্েন ? 


উনবিৎশ অধ্যায় । 
১৮৬০ সালের সিসীলীয় সমর | 


উ ঘেক্ষুদ্র নির্বরিষী কির খির্‌ শবে গিরিওহা হইতে বহির্গত 
হইতেছে, তুমি আজ ইচ্ছা করিলে পাষাণ মুখে চাপাইস্থা উহার গ্রতি 
ধোধ করিতে পার। কিন্ত এই নির্বরিনীগুলি ঘখন মিলিত হইয়া 
স্বীভাবয়বে সাগরাভিমুখিনী হইবে, তখন ইহার গতির রৌধ ঝা পরিবর্তন 
করা তোমার কপাধ্য হইবে। সেইরূপ ইভালীয় হৃদয়-আোতম্থিনী রখন 
বহুধাবিতক্তা ও বিশীর্ণ। ছিল, তখম যথেচ্ছাচায়ী বাজবৃন্দ সেই স্ুদ্দ ও 
বিভক্ত শ্রোতদ্বিনীগুলিকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ফিরাইয়াছেস। 
কিন্ত আজ সেই কোটি কোটি ক্ষুদ্র আোতন্বিনী মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড 
নদীতে পরিণত হুইয়াছে!। আজ তাহার মিলিত বেগ সম্বরণ ধরে 
কাহার সাধ্য? ইতালীয় হুদয়-তরঙ্গিণীতে থে নৈপ্লবিক ভরজ উঠিয়াছে, 
তাহার উপর ভাঁসমান কয়টা বৈদেশিক পোত না ভুবাইিয়। মে হা 
ধামিবার নহে । ভিলা-ফাঙ্কার সন্ধিতে উদীচ্য প্রদেশের তরঙ্গ কিঞ্চিৎ, 
শমিত হইশ বটে, কিছ দেই জানত নে প্রচ আবে 
নেপল্সে প্রাদুর্ত,ত হইল। 

'রাজ। প্রকৃতিরগরনাৎ '। ধিঝি প্রজার রলোরঞ্জন করিয়! রাজত্ব, 
করিতে সমর্থ, ভিলিই-স্প্রকৃত রাজ-পদবাচ্য । কোন রাছারই “প্রজা 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজত্ব করিবার আধিকার নাই স্বারতীয্ম দপতিগগ 
এই অমূল্য মত্য বুঝিতে বলিয়াই নিজের পাতে প্রজার কচমোটীর 


২৩৬ গ্যারবন্ডীর জীবনব্বপ্ত | 


গ্রহথ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। রাজ! প্রজাদ্রোহী হইলে, সে 
রাজ্যের মঙ্গল নাই--ইহা! ভাহাদিগের ঞরুব বিশস ছিল। এই জগ্ 
তাহারা প্রজারগরনার্থ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্ত্রী পুত্রাদিও বিসর্জন 
দিতেন। ইতালীর বৈদেশিক রাজবুন্দ এ রাজকর্তব্য স্বীকার করিতেন 
না .বলিয়াই ইতালীয় প্রজারন্দ আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব পুনরুদ্ধার 
করিতে কৃতসঙ্কল হইলেন। কোন বাধাই তাহাদিগকে অঙ্কপ্প-চ্যুত 
করিতে পারিল না। 

সিমিলীর অধিপতি দ্বিতীয় ফার্ভিন্যাণ্ড ১৮৪৮ খবী্টান্দে শপথ গ্রহণ- 
পূর্র্বক ্বীকার করেন ষে তিনি প্রজাগণকে নিম্বম-তন্ত্র শাসন-প্রণালী 
প্রদান করিবেন। কিন্তু মিমিলীবাসীরা সম্পপর্ধপে প্রতারিত হইয়া" 
ছিল। ফাঁভিন্টাও ও ততদীয় উত্তরাধিকারিগণ তাহাদিগের প্রতি যেরূপ 
অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহ! বর্ণনাতীত। তাহারা বারবার বিগ্লব- 
পতাকা উড্ডীন করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই । এমন অমর 
১৮৫৯ ্বষ্টাজে উদীচ্য প্রদেশ হইতে বৈরনবিক মারুত-হিলোল প্রবাহিত 
হইয়া! তাহাদিগের মরণোন্দুখী আশা-লতাকে পুনক্ঈাবিত করিল। 

ভিলাহাঙ্কার সব্ধিতে তাহারা তগ্োদ্যম হইলেন না। (১) ম্যাট. 
সিশি, (২) গ্যারিবল্ভী, ও (৩) কাঁভুর_-এই তিন জন উৎ্তমগা্কৃত- 
প্রাণ মহাপুরুষের গৃঢ় উদ্দীপনায় সিমিণী ও নেপল্ষের বিল্বামি 
প্রধূমিত হইতে লাগিল। দিষিলী ষে বিপ্লবকেন্ত্র হুইবার যোগ্য 
স্থান_-ইহা। ম্যাট সিনির মস্তিক্ষেই মর্ধ প্রথম প্রবেশ করে। তাঁহারই 
মস্তিক্ষ হইতে বিপ্রবের সমস্ত মতলব সমুভূত হয় । গ্যারিবল্ডীর কার্ধ্য- 
করী প্রতিতা সেই মতলব কার্যে পরিণত করেন। কাভুরের রাজনৈতিক 
গ্রতিীবলে আভ্যন্তরীণ ও বহিশ্চর বিদ্ব সকল খণ্ডিত য় । . এই 
তিন জনই প্রকৃত হ্বদেশ-হিতৈষী। তিন জনেরই লক্ষ্য এক, এব্‌ৎ 
ভিন 'জনেরই প্রতিভাবলে ইতালীয় বিপ্লব সংসাধিত হয়। অথচ 
আশ্চর্ধের বিষয় এই যে তিন জনই পরস্পরকে অবিশ্বাস করিতেন, 
ও তিন জনেরই ভাব ও প্রবৃত্তি ভিন্নমুখী ছিল। ম্যাট সিনি, ১৮৫৯ 
খীষ্টাব্সে নিকোলো ফ্যাত্রিজি-নামক এক ব্যক্তিকে, সিমিলীভে. এপ. 


উনবিংশ অধ্যায়। হগ 


বৈল্লবিক সৈমিক-কেন্্র সবল উংস্থাপন ঝরিবার জন্গ "ণার্চান। দিকে 
প্যাপার্ষ্োতে গপ্তভাবে অন্ম প্রেরণ ধরা হইল। লা গ্যান্সিত্া মাক 
ক্রোম মঞ্ধের আশ্রমে খণ্ত সভা সকলের 'অধিষ্ঠান হইতে লাগিল । কিন্ত 
কৌন বিশ্বাসাতক ব্যক্তি এ সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলায়, পে উদ্যম 
অন্কুরৈ বিদলিত হইল । কিন্তু ম্যাটসিনি শীত হইবার নঙেম। 
তিনি রোসোৌলিনো পাইলো ও জিয়োভানী কোরাও নামক ছুই অন 
সিষিলীয় দেশ-হিতৈষীকে বিদ্রোহাশি উদ্দীপিত রাখিবার জন্য প্রেরণ 
করিলেন । গ্্যারিবল্ডী স্থং বলিধাছেন যে ' এই হুই ব্যক্তিই আমার 
সহ পইচরের অগ্রদূত । ইহার! অগ্রে আসিঙা স্বাধীনতার মত 
প্রচার এবং উদ্দীপর্ণা-পূর্ণ বন্তৃতা দ্বারা এটনা আশে গিরির বীর জখি- 
খাষি-বৃ্দকে বিউ্লাবোন্খ করিয়া রাখিরাছিলেন?। এই ভন্তই 
গ্যারিবল্ডী এক সহ সৈগ্ত সহ সিসিলীতে আসিবামা্র অসংখ্য 
সিসিলীয় তলন্িয়ার তাহার পতাকা-মূলে আসিয়া দঁড়াইম্বাছিল। উক্ত 
পাইলো. প্যালার্মো-অধিকারের কিয়ৎক্ষণ পূর্বে, রীন্‌ নগরের নিকটে 
শক্রদিশের সহিত সংখর্ধে প্রাণ হারান । এই দিনই তিনি গ্যারিবল্ডিনী 
' সেনা-মধ্যে কর্ণেল উপাধি শ্রাপ্ত হনা। 
গেনিভা নগরে ম্যাট সিনি বিপ্লধার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্তু 
একটী মমিতি সংস্থাপন করেন। ম্যাট সিনি বদিও তৎপ্রেরিত 
পোকদ্য়ে় বিবরণ-পাঠে অবগত হুইয়াছিলেন যে সিসিলীয়গণ এখনও 
বিদ্বার্থ প্রন্থত নহেন, তথাপি গ্যারিবল্ভীকে অর্থ ও লোক সাহাঁধ্য 
গ্গিতে বিশুমাত্র কপণতা করেন লাই । গ্যারিবশ্ভীর অভিবীন কৃত 
কার্ধ হইলে ম্যাটজিনি সমস্ত কার্ধ্যের নিয়ম নিজ হন্তে লইতে ব্য 
হুইক়াছিখেন, কিন্ত গ্যারিবল্ভী ও কাড়ুরের সহিত তখন তাহার সন্তাব 
ছিল-না বলিয়া কৃতকার্ধ্য হল নাই। | 
' এক সহজ মাত্র সৈন্ত লইয়া ছুই 'সিসিলীর বিকদ্ধে রি 

অভিযান ত২কালে পুর্ণ উন্মততা বলিষ্কা বিবেচিত হইগ়্াছিল। ইহা 
গ্যারিষল্ভী ও তর্দীয় সৈতযগণের পূর্ণ ধ্বংলে পর্যযবমিত হইবে বশিয়া 
সকলেই স্থির করিয়াছিলেন । ফাভৃরও এ খভিধানের কৃকাধ্তা বিষয়ে 


২৩৮ গ্যারিবম্ভীর জীবমকৃত্। 


বিলুমাত্র বিশ্বাস "পন করেম নাই। কিন্ত তিনি দেখিজেন যে গ্যারি”. 
বল্ডীকে থামান তাহার অসাধ্য, তুতরাৎ তিনি সেই উন্মত্তপ্রাধ ইন্তালীর 
সমরাশ্বকে সংযত করিছ্ছে কৃতসন্কল হইলেন। কাডুরের ভয় হইল যে এই 
উন্মত্ত অঙ্কে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে দিলে নানা রাজ্যের মহিত সংশর্ষ 
উপস্থিত হুইয়া ইতাঁলীর একতা ও স্বাধীনতার দিন অধিকতর বিলম্বিত 
হইবে । তিনি এইরূণে এ বিষয় রহ অভিমত ব্যক্জ করিয্বাছ্ছেনঃ-- 
অগ্রে আমরা নিজে শৃ্থলাবদ্ধ হই, একটা মহতী ও বলবী সেন! 
আমাদিগের হস্তগত করি, তাহার পর আমরা ভিনিসিয়া ও দক্ষিণ 
ইতালীর দিকে ভাঁকাইব, এবং রোম আমাদিগের অনুবর্তন করিতে বাধ্য 
হইবে' । ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এক সহত্র মাত্র বগে 
অপরিপর ভলপ্টিয়ার সৈম্ত লইয়া গ্যারিবল্ডীর মিসিলী আক্রমণের 
সহিত তাহার কোনও সহানুভূতি ছিল না। 

যখন গ্যরিবল্ভী এক সহজ ভলটিয়ার সৈ্ত লইয়া দিসিলী অভি- 
মুখে যাত্রা করেন, তখন কাভুর আভ্মিরাল্‌ পার্সেনোকে তাহার , পশ্চাহ 
পশ্চাৎ প্রেবণ করেন। কাড়ের প্রকাণ্ঠ আদেশ এই যে তিনি ধেন অচি- 
রা তাহাকে ধরিয়া! গৃহে আনয়ন করেন, এবং গ্ত আদেশ এই যে যেন 
সর্ধদা তাহার কাছে কাছে থাঁকেন, এবং যদ্দি সম্ভব হয়, তাহাকে 
সাহাধ্য করেন। তাহার পর তিনি বৈদেশিক রাজবৃন্দের কোপানল 
নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । নি পারের রাজবৃন্দ 
ইউরোপীয় শাস্তি ভঙ্গের সন্ভাবনা দেখিরা কাডূর ও তীয় প্রভুর প্রতি 


বিরক্ত হুইয়া চট কাভূর দেধিলেন থে 


ইউরোপীর় কোন রাঁজ্শক্তি তাহাদিগের বিকৃদ্ধে সময়ে অবতীর্ণ হইলে, 


' ইতালীর সমন্ত আশা বিনষ্ট হইবে, ইতালীয় একতা! ও স্বাধীনতা হুদুর- 


পরাহত হইবে । এই ভাবিয়া তিনি ম্যাকিয়াভেলি নীতি অবলম্বন 
করিলেন। তিনি ভূলাইগ্রা রাখিবার জন্য স্পষ্টীক্ষরে ইউরোপীয় রাজ” 
'বৃন্দকে জানাইলেন যে গগ্যারিবল্ভীর সিমিলি-অভিযানের সহিত পীভ্‌- 
মন্দীয় শাদন-সমিতির কোন-প্রকার সংক্রব নাই। গীভ্যপ্টরাজ গ্যারি. 


| বল্ডীর এই সভ্যজন-বিগর্থিত কাকে বন্ধুরাজ্যে দনট্য-বৃত্তি করার স্বাক় 
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মনে করেন” ইউরোপীয় রাজরৃনের ক্রোধ উপশমিত করিবার অস্ত কাতর 
ই সময় ইউরোপ যাত্রা করেন। ভায়েনা, বার্পিন্‌, ও সেপ্টগীটরর্ধর্ণ 
হইতে তদীয় শিবিরে এই সময় অগ্িময় পত্র আসিতে লাণিল। এদিকে 
উদদীচ্য প্রদেশের সাধারণতাস্ত্িকগণ কাডিরকে গ্যারিবল্ডীর 'অভি- 
যান বিকল করিবার চেষ্টার অপন্নাধে ঘআপরাধী করিতে লাগিলেন । বহাতঃ 
কাঁড়ুর যে অন্তরে গ্যারিবল্ভীর অভিযানের পুতিপক্ষ ছিলেন না, তাহার 
নিয়লিধিত পত্র পাঠে তাহা স্পষ্ট বোপ হইবে । তিনি তদীযু সিমিলী- 
স্থিত এজেন্ট লা ফেরিণাকে এই পত্র লেখেনঃ--১৮৬০, ১৯এ জুন, টিউ- 
রিন্।--আমি তোমার ১২ই ও ১৪ই জুনের পত্র পইয়াছি। আমি 
ধতিহাসিক দলিল-স্বরূপ এ গুলিকে যত্ব করিয়া রাখিব। আভ্মিপ্লাল্‌ 
পাসেনো৷ আমাদের পতাকাকে বিপদগ্রস্ত না করিয়া ধৃত দূর সাধ্য ভোা- 
দিগকৈ সাহায্য করিবেন। গ্যারিবল্ভী ঘদি ক্যালাত্রিয় পর্যন্ত পৌছিতে 
পারেন, তাহ অতি মঙ্গলের বিষন্ন । এখানকার কার্ধ্যাবলী একগ্রকার মন্দ 
চলিতেছে ন1। কুটববাঞ্জনীতি-বিশারদেলা আমাদিগকে আর বড় 
উত্ত্যক্ত করিতেছেন না। ক্ুপলিস্বা ভীষণ লগ্কারু ছাড়িয়াছিলেন, প্রুদিয়া 
কিঞিৎ কম। আমাদের পার্ণেমেন্টে অনেক শোনো লৌক 'আঁছেন-+ 
মতরাৎ কোন ভয় নাই। আমি অদীরভাবে তোমার পরের প্রতীক্ায় 
রহিলাম।-_কাঁডুর । 

কাডুর ইতলগডের নিকট এই সময় বিশেষ সাহাঁধ্য গাইয়াছিলেন। 
ব্রিটিদ্‌ গবর্ণমেন্ট প্রথমে গ্যারিবল্ডীর অভিযান-বিষয়ে কোনও সহায়তা 
করিতে চান নাই। তাহাদের আশঙ্ক। ভিল গীভ্মন্টিস্‌ গবর্ণমেন্ট 
সেভ ও নাইস্‌ দিক বেমন ফ্ষান্সের নিকট টস্কানী গ্রহণের 
অধিকার ক্রয় করিয়াছিলেন, এবারও বুঝি' সেইরূপ সার্ডিনীয়া বা! 
জেনোধার বিনিময়ে ফাঁন্সের নিকট-_সিসিলী-গ্রহণের অনুমতি ক্র 
কন্ধিবেন। কিন্তযখন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন, তখন ইংলগ্ডেই 
প্রধান মন্ত্রী লর্ড জন্‌ রসে্‌ প্রকাশ্ঠরূপে গ্যারিবল্জীর পঞ্চ সমর্ধন করি- 
লেন। ডিনি ইংলগের ইতালীয় প্রতিনিধি সার জেমৃস্: হড্সনকে 
এইমন্তে ত্র লিখিলেনঃ_“যদি কধন কৌন দেশের ক উপযুণ্ত 
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ফারণে কোন অত্যাচারী শা্নকর্তার বিজদ্ধে অভ্যুখিত হয়, তা 
হইলে এই উৎসাহবিশিষ্ট বীর-পুরুষগণকে তাহাদিপের স্বাধীনতা পু 
প্রাপ্তি বিষদ্বে সহায়ত! কর! তায় ও ধর্ম উভয়েরই অনুষেশদিত । 

লর্ড জন্‌ রনেল্‌-গ্যারিবল্ডীতে ও উইলিয়ম অব. অরে 
আরৃষ্ঠ দেখিলেন, দেখিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে গ্যারিবল্ডীর 
অভিযানের সহায়তা করিতে লাগিলেন । তিনি ইংরাজ নৌসেনাপতি 
আড্মিরাল্‌ মণ্ডীকে গ্যারিবল্ভীর সাহাধ্যার্থ লিখিয়া পাঠান; এবং 
গ্যারিবল্ডী নিজে স্বীকার করিফাছেন ষে তিনি তাহাকে সবিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিলেন । 

ইতরাজ-মন্ত্রি-দভার অনুরোধে ফরাশি গবর্ণমেণ্ট মাধ্যমিকত! 
অবলম্বন করিলেন। ইতালীয় একতা সাধনে তাহাকে যে-কোন 
প্রকার কষ্ট পাইতে হুইল না, এই জন্যই লুই নেপোলিয়ন্‌ যথেষ্ট 
সুখী হইলেন। এ দিকে কুসিয়া ও প্রুশিয়। অতি দৃরবর্তিত্ব নিবন্ধন 
হস্তক্ষেপ-বিষয়ে ক্রমেই শিথিলত] অবলম্বন করিল। 

বহিশ্চর-বাধাবিরহিত হইয়া গ্যারিবল্ডী মনের সাধে বিপ্লর-কার্য 
আরস্ত করিলেন। ভ্াহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের এইটাই সর্বোৎকৃষ্ট 
অময় । ভ্দূতীরবন্তঁ সমরাবলীর অবসানে তিনি তাহার আল্পস্‌ 
সেনাকে ঘুদ্ধার্থ সজ্জীভূত থাকিতে আদেশ করেন। তহকালে যুদ্ধ 
চালাইতে তাহারা যেরূপ ব্যগ্র ছিল, তাহাতে তিনি নিশ্চয় বুঝিয়া- 
ছিলেন যেত্ভাহার সে আদেশ প্রতি অক্ষরে প্রতিপালিত্ত হইবে। 
তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা! বিন্দুমাত্র বিফল হুয় লাই । 
কারণ গ্যারিবল্ডী সিদিলী আক্রমণ করিবেন এই বার্তা সর্প প্রতা 
হইবাধাত্র এক সহজ সৈ্ত ১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসে জেনোয়া 
নগবের অদূরবন্কাঁ ?&কারীরটে! নগরের ভিলা ম্পাইনোলা প্রাসাদে 
কআসিক্া উপস্থিত হইল। এই.) প্রাসাদে তৎকালে কর্ণেল, ভেচ্জ 
(8০) ) বাস করিতেন। তিনি এ প্রামাদ গ্যারিবল্তীর ব্যব- 
কারার্থ ছাক়িয়্ট দিলেন, এবং নিজেই তয়ার অধীনে খারা 
সদর আয়োজনের তদারক করিতে সক হইলেন! 
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' " প্রই অভিযান গবর্ণমেন্ট দ্বার! প্রতিহত ও বিলম্থিত হইল | কারণ 
গবর্ণমেন্ট জানিতে পারিলেই বৈপ্লবিক লোক ও অন্তর ধরিতে লাগিলেন। 
সাহা হউক,অবশেষে গ্যারিবল্ভী «ই মে ১৬৭ জন বাছাই সৈশ্ত লই 
সিসিলী-অভিমুখে অভিবান করিলেন। এই ভলগিিয়ার সৈস্য্ঘলের 
মধ্যে৪২* জন মাত্র ভদ্র লোকের সম্তান,ও উচ্চশিক্ষাপ্রাগুছিলেন। দেনা 
পঁতি টুর ও বিধবা কৈরেলীর অবশিষ্ট তিন পুল গ্যারিবন্ডীর সঙ্গে চলি" 
লেন। উক্ত উচ্চাশয়! রমণী গ্যারিবল্ভীর নিকট এই ভিক্ষা চাছিলেন:ষে 
ত্বাহার মৃত পুত্রের স্ায় অবশিষ্ট তিন জনও যেন গ্যারিবল্ডীর পার্থ 
থাকিয়া বুদ্ধ করিবার অধিকার পায়। তিনি 'এই অভিযানের আঁরও 
সাহাধ্যার্থ প্রকাণ্ড এক তোড়া মুদ্রা আনিয়া গ্যারিবল্ডীর হতে 
আর্গণ করিলেন। আর গ্যারিবল্ভীর প্রতিকৃতি নাইনে বিঝিয়োও 
তাহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। ইনিও গ্যারিবল্ভীর ন্যায় কখলপ' 
নাবিকভাবে, কখন সৈনিকভাবে, এবং কখন বা বণিকৃতাবে পৃথিবী+ 
পৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। ইনি নব্য ইভালীসমাজের এক 
জন দীক্ষিত সত্য ও ম/াট,সিনির এক জন প্রধান মন্ত্রশিন্প। আর 
টক্ষোরী (908০ ) নামক এক জন হঙ্গেরীয় নির্বাসিতগ্ড তাহার 
সহিত চলিলেন। ইহীর জীবনও অভ্ভুত-্টনা-পূর্ণ। ১৮২৮ খাব 
হুইতে পালার্মোর যুদ্ধে পতন পর্ধ্যস্ত সময়ে তিনি যে কত যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা নির্ণধ নাই। প্রতি যুদ্ধেই তিনি সাংখ্যা- 
তিকরূপে আহত হন, কিন্ত প্রতিবারেই অতিকষ্টে জীবন লাভ করেন? 
ইনি ব্যবহারাজীবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও মসী অপেক্ষা..অঙ্গি 
ফ্ধিকতর ভাল বাসিতেন। তদ্ধিম্ন বিধ্যাত সিসিলীয্ব নির্বাসিত 
লা মাসা (০ 185০), কালাব্রিয়ার ব্যারমূ প্রোকো, বিখ্যাত রাজনৈতিক 
ক্রিস্পি (07557), এবং আরও অনেক বড় খড় লোক উর স্িননা 
৮৪ 

"শগ্ারিবল্ভী সিলিলী যাত্রার পুর্ষের ইন জা 
চিট পত্র লিখিয়া বান £-- রাজসূ! আমি যে যুদ্ধ-বাহার 
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'কিরীটে . একখানি উজ্জ্বলতম মণি বসাইয়া' যে আগি শ্লাখ্য-হইব, 
তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ অপ ,। 
1-.. ম্যাট সিনির নিরস্তর উদ্দীপনায় -জেনোয়া-নগরে বিপ্লবাগ্ি জলমো- 
শমখী হইয়াছি্। গ্যারিবল্ভীরূপ-ইন্দন-সংষোগে তাহা জলিয়া 
উঠিল। সমস্ত জেনোয়া এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বাধা উপেক্ষা করিয়া 
প্রকাশ্ঠরপে গ্যারিবল্ডীর অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিল। ৪ঠা 
মে গ্যারিবল্ডী জেনোক়াবন্দরশ্থিত ছুইখানি জাহাজ ধরিয়া আপনার 
ভলন্টিয়ার সৈম্তগণকে তাহাতে উঠাইলেন। €ই মে মধ্যাহ্ন-কালে 
সেই আভিষানিক রণতরিদ্য় জেনোয়াবন্দর পরিত্যাগ করিল। অসংখ্য 
€নীযানে সামরিকপদব্য-সামগ্রী বোঝাই হইয়া চলিল। মে মৃশ্ত অতি 
মনোহর ! যেসকল আত্মীয় স্বজন স্বজনবর্ণকে যুদ্ধার্থ বিদায় দিবার 
জন্য তথায় সমাগত হইগ্নাছিলেন, তীহারাও সেই সময়ের উদ্দীপনায় 
এতদূর উদ্দীপিত হইক্! পড়িয়াছিলেন, যে জাতীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার 
অভিলাষে আঁপনাদ্িগকে সেই অন্ডিশানের অণ্রী হইবার জন্য আগ্রহ 
তিশয় দেখাইতে লাগিলেন । প্র দেখ ! জনন পুত্রকে ও জায়া স্বামীকে 
ুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে গিয়] শোকানন্দ-মিশ্রিত অশ্র-জলে অদ্ধিতদৃদরি 
হইভেছেন। সেই জমু্রতীরে এই অপূর্ব দৃশ্টের স্মরণ-চিহৃ-স্বরূপ 
একটী শ্বেত-প্রস্তরময় তার! বিলন্িত করা হইল । 

পাছে এই সংবাদ সর্ধতঃ প্রন্থত হইয়া গমনের ব্যাঘাত উৎপাদন 
কর, এইজ্জন্ত গ্যারিবল্ড়ী অতি-ত্বরা-সহ প্রন্থানের আদেশ দেন। এই 
জন্ত'এরপ .ছটিপাছিল যে অনেক লোক যাহারা গথে আসিতেছিলেন, 
ভীহার! বাদ পড়িয়া গেলেন। তাহাদের সঙ্গে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও 
বারুদাদি যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী-আসিতেছিল, সুতরাং অগত্য। দে গলিও 
স্তাহাদিগকে ফেলিয়া সাসিতে হইপা যুদ্ধোপকরণণসামগ্রীর অঙ্পতা নিব 

জ্বন গ্যারিবল্ভীকে ট্যালামোনে জাহাজ লাগাইতে হইল ।- উদ্ভ 

রি একটী সার্ডিনীয় দুর্গ ছিল। গ্যারিবল্ডী তথায় উপস্থিত 
হস্ই্বামান্র হূর্গাধ্যক্ষ হুর্গ ছাভিয়া দিয়া অস্তহিত হইলেন, হুতরা 
তিনি অবাধে ছুর্গের সমস্ত যৃদ্ধোপকরপমামত্রী সংগ্রহ করিয়া" 
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লইয়া গেলেন। কাডূর ইহার জন্ত 'দুর্ণাধ্ঞ্ষকে কৃত্রিম্ঃ" তির 
করিলেন। 

এই স্থান হুইতে গ্যারিবল্ডী কর্ণেল জাম্‌বিয়ান্চী-নীমক এক জব: 
সৈনিক পুরুষকে রোমীয় রাজ্যে বিড্রোহাগি প্রজ্জলিত করিবার জন্স 
পাঠাইয়া দেন। এই সৈনিক পুরুষ গ্যারিবল্ডীর কার্ষ্যর বিশ্বকারক 
ছিলেন বলিয়া গ্যারিবল্ডী তাহাকে এই দুরূহ অনিশ্চিত কার্যে 
নিযুক্ত করেন। যে-কোন-রূপে ইহাকে দিসিলীয় অভিযান হইতে 
গন্তহিত করাই ভাহার অভিপ্রায় ছিল। বিদ্োহানল প্রজালিত কর! 
হউক্‌ বানা হউক, গ্যারিবলডীর এ উদ্দেস্ত সফল হইয়াছিল । কারণ 
উক্ত কর্দুচারী রোমীয় সেনার নিকট পরাস্ত হইয়া অধঃকৃত ও হতমান 
হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ' 

ট্যালামোন্‌ হইতে জাহাজ ছাড়িয়া যারিবলডী তাহার ক্ষুদ্র 
সেনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভূমধ্যসাগর অত্যুক্ষ 
উত্দিষালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া অতি ভীষণ মুর্তি ধারণ করিল। সেই 
সময় গ্যারিবল্ডী উদ্দীপনাপূর্ণ বন্তৃতা দ্বারা সৈনিক ঘাত্রিকগণের, 
গুরঙ্গায়িত. চিত্তকে সদ ও স্থির করিতে “চেষ্টা করিতে লাগ্গিলেন। 
তাহার প্রিয় সহচর টুর এতদূর গীড়িত হইয়া পড়িলেন যে তিনি 
আপনাকে জাহাজ হইতে জলে প্রক্গিগ্ত করিবার জন্ত আগ্রহীতিশত্ব' 
প্রকাশ করিলেন। গ্যারিবল্ডী তীহার শশ্রীধার স্ুব্যবন্থা' করিয়া 
ভাহাজের এক প্রান্তে নির্জনে বষিয়! প্রত্যেক সৈশ্-বিভাগের সেনা" 
গতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মিনিলী আক্রমণের প্র্যান স্থির করিলেন। 
এই সামরিক ওপ্তষভা। মার্মালাতে অবতরণ করাই ঘুক্তিষিদ্ধ স্থির 
করেন।: কারণ পালার্মোতে তৎকালে নিয়োপলিটায় রণতরি সকল 
উপকৃলবিভাগ রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল। হুতরাৎ তথায় অবতরণ 
করিতে গেলে প্রবলতর রণতরির সহিত মংঘর্ষ উপস্থিত. হইয়া! কার্ধ্য- 
ছানি খটিবার অস্থাবনাঁ। বিশেষতঃ মার্সালা আফিকার উদীচ্য 
উপকূলের নিকটবত্তাঁ। সুতরাং যদি অভিযান ব্যর্থ হক, তাহারা আসি 
কায়পলাইা প্রাণ বাচাইতে পারেন। . . * ॥.. | 
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এই স্থির করিয়। তাহারা ১১ছে তারিখে মার্দালা বরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবন্ডীর আভিষালিক পোুস্বয় মার্মালা-বদরে 
উপস্থিত হইলে তথাকার অধিবাসীরা ষেন সহদা বিদ্যুৎ-স্পূষ্টের 
তায় স্বত্তিত ও চমকিত হইল। তাহারা তীরে অবতরণ করিতে ন! 
করিত্েই নিয়োপলিটাঘ্ রণতরি-সকল তীহাদিগের উপর আসিয়া 
পড়িল। গ্যারিবল্গী তাহার লোক জন ও যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী তীরে 
ভুলিয়াছেন মাত্র, এমন সময় উক্ত রণতরিখলি তাহার রপতরিছয়ে অগ্নি 
প্রদান করিল। গ্যারিবন্টী ক্রতপদে সসৈম্ত মার্সালা-নগরমধ্যে 
প্রবেশ করিলে নগরবামীরা বিষম জমস্যায় পড়িলেন। তাহাদিগের 
হৃদয়মধ্য হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতে লাঁগিল-_গ্যারিবন্ডী জীব ! 
গ্যারিবন্ডীর জয়!; কিন্ত সে প্রতিধ্বনি তাহাদিগের মুখ ফুটিস়্া আর 
বাহির হইল ন1। কারণ অদূরে নিয্বোপলিটীয় রণতরি-সকল তর্জন গর্ভন 
করিতেছিল, হুতরাৎ পাছে ইহ! নগরকে ঘস্মস্ত,পে পরিণত করে,এই ভয়ে 
স্তাহারা মনের ভাব মুখে ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। গ্যারিবন্তীকে 
তাহারা কোনও প্রকার অন্যর্থনা করিতে পারিলেন না বটে, কিন্ত 
গ্যারিবন্ডী বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেনস্প্তাহাতে 
স্কাহারা কোলও প্রকার বাধা দিলেন না। তাহারা প্রাসাদ-দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া! বাতায়নে বমিয়া গ্যরিবন্ডীর সৈম্তগণের আমরিক অভিযান 
দেখিতে লাগিলেন, ও মণে মনে তাহাকে উদ্ধারকর্তী বলিয়। 
আশীর্ধা্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্ত তাহার! গ্যারিবল্ডীরে পূর্ণ অভি” 
প্রী্ষ কি তাহা। বুঝিতে ন! পায়ায় পরস্পর নানা তর্ক বিতর্ক করিতে 
লাঞ্ষিলেন। গ্যারিবন্ডী ইহা জানিতে পারিয়া৷ উদ্দীপনা পর্ণ পূর্ণ- 
অভিপ্রায়-দে্যোতক দুইটী ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। একটী সিদিলী” 
বাসীগণকে ও অপরটী নিয়োপলিটীত্ব-গণকে উল্লেখ করিয়া লিখিত. 
- তিনি এইরপে সিসিলীদগণকে ও দিয়োপজিটায়গণকে যুদ্ধার্ 
আহ্বান বরিলেন--০১) *সিদিলীয়গণ | আয় আমার দহিত একদল 
বীরসৈম্ব লইয়া এখানে আফিয়্াছি, আমর সিসিলীয়গণের বীবোচিতত 
'আহ্বানের উত্তর দিবার,জন্ত এখানে সমাগত। আমরা লঙ্গাডাঁ সমরের 
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নিহ্ভীবশিক্ট দৈশ, তোমাদিগের সঙ্গে আসিয়া সিলি ইষ়াছ স্বদে- 
শের স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য । যদি আমরা মিলিত হইতে 
পারি, তাহা হইলে সে কাজ অতি সহজ ও স্বল্পকাল-সীধ্য হইবে। তর্থে 
আর কেন! ত্রাতুগণ ! আর কাল-বিলন্ব না করিয়া অন্ন গ্রহ করুন? থে 
শক্তি থাকিতে অন্গ্রহণ করিবে না, সে জাতীয় শক্র।. অস্ত্র নাই-এ 
আঁপতি গ্রাহ্যযোগ্য হইতে পারে না। আমরা শীঘ্রই বঙ্গুক আনাইভৈছি। 
কিন্ত যতদিন না বন্দুক আইসে, তত দিন বীরের হস্তে সকল অস্্রই 
কাধ্যকর হইবে) নাগরিক শাসনসমিতি-সকল বাল বৃদ্ধ ও স্্রীলোকদিগের 
ভরণ পৌষণের জন্য বন্দোবস্ত করিবেন। অতএব সিসিলীবাসিগণ ! 
আপনার! সকলেই অস্ত্র গ্রহণ করুনৃ। দিসিলী আর একবার পৃথিবীকে 
দেখাইবে যে একটী সমগ্র জাতির মিলিত ও খনীভূত ইচ্ছাশক্তির 
বলে ইহা! অত্যাচারিণী প্রভুশক্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাত্ত করিতে 
পারে ।--গ্যারিবল্ভী।” 

(২) “ইতালীবাসিগণের পরস্পর-অনৈক্য-বশতঃ ইতালীতে দৃপ্ত 
বৈদেশিক প্রভুশক্তি রাজত্ব করিতেছে । কিতু যে দিন স্যামৃনাইিট ও 
_মার্িরাইগণের বংশধরেরা সিষিলীবামিগণের সহিত একঘোগে, 
উ্দীচ্য ইভালীয়গণের সহিত মিলিত হইবেন, সেই দিলই--আঁীদে 
জাতি, ভোমরাই যে জাতির উৎকৃষ্ট ভাগ, দেই দিনই আমাদের 
আাতি--পুর্কের ন্যায় ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের মধ্যে সর্ধ্বোচ্চ আসন 
প্রাণ্ত হইবে। আমিও এক জন ইতাঁলীবাী। আমার এই একমাস 
আকা যে আপনারা এই ভারীজ, ও জান্-মাঁটিনোর যোত, বর্গের 
সহিত পার্খাপার্থি হইয়। একত্র ইতালীর শর বিরুদ্ধ সত ধারণ 
কয়েন !-গ্যারিবন্ডী | 

এই ঘোষণাপত্র প্রচারের গর গ্যারিবনডী ক্রিপ্সি ও লাঁমা্সাঁ- 
'লামক সৈনিক কশ্মচারিদ্বয়কে একদল সিসিলীয় টস সংগ্রহ করিবার 
জগ্ত পাঠাইলেন। গ্যারিবন্ীর নামের যৌছিনী-শকি-বীলে ও ভীহাদিগর 
যবে শীপ্রই দ্বাদশ শত সিখিলীয় সৈন্য সংগৃহীত হইল। ইহার 
পিস্িওটি (8224০68) খৈন্/ নামে অত্তিহিত হইত। . ইহারা পৃ 
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“দর্শকের কার্ধ্য অতিহুচারুন্রপে সম্পন্ন করিত, হুতরাৎ সিসিলীয় 
সমরে গ্যারিবল্ডীর বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। ইহাদের প্রস্কৃতি 
অতি নৃশংস। পাঠক ! আল্কেমো (4187০) নগরের পতনের পর 
ইহাদিগের কার্ধেন প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুনৃ। দেখুন! উহারা 
ুনধক্ষেত্র হইতে নিয়োপলিটীয় সৃতদেহ সকল তুলিয়া লইর! কুকু- 
ধিগকে খাইতে দিয়াছে, এবং আপনারা চতুর্দিকে দীড়াইয়া কৌতুক 
দেখিতেছ। পাছে কোন দয়ালু ব্যক্তি আফিয়! সেই সকল মৃতদেহকে 
সমাধিনিহিত করেন,এই ভয়েই তাহারা এই মৃতদেহগুলিকে কুকুর দিশা 
খাওয়াইতেছে। এ দেখুন। সেনাপতি গ্যারিবল্ভী এ স্থলে উপস্থিত 
হইয়াছেন। ভিনি এই ভীষব দৃশ্তে বিরক্ত হইয়|  শুহ্ুন সৈগ্তগণকে 
আদেশ করিতেছেন--এই সকল মৃতদেহকে বীরোচিত সমাধি প্রদান 
কর'। এই আদেশ শ্রবণ করিয়া পিসিওটিয়োদিগের মধ্যে এক 
জন কি বছিতেছে শুনুন ! তী শুনুন সে বলিতেছে--ষে গ্যারিবল্ডী 
ষাহা বলিয়াছেন, তাহ! ন্যায়-সঙ্গত বটে, কিন্ত ভান জানেন না ষে 
এই জঘন্য জ।তির হস্তে আমর! কত যাতনা পাইতেছ্ি”। 
মালা হইতে সালেমী পর্যন্ত গ্যারিবল্ডী বিজয়ী বীরের অজ্জায় 
গমন করিজেন। গ্যারিবল্ডীট অতঃগর যে অসংখ্য বৈজয়িক রণ- 
স্বাত্রায় নির্ঁত হন, ইহাই তাহার হৃত্রপাত। মন্ক,পুরোহিত, স্্রীলোক-- 
অধিক কি শিশু পধ্যস্ত এই রখধাত্রায় তাহার সহিত গমন করেন। 
নিয়োপলিটায় সৈস্ত দৃষ্টিপখের অতীত হইলেই, দিসিলীয়গণ মহান্‌ 
উৎসাহে বিজযুধ্বনি করিতে আরম্ভ করিত। সিসিলীয়গণ যুদ্ধ 
করিতে ত না হউক, বিজয়ধ্বনি করিতে অমূহ তৎপর ছিল। 
গ্যারিবল্জী সালেমীতে আসিয়! দেখিলেন রাতজ্যর শাসন-সন্বদ্ধে 
তাঁহার হস্তক্ষেপ ঝরা একান্ত প্রযোজনীক্ষ হইয়াছে। দেখিয়া তিনি 
নগরবাসিথণকে লক্ষ করিয্ব। নিযলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করেন :-৮ 
*আমি গ্যারিবল্ভী, সিষিলীম্থিত জাতীয় সেনার প্রধান সেনাপতি 
কিয় সালেমীর প্রধান নাগরিক্গথের অন্থুরোধে এখানে াসিয়াছিএ 
জহি সিষিনীর প্রধান প্রধীন-শাসন সমিতির পরাসর্শভুসারে, ও. যুদ্ধে 
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অয় এক ব্যক্তির হস্তে শাসন ও-সদররিভাগের তার ন্যন্ত' থাকিলে 
কার্যের সুবিধা! হয় বলিয়া, ইতালীর ' অধিপতি ভিক্টর ইমানুঞলের 
নামে সিষিলীর ডিক্টেটরের পদ্র গ্রহণ করিলামণ। . 

'গ্্যারিবল্ডী নিয়োপলিটীক় সৈম্তের সহিত প্রথ্ম সন্মুখ-সমনে, 
বিজয়লাভের একান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সালেমী 
হইতে গ্যারিবল্ভী সসৈম্ত ক্যালাটাফিমি (08185960)) আসিয়া 
উপস্থিত হন। গ্যারিবল্ভী নিয়োপলিটায় সৈন্যের সহিত সম্মুখ 
সমরের জন্য নিতাস্ত ব্যগ্র হইয্রাছিলেন, এখানে আসিবামাত্র তাহার 
সেই অভিলাষ পুর্ণ হইল। গ্যারিবল্ভিনী সেন! এইন্ছানে উপস্থিত 
হইবামাত্র তথায় সমবেত নিয়োপলিটীয় সেলা তাহাদিগকে আক্রু- 
মণ করিল। এই স্থানে সারাসেনিক, ম্পেনীয়, ও নর্্মান্‌ প্রাচীন অট" 
'লিকাঁ সকলের অসংখ্য ভগ্নাবশেষ পড়িয়া ছিল। হুতরাং গ্যারি” 
বল্ডী অঙ্গ-সংখ্যক সৈন্য. লইয়া অসংখ্য নিয়োপলিটায় সৈন্যের 
বিরুদ্ধে সহজে যুদ্ধ করিতে পারিলেন। ভগ্ন অট্রালিকান্তূগের অন্তরা 
হইতে তাহার জৈন্যশ্ষণ অব্যর্থ গলির জন্ধানে অসংখ্য নিয়োপলিটীয় 
সৈন্যকে সমরশায়িত করিতে লাণিল। মধ্যে মধ্যে গ্যারিবল্ভিনী 
অশ্বসেনা সেই তগ্ন অট্ালিকার মধ্য হইতে তীরবেগে নির্গত হইঙ্কা 
নিয়োপলিটায় সেনার পাঞ্চিদেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। এই- 
রূপে তিন ঘণ্টাকাল উভয় সৈন্তে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল, 
গ্যারিবল্ভী-তনয় মিনোতী ও ভিনিসীয় মেনিনের পুক্র এই রণে আহত 
হইলেন, এবং বিধ্যাত-মপ্টিভিডিয়ো-বমগী-কর-বিনির্থিত গ্যারিধল্ডিনী 
পতাকা কিয্ুৎকালের জন্য শত্রহস্তে পতিত হইল । কিন্ত বিজয়লক্্ী 
.পিরিশেষে ঈ্যারিবস্ডীকেই বরণ করিলেন। এই বিজয় গ্যারিবল্ভীর 
বপব্ষগ্িন প্রতিভাকে ুপ্রতিষ্ঠাপিত করিল। এত অঙগ-মংখাক 
পে অদ্বক্ষিত সৈন্ত লইয়া কিরূপে গ্যারিবল্ডী অসংখ্য রণ 
দীক্ষিত নিয়োপলিটীয় সৈ্ককে  পরাছিত করিলেন, . অনেক 
প্রথা; রখপত্ডিত ইউরোপীয় সেনাপতি. ভাবি তাহ!স্থির করিতে 
গারিক্পেন.. ন/। গ্যারিবন্ডীর বি্জিয়পতাকা, ক্যালাইাফিনিতে 
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উড্ভীন হইর! সগর্ধে্ ক্্রীতরর্গে। ভল্টার্ণোনদীতীর পর্যাপ্ত ধর্ম 
করিয়াছিল। 

ফাদার প্যাণ্টালিয়োন্‌, ক্যালাটাফিমি “ীমরক্ষেত্রে গ্যারিবল্ডীর 
নিজ বিশিষ্ট পুরোহিতের কাধ্য করিতে অগ্রবস্তাঁ হইলেন। . দিসি- 
লীয়গণ ধর্ম বিষয়ে কুসংস্কারবশিষ্ট ছিলেন। গৌপ সমাজ-চ্যুতির শাসন-পত্র 
(9০11 ০£9%0০200081080100 ) প্রচীর দ্বারা গ্যারিবল্ডীকে খীহ্ীয় 
সমাজ হইতে বহিদ্কত করিয়াছিলেন বলিয়া সিসিলীর অধিবাসিগপ 
গ্যারিবল্ভীর সহিত পূর্ণ সহানুভূতি করিতে পারিতে ছিলেন না। এই 
গোলযোগ মিটাইয়| দিবার জন্ত পাণ্টালিয্বোন্‌, গ্যারিবল্ভীকে গির্জায় 
গিয়া এই বিজয়ের জন্ত ঈশ্বরোপনা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবৎ 
* মন্ত্র ত্র দ্বারা তাহাকে পোপের অভিসম্পাত হইতে. মুক্ত করিলেনন। 
ইহাতেই সিষিলীয়গণের ধর্মমবিষয়ক আপত্তি দূরীকৃত হইল। গ্যারি- 
যল্তী নির্জাধারে উপস্থিত হইলে, পুরোহিত পবিত্র পরিচ্ছদে আবৃত 
হুইয়৷ ও ধর্মপৃস্তক হস্তে লইয়া তাহাকে অগ্রবন্তাঁ হইয়া লইলেন। 
গ্যাণ্টালিয়োন্‌ বয় বীর-হৃদয় ছিলেন বলিয়াই বীরচুড়ামণি গ্যারি- 
বল্ভীর এরূপ সন্মাননা করিলেন। পালামেঁযুদ্ধে তিনি সর্বাগ্রে 
থাকিয়া পবিত্র ভ্ুশ হস্তে লইয়া ইহা শৃন্তে ঘুরাইতে লাগিলেন। এই 
ক্রুশের মোহিনী শক্তিতে দিসিলীয়গণ ঘুক্ষেত্রে অতিমানুষ বীরত্ব 
প্রদর্শন করেন । 

নিয়োপলিটীয় সৈগ্গণ ক্যালাটাফিমিতে পরাস্ত হইয়া পালার্দোতে 
প্রত্যাবৃনত হইল। প্যালামে? সিনিলীর রাজধানী । এই নগর রক্ষা 
করিবার বিবিধ সুবিধা ছিল। এই নগরে যাইবার ছুইটী মাত্র পধ 
ছিল, ও সমুদ্রতীরবত্তাঁ হওয়ায় সমুদ্র-পথে খাদ্য সামগ্রী আনাইবার 
সবিশেষ সুবিধাছিল। তথাপি ষে নিয়োপলিটীয় সেনা নগর-রক্ষা 
করিতে পারিল না, তাহার গু কারণ নগরের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় ও 
ওধাকার বধিবাশিগণের চরিত্রে নিহিত ছিল। তাহারা নিয়োপলিটীয় 
_ শীসনে নিতান্ত বিরক্ত ছিল, ছুতরাৎ গ্যারিবপ্ভীর আগমনে তাহারা 

মহান উৎসাহে উত্দাহাবিত হইল, হুত্রাধ বিষিধ এ্রকারে নি 
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পলিটীয়দিগের -কার্ধ্যে ব্যাথাত ঘম্পা্ষল করিতে গাঁগিল। বিশেষততঃ- 
নগরের রাজপথ সকলের জঙ্বীর্ঘতা-নিবন্ষন নিয়োপলিটীয় 'সৈস্তের 
সংখ্যাবাহল্গ্য কোন কার্ধ্যকর হয় নাই। | 

গ্যালার্ষ্মোতে একটা গপ্তসমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই. সমাজ 
গ্যারিবজ্তীকে বলিয়া পাঠান যে যদি তিনি নগরের তোরণদ্বারে 
আতিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা! হইলে নগরবাসিগণ সাধারণ্যে 
তাহার অনুকূলে অভ্যুখিত হইতে পারেন। পূর্বেই বল! হইয়াছে বে 
মগর-প্রঘেশের হুইী মাত্র পথ। একটী পথ মন্রীল্‌ হইতে, ও আর 
একটী পথ টার্মিনী হইতে আসিয়াছে । নিয়োপলিটায়েরা নসনুষগান 
করিয়াছিল যে গ্যারিবল্ভী মন্রীলের পথ ধরিয়া আসিয়া আক্রমণ 
করিবেন । এই ভাবিয়া তাহারা সেই পথের মুখে সমস্ত সৈম্ত কেন্ত্ীকৃত 
করিয়াছিল । বন্যতঃই গ্যারিবন্ডী সেই পথ দিয়া আসিয়া নগর আক্রমণ 
করিবার সন্থন্ধ করিয়া কিয্ব্দ,র অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

পথিমধ্যে শক্রুদিগের প্রকৃত অবস্থান-বার্তী জানিতে পারিয়া শরুদি 
শ্বকে ভ্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিবার মানসে পিসিয়োটা সৈগ্যগণকে 
সেইপথে প্রেরণ করিয়! স্বয়ং মূল সেনা লইয়া! টার্মিবীর পথ-অভিুখে 
বাত্রা করিলেন। এই ছুই পথের মধ্যভাগ অতি বন্ধুর। সেই বন্ধুর 
অধিত্যকা-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া টার্দিকবীর পথে পৌছিতে গ্যারিবল্ভীর 
এগার ঘণ্টা অতীত হইল। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি ভাবিলেন 
গ্যারিবল্ডী পলাইয়া দ্বীপ-মধ্যভাগে গমন করিয়াছেন। এই ভাবিয়। 
তিনি লিজ রপতরিতে বিজয়জনিত মহোৎসব করিতে লাগিলেন। বিজয় 
সঙ্গীতে জলনিধি প্রতিধবনিত হইতে লাগিল ; এবং প্রত্যেক সৈনিক 
উর, চে", লেহা, পেয় ধারা! উর পুরণ করিল। 

ঈধব গ্যারিবদ্ডী সহস। টার্খিষি তোরপনদ্বারে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেম, তখন নিয়োপলিটীয়-সৈস্ত-মধ্যে হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। 
অরুম্মাৎ এই ছূর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় সকলে বিশ্মিত্‌ ও চমৃকিত হইল । 
চুসরু 'অপনীত হইলে নিয়োপলিটীয় সেন! রণসজ্জায় সব্জিত ছইয়। 
গ্যািরগ্ড়ীর গতি রোধ করিল। ন্গৰের সক্কীর্দ পথে উন ৈস্ে 


২৫০ গ্যারিবঞ্ডীর জীবনবৃত। 
তুমুল সংগ্রা বাধিযা উঠল) এই যুদ্ধে গ্যারিবল্ভিনী সেনা অন্ত 
রণকৌশল ও অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ২৭ এ মে প্রাতে 
গ্যারিবল্ভী নগর আক্রমণ করেন। ছয় শ্বশ্টীকাল অবিরাম এই যুদ্ধ চলে । 
ক্যালাটাফিমি জয়ের অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্ভী খোরতর রণের পর 
আল্কেমো ও মন্রীল আপিকীর করেন। কিন্ প্যাশ্পোর্মে সমরের সহিত 
ভুলনায়-স্ক্যালাটাফিমি. আল্কেমে ও মন্রীল্‌ সমরত্রয় অতিসামান্ত 
বলিয়া বোধ হয়। বিশ সহস্র নিয়োপলিটীয় সেন! সেনাপতি ল্যান্জার 
(092. 18755) অধিনায়কত্বে সমরন্থলে উপস্থিত হয়। এই বিংশ 
সহত্র শক্রুদেনার প্রান চারি সহত্র সমরশীয়ী হয়। গ্যারিবল্ডিনী 
সেন। নিয়োপলিটীয় সৈম্তগণকে প্রতি স্চ্যগ্র ভূমি হইতে তাড়াইন্ডে 
তাড়াইতে অবশেষে রাজপ্রাসাদ, কষ্টমূ হাউস্‌, ও ছুর্গমাত্রাশ্রয়ী 
করিলেন। | 
প্যালার্মে আনন্দে উচ্ছসিত হইল: পার্ধত্য প্রদেশ হইতে 
কৃষকেরা বিজয়ম্চক ঢক্ধ1 ও ভেরী প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে নগরে 
'আপিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে সার্ডিনীয ও সিসিলীয় 'সৈম্তগণে 
ক্রমে নগর ভরিয়া গেল। গ্যারিবল্ডী অল্পসহত্রক সৈম্ত লইয়! নগর 
আক্রমণ করেন। এক্ষণে ভলষ্টিয়ার সৈন্যে তাহার সৈম্তদশ পরিপূর্ণ 
হইল। আক্রমণকারিগী গ্যারিবল্ডিনী সেন! অতঃপর ন্গরাধিকারবরিশী 
সেনায় পরিণত হইলেন। গ্যান্লিবলভিনী মেনা ও তদধিনাসক ইন্ভালী- 
বাসিগণের আদর্শ হইয়া উঠলেন। স্তাহারা মোহিত পরিস্ছ্ঘ পরি- 
ধান করিতেন বমিরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই লোহিত -পরিচ্ছপব' 
পরিধান করিতে লাগিল। সুতরাং লোহিত বন্তের---অধিক কি লোহিত 
বর্ণের জরব্য মাত্রেরই বর চড়িরা গ্রেল। নগরের পথ যেন দৃক হইতে: 
পোত্বধেঁড়ীর ক্ষেত্র বলিয্পা বোধ হইতে লাগিল। রমল্লীগণ লোহিত 
বস্ত্রের অঙ্গরাখা এবং লোহিত ফিত। ও লোহিত পালকের গ্রহ 
ব্যবহার কগিতে লাগিলেন । 

একদিকে যেমন হর্ষ, অন্তদিকে সেইরূপ বিষাদ ! হি 
সেনামধ্যে গভীর বিষাদ-লক্মণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিস। নিস্বোগলি-' 


' উনবিংশ অধ্যায় | ৫১ 


য় সৈশ্তগণ অবশেষে হতাশ হইয়া রধগোত, দুর্ঘ ও জীহাজ হইতে 
অবিরাম গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল, এবং নগরের রক্গাবিষয়ে ভগ্নাশ হইসকা 
নগরধ্বৎস-বিষয়ে কৃতসন্কল্প হইল। ২৭ এ হইতে ৩১ এ মে পর্যযস্ত 
নগর'ও নগরের চতুর্দিকষ্থ স্থান সকলের উপর অনবরত অগ্িবৃষ্টি হইতে 
লাগিল? ছুই সহত্র হস্ত দৈর্ঘ্যে ও দুইশত হস্ত প্রচ্ছে--এই-পরিমিত 
দেশ ভম্মস্ূপে পরিণত হইল। অনেক পরিবার জীবস্ত জলিত গৃহে 
দগ্ধ হুইয়া গেল। অসংখ্য আশ্রম, গির্জা ও অসংখ্য অট্লালিক! 
অগ্নিময় গোলার আখাতে চূর্ণীকৃত হুইয়া গেল। শুদ্ধ নগরেই ১১** 
গোলা পতিত হয়, তাহার মধ্যে ২০ গোল! জাহাজ হইতে আইসে। 
সেই অগ্সিদাহের উপর আবার সৈনিকগণের ছুর্বষহ অত্যাচার! 
গুতরাৎ লোকের কষ্টের আর সীম! ছিল না। এই ভীষণ সংঘর্ষকালে 
গ্যারিবল্ভীর চরিত্র অতি উক্জ্বল রূপ ধারণ করে। তাহার ওঁদার্ষেয ও 
সাহার বদ্দান্ততায় নগর ও জনপদ-বাসিগণ মুগ্ধ হয়। 

নিয়োপলিটানেরা যখন দেখিল যে নগর পুনরপিকার করিবার আর 
কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা গোলার্টি থামাইল। কিন্তু গ্যারি- 
বল্ডিনী সেন! অভীষ্ট হইতে বিচলিত হইবার নহেন। যত ক্ষণ নিয়ো 
পলিটায় সেনা রাজপ্রামাদ ও ছুর্ণ হইতে তাড়িত না হইল, তত ক্ষণ 
সাহারা ক্ষান্ত হইলেন নাঁ। অবশেষে রাজকীয় মেন! নগর পরিত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিল। প্যালার্মোর সঙ্গে সঙ্গে, সিসিনীয় রাজলক্ষী 
“আধুনিক ক্যালিওল! সিসিলীরাজ দ্বিতীয় ফান্মিসকে পরিত্যাগ করিয়া, 
গ্যারিবল্ভীর অস্কশায়িনী হইলেন। বোর্দ্োন্-রাঙ্গলক্ী আজ হইতে 
রাজপ্রামাদ পরিত্যাগ করিয়া কুটীর-বামিনী হুইলেন। তাই আজ 
বোর্কন্‌ সেনাপতি ল্যান্জা গ্যারিবল্ডীকে (005. 0091197067 01906 
হথ। 0এ৮এ33)- বলিয়া পত্র লিখিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎকারে 
তিখারী হুইলেন। আভ্মারি লাল্‌-মন্তীর'জাহান্ে উতয়ের সাক্ষাৎ হইল । 
জনৈক তর্ক বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল বে সেলস হইতে সা 
বগা পর্ধ্যস্ত কয়দিনের অস্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে। : 
7- (জবশেষে: ৬ই ভন তারিখে পিউ রন রা 


২২ গঠারিবন্ডীর জীবনবৃত্ত। 


আদিল। এই সন্ধির নিয়মে নিয়োপলিটীয়গণ মেকিনা, যিলাঁজো, ও 
অপরাপর কতিপষ ছুর্থ ব্যতীত আর সমণ্তই গ্যারিবল্ভীর হস্তে সমর্পন 
করিলেন। যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছিল, তখন গ্যারিবল্ভী নিশ্চিন্ত 
ছিলেন না। দিনি স্ত্রী ও গুরোহিতগণকে পধ্যন্ত নগর রক্ষার্থ দারু-ছুর্গ 
নির্দাণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মক্ষের! এমিফিক্ব স হস্তে লোক- 
দিগকে উত্তেজিত করিতে ছিলেন। পেনাপতি লোটজিয়! এক দিন 
সঙ্ষির প্রস্তাব উপলগ্ে, গ্যারিবল্ভীর সহিত মাগ্পাৎ্ৎ করিবার জন্ত 
খাসিয়া নগরবাশিগণের নগর“রক্ষাৰ জন্ত উদ্যোগ ও আয়োজনের 
এইচিত্র দেখিয়া! ফিরিয়া! গিয়। দিমিপীরাজ দ্বিতীর ফাম্সিসকে লিখিয়া 
পাঠাইনেন যে সিফিলীতে নোর্সান'নৎশের আর কোন আশা নাই। 

৬ই জুন সমস্ত নিঘোপলিটায় সৈন্য অপুনরাশঘনের জন্ত প্যালারে 
পরিত্যাণ-পুর্বাক নেপ্ন্মাভিষ্খে জলপথে যাত্রা করিল। ইহারা 
প্রধানতঃ বেওনভোনী আষ্টরয় সৈন্য, হুতিরাং এ পরাজয়ে তাহাদিগের 
বিশেষ কোন্‌ ছুঃখ হয় নাই। তাহার! যে অল্প যুদ্ধেই অব্যাহতি পাইল, 
ইহাই ভাহারা লাভ বলিয়! মনে করিতে লাগিল। ইহারা এই সুযোগে 
লুণ্ঠন ছারা অনেক বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়াছিল। সুতরাং 
মনের উপ্লামে বিজয়ী মৈন্যের ন্যায় বিজয় গীত গাইতে গাইতে, ও 
সঙ্গীত করিতে কত্িতে জলনিধি-বক্ষে জাহাজ ভ!সাইক্স! সিসিলী-অদ্দি- 
মুখে গমন করিল । 

নিয়োপলিটিয় সৈন্যের প্রস্থানের পর নগরবাসীর আনন্দে উন্মত্ত- 
প্রায় হইয়া উঠিল। (চাদ 1 0971)8141 1) গ্যারিবল্ভী জীব!» 
শবে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রাজ-নামে লোকে এত দূৰ বিরক্ত 
হইয়াছিল ষে তাহারা রাজার প্রাসাদ, ূর্গ প্রভৃতি সমূলে ভূদিসাৎ্ করিতে 
লাগিল। নাগরিক শীসনসমিতি আদেশ করিলেন যে যাহান্র যেখানে 
ধোস্তা কোদালী প্রস্থতি জাছে সমস্তলইন্া আসিয়া তদ্বারা রাজ-প্রাসাদ 
ও দুর্গের ভিত্তি পধ্যন্ত' খড়িয়া ফেলিতে হইবে। এই আদেশ প্রচারিত 
হইবামাত্র অসংখ্য লৌক থোস্তা কুডুল প্রস্ৃতি লইয়া রাজ-প্রাসাদ ও 
চুর্থীভিমুধে ধাবিত হইল। খননকারীর সংখ্যা এত বেশী হইল যে 


উনবিংশ অধ্ায়া। ১ 


শেধে “মিউনিসিপাল শাবননাদিতিকে. . তাহাদিগকে . জপীবন্ধ করিস 
:ধমনকার্ষেঃ নিয়োন্ধিত করিতে হইল । 
“ নগরে ভীষপ অরাজকতা উপস্থিত হইল। কে কাহাকে শাসন 
$বে তাহার -স্থিরতা নাই) স্থতরাংধাহাঁব যাহা ইচ্ছা সে তাহাই 
করিতে লাগিল। খনেকে এই সুযোগ পাইয়া আপন আপন - প্রত্তি- 
হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। অহ্মাকে চির্-শক্রকে বোর্বদ্‌, 
রাক্ষধংশের গুণচয় বলিয়া! জনসাধারণকে ত্যাহার বিকদ্ধে উত্তেষ্ষিত 
: ফরিতে লাগিল। ক্গিগুগ্রার জনসাধারণ তাহাকে টাঁনিরা ছিড়িয়া 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল । এই সকল লোযহর্ষণ ব্যাপার 
দেখিরা গ্যারিবল্ভীকে শাসনদও নিজ হস্তে গ্রহণ, করিতে হইল। তিনি 
এইব্প দুই এক নৃশংস ব্যক্তির প্রাণদও বিধান করিয়া নগরে লোক- 
“ অর্ধ্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । এ 
“ একদিকে কাতৃরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি গ্যারিবন্ডীক কুত্ত- 
কাতার সংবাদ পাইয়! নিজ এজেন্ট ফেরিণাকে সিসিলীতে পাঠাই 
লেন। তীহার উপদেশ-মত ফেরিণা ও সাঙিনীয় রণতরির ধ্যক্ষ 
আড্মিরাল পার্সেণৌ, ফিসিলীকে পীভ্মণ্টের' অস্ত্ভূত্কি, করিবার .:দপ্ঘ 
অতিশয় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিযেন। গ্যারিবন্ডী ইছাতে সক্ষত.. 
ছিলেন না। ইভালীর যে খণ্ড খন জপ কর্সিবেন, সেই; খণ্ড তখনই 
পীড্ম'্টরাজ্যের .অন্ততূক্ত করা তাহার অভিপ্রায় সিল ন।. সম্মক 
দক্ষিণ ইতালী জন্ব করিয়া ভিক্টর ইমীহুএলের হস্তে উপহার দিষেন-- 
ইহাই তীহার বড় সাধ ছিল। গ্যারিবন্তী এক্ষণে সিসিলীর ডিক্টেটর । 
তাহার অপ্রতিদ্বন্থিনী প্রভৃতার প্রতিবাদ করে, সির্টিলীতে তখন এমন 
পোক'.কহু ছিল না। সুতরাং ভিলি অনায়াসেই, সেই ফেবিণাকে 
বহিষবউ করিয়া দিলেন ; এবং পূর্ববাভিমুখে যাইবার দান :ও বন্দোবস্ত. 
আরস্ত করিলেন । 
_ ক্কাছুর কৌশলে পরান্ত হইয়। এক্ষণে বল অবলগ্বন.করিলেন,। তিনি 
নদীতীয়ে' একদর সৈশ্ক: প্রেরণ করিশেন। কাতুরের, আপঙ্ছা “ছির 


রি স্২ 


২৫৪. গ্যারিরন্ডীর জীবনবৃত্ব। 


থে গ্যারিবন্ডী রোম আক্রমণ করিলেই ফ্রান্সের সহিত ঘোরতর সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইবে। তাঁহ। হুইলে জাতীয় ছুর্দিন চির-বিলশ্বিত হইবে । 

গ্যারিবন্ডী আজ ডিক্টেটন হইয়াও 'নিজের সেই সবল দাদাসিধা 
ভাব পরিত্যাগ করেন নাই । তিনি রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হইয়াও 
রাজোচিত প্রদাদভোগে বিরত ছিলেন । যে সকল পাঁচক নেপল্সেন রাঁজ 
প্রতিনিধিকে বিখিব বিধান ভোজন করাইত, তাহারাই প্রতিদিন 
চত্ধ্য চোষা লেহ্য পেদ্া্ি দ্বার! তাহার টেবিল সুশোভিত করিতে 
লাগিল। কিন্ত তিশি এস্টু ঝোল, একটু ব্যঞ্জন, ও এক্টু জল বাতী 
তাহা হইতে আর কিছুই. গ্রহণ করিতেন'না। পাচকগণের পরিশ্রম 
ব্যর্থ হওযায় তাভান! মননে মনে নিতাস্ত বিরক্ত হইভ। তিনি অন্তি 
কগ্ঠিন শখ্যায় শন ক্রতেন,-এবং ভূতোরা যদি তাহাকে ০২ 
[8৩০)০০০১, বলিয়া! সঙ্গে করিত, তাহা হইলে তিনি (ক্রাধে 
আর্ত লোচন হইতে ন। কারণ তিনি রাজকীন্র কোন-প্রকার উপাপি 
বা কোন-প্রকাৰ স্্বোধন ভাল বাঁসিতেন না! ভিনি বলিত্েন এ 
সকল উপাধি নিষ্কন্না লোকদিগের অভিমানতাষ্রির উপান্নমান্র ! 

নিয়লিখিত কয়েকটা দ্রব্য তাহার অন্ত্রাগার ও বস্ত্রাগারেব একমাত্র 
উপক্ষরণ ছিল »-একটী পুরাতিন সৈনিক পরি্ছ, দুই জোড়া ধূসর 
পেন্টুলেন, একটী পুরাভন হ্যাট, দুইটা লোঁছিভ বর্ণের অঙ্গরণি» 
কয়থানি রুমাল, গ্রইপানি গলবন্ধ, একখানি তরবারি, একটা বিভল্বার 
এবং একটা মলিবাগ্‌। 


বিংশ অধ্যায়। 
লিসিলী-বিজয় 


 গ্যারিবন্ডী প্যালার্মো৷ জয় করিয়া মিশ্িন্ত রাহিলেম না? তিমি 
খেনাপতি টুর্‌কে সসৈষ্ঠ মিলাজে! ও মৈসিসা-এস্সভিসুখে পাঠাই 
দিলেন, এবং স্বয়ং তিন সহক্র সৈন্য ₹রা ১৪ই জুলাই, মেভিসির সহিত 
গিক্ঝ। মিলিত হইলেন । সেঁই দিনই নিয়োগৰিটায় 'দেনাপতি বস্‌কো 
চারি সহ সৈল্ লইবী মৈসিনা পরিত্যাগ-পুর্ব্বক বেলোনা-অভিমুখে 
ধাধিত হইলেন । ২*এ জুলাই গ্যারিবন্ডী-সৈন্য "রাজকীয় সৈগ্ের 
 সন্থুখীন হইল। রাজকীয় সেনাপতি বদ্‌কো গ্যারিবন্ডী-সৈহের সম- 
সংখ্যক সৈশ্ত লইয়া মেরি ও মিলাজে। নগব্হয়ের মুধ্যে গ্যারিবহ্টীর 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বস্‌কো পর্বতের উপতত্যকা-প্রদেশে 
সৈম্তগণকে প্রেনীবন্ধ “করিয়া রাখিয়াছিলেন। এদিকে *্যারিবচ্জিনী- 
'সৈনা সেই বন্ধুর "পার্বত্য প্রদেশে সকলে একেবারে উঠতে পারিল 
'না। ছর শত মাত্র গ্যায়িবজিনী সেনা পহসা ছয় সহজ নিনোশি দিতি 
সৈনার সন্ুধে আসিয়া ' পড়িল, সুতরাং - সহজেই: প্রতিহত হইল । 
এই মুহূর্তেই  গারিবন্ঠী পলায়মান সৈন্তের সাহাব্যার্থ, আর এক দল 
* টৈস্ত প্রেরণ করিলেন। . নববলোগচিত গ্যারিষব্ডিনী, দেন! .ফিবিয়া 
নিয়োপলিটাক্ক সৈন্তকে পুনরাঙ্মণ করিল.. গ্রারিবঞ্ী দ্বয়ং জেনো" 
-স্ীজ সৈম্তদহ: নিরোপলিটায় সৈগ্ভের পার্খর্গেপ আক্রমণ করিলেন । 
করিপ্ত তিমি একটা তীবণ-অগ্রি-উদগারী কামালের সঙ্গে ,পড়িযী, গেরেন। 
ইহা দেখিয়া! সেনাপতি মিসোরী .ও র্যাটেবা পঞ্চাশ জন ইসস লইয়। 
-তাহীকস সাহাঘ্যার্থ ধাবিত হইলেন । কামানের একটা খৌলা; আসি 
স্ট্যার্িবন্ডীর জুতার গোড়ালী ও রেকাৰ উড়াইয়া! লব! গেল'। “ক্ঠাহার 
স্মস্ব আহত হওয়ায় অদম্য হইয়] উঠিল । - সুতরাং তীহাকে অশ্ব হইছে 
'অবতয়প করিয়া/পাদটারে অগ্রসর হইতে হইল.) 


২৫৬ গ্যারিবন্ঠীর জীবনবৃত্ত ! 

মেজর ত্রেডা সেই স্থলে নিহত হইলেন, এবং নিসোরীর অশ্ব 
তাহাকে ভূমিতলে প্রক্ষিপ্ত করিল। *এই সক্কটকালে গ্যারিবন্ডীর 
সৈষ্গণ অসাধারণ বণনৈপৃণ্য ও অতিমানূষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। গ্ারিবন্ডী দেখিলেন যে সন্ুখ-সমরে কামানটা গ্রহণ করা 
অসম্তব। সুতরাং তিনি কর্ণেল ভনে, সেনাপতি নিসোরী ও র্যাটে- 
লাঁকে কতিপয় সৈন্ত লইয়া পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে আক্রমণ করিতে আদেশ 
দিধেন। এদিকে গ্যারিবন্ডী স্বয়ং অসিহস্তে, পাদচারে তীহাদিগের 
পশ্চান্্ী হইলেন । 

এদিকে সেই কাঁমান হইতে ভীষণ অগ্সি উগীরিত হইতে লাগিল । 
কিন্তু আক্রমণকারী গ্যারিবন্ডী সৈশ্ত অতিবেগে পশ্চাতে গিয়া সহসা 
সৈই কামানটা লইয়া পলায়ন করিল । নিয়োপলিটায় পদাতিক ' সৈন্য 
স্তম্তিত হইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময় সহসা এক দল নিযো- 
পলিটায় অশারাহী সৈম্ভ পদাতিক সৈল্-শ্রেনী ভেদ করিয়া অপহৃত 
কামানের উদ্ধীরার্ধ ধাবিত হইল। কর্ণেল ডনের সৈন্যেরা গ্রতিহত 
হইয়া একটা প্রাচীরাভিখুখে হটিতে লাগিল, কিনব যখন প্রাটীরে পুষ্ঠ- 
দেশ লাগিকা, তখন আর পশ্চাদ্পাদ হইতে পারিল না। তখন তাহারা 
দেই-কামান হইতে অবিরাম ভীষণ গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল । তখন 
নিম্বোপলিটায় সেনাপতি অখখসেনা লইয়া পশ্চাদপাঁদ হইতে উদ্যত 
হইলেম, কিন্ত ফিন্রিয়াই দেখিলেন, তিনি গ্যারিবন্ডী, নিসোরী, 
স্রাটেলা ও আর পাঁচ ছয় জন বীর কর্তৃক বেঠিত হইয়াছেন। গ্যারিবন্ডী 
তৎক্ষণাৎ নিয়োপলিটীয় সেনীপতির অরে লাগাম ধরিলেন,এবং তাহাকে 
আস্ম-সমর্গণ করিতে বলিলেন। নিয়োপবিটায় সেনাপতি তদ্বত্তরে 
্যািবন্তীকে লক্ষ্য করিয়া খরতগাঘাত করিপ্গেন, কিন্তু তিনি সরিগা সে 
আঘাত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন, কিন্ত স্বপ্ং তাহার গলদেশে এরূপ 
প্রচণ্ড আপাত করিলেন যে নিয়োপলিটায় সেনাপতি তৎক্ষণাৎ ভূতলে 
পতিত হইয়া! পঞ্চতব প্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসয়ে আর বব. জন নিয়ো 
পলিটায় অশ্বারোহী “সৈন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । : গ্যারি 
বন্ডীষ মন্তকোপরি তাহাদিগের শাণিত তরবারি নন 


বিংশ অধ্যায়) ২৫৭ 


অনি গ্যারিবন্ডী ধিদযদ্বেণে আততায়ীদিগের অন্যতমের দিকে ধাবিত 
হইয়া তদীয় তরবাবির শাণিত অগ্রে তাহার দেহ বিদীর্ণ রিস্ক ফেলি 
গ্েন। এদিকে নিসোরী রিভল্ভাবের সগ্নি-বর্ষধে ছইজন ত্বাততায়ী ও 
'নাতমের অশ্বকে আহত করিলেন |'এক, জন নিয়ৌপলিটায় অশ্বারোহী 
উল্লাম্ফে অস্পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ-পূর্বক নিসোরীকে আক্রমপ কত্িল, 
কিন্তু ততক্ষণাঁৎ বিভল্ভারের গুলি আসিয়! তাহা মস্তক ভেদ করিক্সা 
চলিক্না গেল। মনে সময় নিসোরী আক্রমণকারিগ্রণের সহিত হবন্দঘুদ্ধে 
নিযুক্ত ছিলেন, দেই সময় গারিবন্ী ভাইর বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে 
সংগৃহীত্ত করিত আক্রমণকারিগপকে প্রত্যাব্রমণ করিলেন। ইহার 
পরিণাম এই হইব যে সেই পঞ্চাশৎ আক্রমণ্ণকাহী নিয়োপলিটার অশ্বা- 
(রাহী সৈন্যের কেহই গৃহে ফিরিয়া যাইতে পাস না।--তাহার! হত, 
আত, বা যুদ্ধে বন্দী হইল । 
এই ঘটনায় সেই দণন্ত রাজকীয় সেনা-_নিয়োগুলিটীয়,. বাভেরীয়, 
ও সৃইস্--এক্ষণে পশ্চাদ্পাদ হইয়া শক্রসৈন্যকেজ্েস সম্মুখে পলায়ন 
করিতে লানিল। এদিকে শক্ুসেনা সেই পলায়মীন বাস্বকীয় সেনার 
পশ্চা্র্ডিনী হইল ।: ইহাঁতেই সে দিনের জগ পরাজয় স্থিরীকৃত হইল । 
পলায়মন ক্লাঞ্জকীয় সেনা মিলাজো নগর পৌছান পর্যন্ত একবাদ ৩ 
খামে নাই। এদিকে বিজক্বোন্মন্ত গ্ারিবন্ডিনী সেনাও তাহাদিগের 
বন অনুসরণে প্রধৃত্ত হইয়। ভাহাদিগের প্রায় সঙ্গে সেই নগরাত্যস্তরে 
প্রবিষ্ট হইব। সেনাপতি আবিয়াহি মিলাঁজে। নগরের দুর্গ রক্ষক 
ৈন্যগথকে কামান, অশ্ব, ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী-সকল নি 
ত্যাশ-পুর্বক পলারন করণার্থ-আহ্বান করিলেন কিন্ত তীহার সে 
আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হইল।' সুতরাং সবলে দুর টি করিবার 
জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রষ্ঠার করিলেন। 
' পরদিন “নিট গব্‌ এবার্ডিন্, নাশক জাহজ গ্যাকিবন্ডীর লাহা- 
স্যার্থ সৈম্ত ও কামান: লইয়া বন্দরে আসিয়! উপস্থিত হইল । রাজকীয় 


সেনাঁপতি বদ্‌কো আর দুর্খ রক্ষা! করা সম্ভব মনে নাক” ল মেসিনায় . 


এই বলিক্কটেনিগ্রীম কিলেন ষে তিমি আর ছূর্ণ রক্ষা করিগ্নাঁ- 


২৫৮. গ্যারিবন্ডীয় জীবনবত্ত। 


উঠিতে পারিতেছেন না, শরবং নেপ্ব্সে আন্দেন করিয়া. পাঠাইলেন-- 
যে অবিলগ্বে যেন আত্মরমর্পণ করিবার উপদেশ প্রদান করা হয়! 

' ছুই ধিনের ষধ্যেই চার্রিখানি নিয়োপলিটায় জাহাজ্জ বন্দরে আসিদা 
লাগিল। ইহার অন্ততমে ক্লে আন্জানে! সন্ধি করিবার পূর্ণ ক্ষমতা 
গাইক্ আসিয়াছিলেন। প্যলার্মোতে অবরদ্ধ সৈম্কগণকে যে নিয়মে 
আত্মসমর্পণ করাব অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, গ্যারিবন্ডী এবারও 
মিলাজে। দুর্গের অধিবামিগপকে সেই নিয়মে আত্মসমর্পণ করিতে 
দিবেন--কর্ণেল্‌ আদ্জানো। প্রথমেই ইহ দাৰী করিয়া বসিলেন। কিন্তু 
এবার গ্যারিবন্ডী সে নিগ্নমে সন্ত হইলেন না? গ্যারিবন্ী বঙ্গিলেন 
ষেতীহার নিয়ম তিনি পুর্ষেই প্রকাশ করিয়াছেন) সমস্ত নিয়োগলিটীর 
বণতরী আসিয়া ভয় ৬পর্শন করিলেও, তাহাকে সন্বরচ্যুত করিতে 
পারিবে না । তখন কর্ণেল অগত্যা ভিক্টেটরের' নিষষমে বাধ্য হইলেন । 

পরদিন কুর্গপরিত্যাগ-কাধ্য আরম্ভ হুইল। সেনাঁপাতি বস্কো 
কতিপয় সৈনিক কর্মচারি-সমভিব্যাবহাকে সর্বগথমে হুর্গ হইতে বাহির 
“হইয়া জাহাজে উঠতে চলিলেন। চতুর্দিক্‌ হইতে অবজ্ঞা-হুচক (হষ্‌ 
হিস্‌ শব্দে তাহ'র কর্ণকুহর বধির হইয়! গেল ; সতিনি মেডিপির অশ্ব 
€$ আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া গ্যারিবন্ডী 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে জাহাজ হইতে ফিন্সি়া জিতে আদেশ করিলেন। 
স্থভরাং তাহাকে অশ্ব-পহন দুর্গে ফিৰিয়া আসিতে হইল। ফিরিয়া 
আদিলে গ্যারিবন্ডী তাহার অশ্ব কাড়িয়। জইয়। তাহাকে পাঁদচাকে 
জাহাজে গ্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিণেন।. 
গ্যারিবন্ডী আহত সৈম্কগণকে লমুদ্রষীরে প্রেরণ রি) । 
তথায় গিয়া তাহারা! জাহাজে উদ্রিযা প্রস্থান করিল? অনেক নৈন্ঠ, 
্বাক্গকীয় সৈন্তশ্রেণী পরিত্যাগ পূর্বক গ্যারিবন্ডীর পভাকামুলে আসিফ, 
াত্রয় গ্রহণ করিল। এতদিন. পঞ্চাশটা ক্ষামান্‌, এক লক্ষ রাউও 
বারুদ, ও ৯৩৯টী রণদীক্ষিত অশ্ব এই বিজয়ের. ফন্যরূগ পরিলন্ধ 

'হইল$- নিং 'পলিটায় সেনানায়কগ্ণের সর্কত্রেষ্টকে এইযুদ্ধে পৰাজিত 

শা গ্যারিবন্ডীর .ক্ণবিষনজণী প্রতিভা ম্ধত।প্রন্থত. হুইল। 


বিংশ অধ্যায় ।' ২৫৯ 


মিলাজো' ছুরশস্থ সৈন্যগণের আত্মসমর্পণের অবাবহিত পরেই গ্যারি- 
বনী তদীয় বিজয়োন্সত্ত সৈন্যগণক্ষে মেসিনাভিমুখে ধাখিত হইতে 
আদেশ দিলেন। বিলম্বে কা্্যঙ্গানির সম্ভাবন'--গ্যারিষজ্ভী ইসা 
বিশেষ বুঝিতেন. বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে যে সকল. সৈন্য 
ধিলাজো। দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ কবিয়াছে, স্ময় পাইলেই ভাহার! 
মেসিন। হুর্গে আশ্রঘ্র লইবে। আর অন্যান্য স্তান হইতে বিক্ষিপ্ত 
রাজকীয় সৈন্য সকল মেসিনায় আসিয়া কেন্্রীভূত হইবে। এদিকে ' 
অবসর পাইলে তীহার সৈন্ঠেরাও বিজয়োলীসে উন্মত্ত হইয়! পড়িবে। 
এই জন্যই.তিনি অবিলম্বে সেই নগরা। প সসৈন্য ধাবিত হইলেন । 
মেডিসি পূর্বেই ্বওন! হইস়াছিলেন । . 

নিয়োপলিটাপুগণ পথে তীহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিস্বা তুলিয়াছিল 
বটে, কিন্তু তাহাদিগের গতিরোধ করিতে সাহস করে নাই । তীর 
ক্রত আগমনে নিয়োপপিটাষ সৈন্যগণ অধিত্যকা প্রগরিক নগর হই ্ 
পলায়ন করিয়! হুর্গমধ্যে 7আশ্রম় গ্রহণ করিল, হারা ছ্বতে 
ভাবে পলায়ন করিবার সময় নাঁগরিক ধনাগার ন বক." 'সাঁ গণ 
হস্তে সমর্পণ করির! লিক্াছিল রর , তির 

একদিকে নিয়োপনিটীয় সৈন্যের নগর পরিত্যাণপৃধ.. পল :. 
ও অন্য দিকে গ্যাক্বিবন্ডিনী সেনার নগরপ্রবেশ-_এই ছুই, শুভ বট 
যুগপৎ আবির্ভীবে নঙ্গরযাসিগণ আনন্দে উদ্বত্তপ্রায় হ্ইন্বা! উঠিল । 
তাহাদিগের অন্তনিগূহিত বিদ্বোহানক এতদিনে ধকৃ করিয়া জলিযা 
উঠিল। যখন সমস্ত সিলিলী স্বাধীনতার নব আ. ..+ আনন্দে নৃত্য 
কবিতেছিল, নব নব আশাকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিপ, সমস্ত দেশ 
আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল, ও পরষ্পরের সহিত মনের 'কথ! 
কহিযা স্বদয়ের 'চিরভাঁর কমাইত্রেছিল,-_সেই সহায় এই ছুর্তাগ্য নগর 
পাঁচ ছক্ব সহশ্র দৈন্যে ও শত শত কামানে পরিতবোষ্টিত হইঙ্গ! নিঃশ্বাস 
ফেলিবারও সুবিধা পাইতেছিল ন!। এতদিন . ছুর্িষহ অধীনতার 
র্দন্ত' নিগড়ে তাহাদিগের হত্তপদ আবদ্ধ ছিল. , যাহারা কোন 
প্রকারে নগরের বাহিরে বাইতে পীরিযাছিল, তাহারা আর নগরমর্ধে 


রা 


২৬০ গ্যারিবন্ডীর .জীবন-ৃত্ত। 


ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং এ নগরে বাণিজা ও সামাজিক জীবন 
একরূপ অর্তীত ঘটনামধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । ধাহারা নগরে ছিল, 
তাহারা আপন আঁপন জীবন লষ্ট্য়াই যখন বাতিব্যস্ত, তখন বাণিজ্যাদি 
করিবে কে? আজ মুক্তিদাতা গ্যারিবন্টীকে দেখিয়া! তাহাদিগের 
আনন্দের শার ইয়ত্তা হিল না ! 

যে গ্যারিবন্ডী ইতাঁীর নিপীড়িত -গ্রজাহুনেব সহিত একপ্রাপ 
ও এক সহাঙ্তৃতিহত্রে অম্সস্টত, আজ মমত্ত গেসিনাধাসিয় হাদর-দার 
তাহার নিকট উদঘাটিত, হইঙ্ল। ভাহারা ধেন আপনিই জানিতে 
পায়িল যে যে মহাপুরুষ আ" ।হাদিগের মধ্যে অবতীর্ণ, তিনি, তাহা 
দিগের সমস্ত ছুঃখ বুঝিষ্বাছেন, ভাঙাদিগের অসংখ্য দোষ ও দুর্লতা 
সন্বেও তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, এবং তাহাঁদগে? 
_ শরের অন্য ঘাত্মজীবন উৎমর্গীককৃত করিয়াছেন । 
ডদ্ধ অবিলম্বে হৃইা'দূত গ্যারিবজ্ভীর নিকট সন্ষিভিখারী হইয় 

ঈলেন। দ্ধ র'রা। সমস্ত সিমিলী দ্বীপ. অধিকাংশ ছর্গ ছাড়িয়া 
আর ঘন্মত্দতে 'লন। গ্যারিবন্ী সাইরাকিউজ্‌, অগোষ্ঠী গ্রহ 
দিতে অব 'জকীন্ব সৈন্যগণকে অবাধে জাহাজে উঠিয়া প্রস্থান 
ুর্মোতে টি স্বীন্কত হইলেন। এইরপে প্রায় সমস্ত সিসিলী গ্যারি- 


বন্দীর 'শাবন,দীনে আসিল । কেবল রাজধানী নেপল্স ও তৎসন্সি- 


কষ্ট কছেকটা র্গাত্র আপাততঃ নেপল্সন্রীজের অধীনে রহিল। 
কিন্ত এগুলির স মর্পগসম্বন্বেও সন্ধি চলিতে লাগিল। 

যখন পদলাসে, , অন্ঠান্ত নগরের নাগরিক সমিতিসকল গ্যারি- 
বন্জীকে সিদিলীঘ্বীপথে? ইতালীয় রাজ্যের অন্তভূর্ক করিবার জন্য 
অশথরোধ কবিলেন, তখ.ন তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর দ্দলেন 
থে এই একীকরণই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও প্রার্থনীয় বিষয়, 
এবং ভিকটর ইদানুয়ে লের প্রতি ও স্কীহা'র প্রগাচ শ্রদ্ধা আছে) বিশেষতঃ 
তাহার বিশ্বাস যে ই, তালীকে্একটা সমগ্র জাতিন্ূপে পরিণত , করিভে' 
কেবদ তিনিই সঙ্গম) কিন্তু শুদ্ধ শিল্লিনীকে পীড্যপ্টন্াঙ্ছের অন্ততু ্ত 
করা আপাহতঃ তিথি গুভকর ববিয়া? মনে করিতে পারিতেছেন পাঁ। 


বিংশ-অধ্যায়। ২৬১ 


আব তীহার বিশ্বাস যে ইতার্মীর জঙ্জ প্রত্যঙ্গ সকলকে গ্র্ীড়ূত 
করার পুর্বে প্রতোক অঙ্গ প্রতাঙ্গের খন্তদৌরব্বলা শূরীত করিতে 
হইবে। 

গ্যাবিধন্ডীব ভবিষা 'কার্ধ/প্রণার্গী পরিঘ্ুট ও কসঙ্গত। তিনি 
ইতালীর কোনও শকব সহিত সন্ধিগুরে আবদ্ধ হাত চাছেন না। 
তিনি টস্কানীব নায় সিসিলী বিজন ক্ষিগ্মাছেন সভা, কিন্তু যতগ্গণ 
নেপল্স হস্তগত না £ইতেছে, ততক্ষণ তিনি ডিকৃটেটরেৰ পদ পবিত্যা্গ 
কবিতে প্রস্কত ছিলেন লা। “তিনি প্যালণর্যোদর্গ যেবপ অগ্রিমুখে 
অধিগত কবিধাঁছিলেন, নেপন্দ ও সেইনপ সবঙ্গে গ্রহণ করিতে ক্কৃত- 
সঙ্কল্প চইপেন। নেপল্র হস্তগত্ত কবিষ। তিনি পোঁপের সহিত সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হইবেন ইসা তাহাব ছিশীয় সঙ্কর। [নি নেপল্স ও রোম্‌ 
ইতালীয় মমবেত ল "ছাত্র অন্তভূক্ষিনা করিধা নিবৃত হইবেন না। 
হতধিন ন।তিনি তাহার "স্রসহচর :1ডিনীবানাজ ভিক্টর ইমানু- 
বেণ্কে বোমেৰ সিংহা' গুন প্রতিষ্ঠাপিত কবিতে পারিতেডেন, 
ততদিন তিনি সমপাঙ্গন *ং১তে গ্রাতিনিরন্ত হইবেন ন।। এই সঙ্থপ্ 
।সন্ধ হইলে হিলি যু্স্বল হইতে অপ্নরাগমনের জন্য অনন্ত হই 
অ।পনার ব্যাপ্রেরা স্বীপন্থিত শৈন মীবাসে গমন কবিবেন। জগত তখন 
সবিন্দয়ে দেখিবে তাহান লক্ষ্য স্থির ও কার্ধা ্ার্থচ্ছয় শৃন্ত। এক্ষণে 
দেখা যাউক্‌ গ্যান্সিবজ্ঠাৰ এই সঙ্ধল্প কতদূর সিদ্ধ £ইয়াছিল। 

রাজকীয় সেনাপতি ক্ল্যারী ছুই তত্র সৈন্য লইয়া নশরের দুর 
পিন আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। এদিকে গ্যানিবন্জী নগরের শাস্তি 
" শৃঙ্খলা স্থাপনের হন্য সুন্যবন্ঠা কথ্িলেন। ২৮ এ জুলাই সর্ব গ্রথম 
গ্রাতীয় সেনাদল, মেডিসি ও ফেব্রিজি সেনাপতিস্বয়ের অধিনায়কত্ব, 
শগরমধ্যে প্রবেশ কঠিল। ৫ 

ফেব্রিজিব আবির্ভীবে নগর-বাঁসিগণের অস্তবে অপুর্ব বিশ্বয়-রসেব 
আবিষ্ধাব হইল । মেডি।প্িকে দেখিয়া! তাহারা অধিকতর বর্বশ্মিত হই । 
উভয় সেনাপতির দেহ দীর্ঘ ও নায় এবং যুখকাস্তি প্রীতিপ্রদ্দ। নিয়ো- 
পলিটায় সেনাপতিগণ দেখিতে ধর্কাক্কতি, ও ভীহাধিগের দুখকাঁত্ 


২৬২ '  গ্যারিবন্তীর জীবনইত্ত | 
শ্লীতলতাময়। নাং এই বিসদৃশ দৃষ্ঠে তাহারা সু ওঁ [নিন 
হইল । ৃ 

এদিকে প্রধ।ন সেনাভাঁগ লইষাঁ গ্যারিবন্ডী সহসা নগর-্ীরে 
আসিয়া উপস্থিত্ত হইলেন যদিও তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে পর 
দিন আসিবেন, তধ।পি তিশি মেসিনাতে তাহার অভ্ার্থনার বহ্বাঁড়স্বর 
পরিহাব করিবার মানসে এই কৌশল অবলখ্বন" করিক্সাছিপেন ! 
কিন্তু তার কৌশল বার্থ হইল। কারণ নগর্ববাসিগণ : তীহাক্ষে 
চিনিতে পারিরা তাহার গাড়ীর অশ্ব খুপিরা আপনার! তাহার গাড়ী 
টানিয়! তাহাকে মহাসমারোহে নগরের তিতর দিয়া লইয়। যাইতে 
লাগিল, এবং ফেব্রিজি ও মেডিসি যে প্রাসাদে আসিরা অগ্রেই অবস্থিত 
হইয়াছিলেন, তথার লইয়। গেল | 

গারিবন্ঠীর আগমনবার্ধ। দাবানলের নযাষ ০ পর্ন নগরের সর্বাদ্ধ 
সহলা বিস্তারিত হইল। এই 'ংবাদ শুঁনি্* অসংখ্য লোঁক সেই গ্রীসা- 
দের বাতায়ন-সমক্ষে গ্যারিবন্ডীর' দরিতামনায় আসিয়া উপস্থিত 
হইণ। প্রতিযুখে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল--+খ্যারিবন্ডী জীব !” (ঘা 
027771011) 1 এই অয়ধ্বনি ত্সাকাশে গ্রতিধ্বনিত হইক্সা গ্যারিবজ্তীর 
কররিহর লেদ করিল.। তখন শনি বাতীনমুখে 'আসিয়া সমবেত 
জনান্দকে ধন্তব্খদ দিতে লাঁগিলেন। অমনি সহতর সহমত হ্যাট ও কমাল 
গগণে বিলাপত হইল--আঁবার জনসাধারণ উদ্মন্তধত্ৎ জয়ধ্বনি করিস 
উঠল--গ্যারিবন্ডী জীব! ইতালী জীব! দে? 09285510)1 ঘ মাও 
15151) গ্যারিবল্টীর পরিচ্ছদ এরূপ সাঁদাসিদা ছিপ, ষে- স্তীহাকে 
পরিচ্ছদ দেখিয়া সাধারণ সৈন্ত হইতে চিনিয়া লওয়ারও কোন সুবিধা 
ছিপ না। কিন্তু তাহার প্রতিভাপূর্ন উজ্দল নন, তাঁহার সুপ্রশস্ত 
ললাট, ও তাহার উদার মুখকাস্তি দেখিলে তাঁহাকে ' চিশিক্সা 
লইতে আর কোন ক্লেশ হইত না মিলান্বো লগশ্ধে াহার'আতি- 
মাছষ বীরদের কাহিনী শুনিয়া মেসিনাবানী'রা' পুর্ব হইতেই গীহার 
প্রতি বিশবয়পূর্ণ হইয়াছিল--আজ. তীহার পু যা 7 পু 
বিহাসশূন্যত! দেখিয়া আরও-বিস্মিত হইল ? বি ক 


বিতাধ.অধযায়। বি 


. মিনাঞ্জোর রুধিরশ্রীবী ও অবসাদূক্র দমরের পর সান্নাঙ্ছে সিসিলীস্ব 
সেনার অধিনায়ক ভিক্টেটর গ্যারিবন্ডীক সহিত বিখ্যাত্তনামা আলেক্‌- 
জাগার ডিউমীস্ সাক্ষাৎ করিতে গিরাছিঙেন। তিনি দেখিলেন গ্যারিবক্ডী 
কোন গির্জার তোরণদ্বারে স্মস্ত শরীর ছড়। ইয়! সা গুলশয্যা় শয়ান 
রহিয়াছেন, শীহার মস্তক দিনের উপর,সন্ন্যস্ত রহিয়াছে, এবং তীহার 
সৈনিক কর্ধচারিগণ তাহাকে বেষ্টন ক। 1 বাসিয়। আছেন। অদূরে 
তাহার.নৈশ-ভোঞ্জন, সন্নিবেশিত রহিয়াছে ।. তাহা একটুক্‌র। রুটা ও 
এক গ্যাস জল মাত্ব। তাহার দৈনিক ব্যর নির্ধাহথার্থ  গবর্ণমেপ্ট 
তাহাকে দশ ফ্রাঙ্ক করিকা দিতেন। এরূপ লন্ধ-গ্রতিষ্ঠ সেনাপতির 
পক্ষে এরূপ আয় অতি যৎস্ামান্য বলিতে হইবে: 

সিসিলী-দ্বীপ হইতে মেপল্স রাজ্যে ভিকটেটরের অবতরণ-সন্বন্প 
দিন দিন প্রচাবিত হইতে লাগিল! তখন সাভিনীমারাজ--সপ্রীট নেপো- 
লিক্লনের নিকট খে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার অন্থরোধে, 
গ্যারিবন্জীকে তীয় সঙ্কপ্ন হইতে নিবৃ্ত করিবার জন্য সনিশেষ চেষ্টা 
করিলেন । : তিনি স্বহস্তে, লিখিয়া নিম্নলিখিত পত্রিকা গ্যারিবল্ীর 
নিট পাঠাইয়া দিলেন-১-+ 
“শর সেনাপতি !--মাপনি জানেন হে জাখনি "খন নিনিলী-অভিবানে 
বিনির্গত হন, তখনও আমার অনুমোদন প্রাপ্ত হন নাই। আজ উপস্থিত 
খটনার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া 'আপনাকে স্গাবার .সতর্ক করিতেছি), 
কারণ আমি 'জানি আপনি প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি,করিয়া - 
থাঁকেন--তাঁহ। অকৃত্রিম ) জুতরাং জ মার কথা আপনি অবশ্ত গুনিবেন। 

*িত্তালীয়গণের সহিত ।ইতালী্বগণের সমরের অবসান করিবার, 
মানসে, সামি আপনাকে উপদেশ গিতেছি বে যদি নেগল্স-রাজ সিপিঙগী. 
স্বীপুহইতে, আপনার , সৈন্ট সফল উঠাইয়া লইতে স্বীকৃত হল, এবং 
দিসিলীবসিগণকে স্বাধীন তর্ক বিতর্কের পর আশনাদিগের, ভবিব্য- 
শালনপ্রণাশী-নির্বাচন কন্দিতে দেন, তাহাহইলে “আপনি খেন নিষ্ব 
বিজন ও বীরোচিতন্দাহ-ম্পন্ক সৈরাগণ' ইক -ম্পল্যবাজ্য 
আক্রমণ করার সন্বল্প পরিত্যাগ করেন।. 


২৬৪ গ্যারিবল্ডীর জীবনব্বত্ত | 


“ঘদি নেপল্রা্জ সিসিলী সম্বন্ধে এ প্রস্তাবে সঙ্গত না হন, ভাহ! 
হইলে সিনিলীবিষয়ে আমার পূর্ণকার্ধা-স্থাধীনত। আমি নি হে 
রাখিলাম। 

“সেনাপতি ।' আমান্ঠাই উপদেশের অঙ্থবর্তন করিলে, আপনি 
দেখিবেন ইহাতে ইতালী .. গল হইবে, ও ইতালীর বিশাল পরিণতি 
আপন! দ্বার। ক্রুততর, সংস..,৩ হইবে; এবং ইউক্বোপ দেখিবে যে 
আমরা কি্ধপে জন্প করিতে হয় তাহাও জানি, আর বিজয়ের কিরূপ 
ব্যবহার করিতে হয় তাহাঁও বিদিত আছি. . 

“ভিকটর ইমানুয়েল্‌।” 

গ্যারিবন্ডী নিয়লিখিত প্রকারে রাজকীয় পত্রের উদ্ধর দিলেন ৯- 

“মহারাজ !--আপনিই বিদিত আছেন যে মহারাজের প্রতি আমার 
কিরূপ প্রগাঢ় ভক্তি, এবং মহারাজের কার্যে আমি কিরূপ উত্পর্গীরত- 
প্রাণথ। ফাঁদও মহারাজের আদেশের অন্ুবর্তন করা! আমার একান্ত 
'স্মৃভিমত, তথাপি ইতালীর বর্তমান অবস্থা আমাকে সেই ইচ্ছা অনুসারে 
কার্ধা করিতে দিতেছে ন1। নেপল সের অধিনাসিগণ এম্বামাকে বার- 
বাঁর আহ্বান +কিতেছেন, এধং নেপল সরাঞ্জ্য হত্তগত করিবার জন্য 

একান্ত উদ্দীপিত কত্রিতিছেন। স্বামীর খতদুর প্রভাব ও ক্ষমত! 
আদি তাহাদিগকে সংযত বরিতে চেষ্টা করিয়াছি) কাক্সণ এ শী 
পি্ধির জন্ক শুভতর সময়ের থে গ্রয়োঙ্ছন, তাহী। আমি নিজেই অহ্থভৰ 
করিয়া থাকি, কিন্তু আমি কিছুতে হীদিগকে এ সক্বল্প হইতে নিরুত্ত 
করিতে পারিতেছি না।. জুতগাং এ সমরে যি আমি দোঁলাদমানচিত 
হই, তাহা হইলে আমি ইত্াঁপীর ভবিষ্য শুতের পথে কণ্টক- রোপণ 
কবিধ, এবং ইতাঁলীবাসীর কর্তব্য পালনে ক্রটামান্‌ হইব "মতএব 
আমি বিনীততাবে প্রীর্থনা করিতেছি থে মহারাজ এবার আমাকে. 
আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবার মহুমতি গরাদান কর্ন্‌। নেপন্সের' 
যথেচ্ছচারী বোর্ধন্‌ রাজবংশের অত্যাচারে মর্মাহত . নেপল্পবাসি-:. 
গণের কতানিক ও ীকাস্তিক ইচ্ছা আমান হস্তে যে কারধ্যভার অর্পণ 
করিয়াছে, যে মুহুর্তে আম] দ্বারা সেই ওরতর কার্যযনুসম্পর হইবে, 


বিং ন্‌ অধ্যায়। ২৬৫ 


সেই মুহূর্দেই আমি আমার এই তন্সবারি মহারাজের চরণে অর্পিত 
করিয়া, ৬৬৭৮ 50524 
পালনে অতিবাহিত করিব । ৃ 
দ্যাট 

গ্যারিবন্জী আর এক দিনও. নষ্ট করিলেন ন!। .' মদের অব- 
নানের পুর্কেই তিনি ক্যাপো ভি ফ্যারেত পার কই ক্যাপ্পপ্িয়াতে 
যাইবার স্বন্য প্রীক্স চারিসহত্র লোকও ১ “মীক। সংগ্রহ করি- 
লেন। এই অভিযানে নির্গত হওয়ার "বহিত পূর্বেই তিনি .নেপ- 
ল্সের অধিবাসিবৃন্দকে আহ্বান করি এই মর্ত্দে এক ঘোষণাপত্র 
প্রচার করেন ৮-- 

প্নিয়োপলিটায় দেশের বারে গ্রতি,-য বৈদেশিক 
আমাদের অবনতিসাধনের জন্ সর্বদা ব্যতিবান্র, ততৎকর্তৃক বাধা, এবং 
আত্যন্তরীপ বিবাদ, এই ছুই কারণ সমবেত হইয়া, ইতালীয় জাতির 
একতা৷ বিলখিত করিয়াছে । এক্ষণে বোধ হইতেছে---আমাদের ছুর্দশ। 
অপনোদন করিবার মালুসই -'ন দৈবী শক্তি কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীণা 
হইয়াছেন। কারণ পরস্পর-বিবদমান প্রদেশ-সকল আজ আশ্চর্য 
রূপ একতাশ্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, ও জয়লক্্রী স্বাধীনতাদেবীর সন্তান- 
গণের উপর সর্বত্র প্রসন্নবদনা হইয়াছেন, উহা! দেখিয়া বোধ হই- 
তেছে যে প্রতিভাভূমি ইত্তান্গীর কষ্ট যন্ত্রণার দিনের অবসান হই. 
বার উপক্রম হইয়াছে । 

শফী সোপান এখনও অনুত্তীর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু আমি ভাহার 
উরি যেক্সীণ পাধন-সামগ্রী .অব্পসংখ্যক বীরপুরুষগণকে 
্রপার্সীমাল৷ অতিক্রম করিয়া? এই ভ্বীপে আনয়ন করিয়াছে, সেই ক্ষীণ 
ষাধন-সামশ্রী এক্ষণে একটা প্রকাণ্ড সেনায় পরিণত হইয়াছে. ঝুতরা 
অন্তীষ্ট নব অভিঘান আমার মিকট কষ্টপাধ্য বলিয়া বৌধ হইতেছে না । 
ইতালীন্নগণের মধ্যে রক্তপাঁজ থরিহার করাই আমার্‌ একাস্ত মানস। 
এই'জন্তই 'আমি আপনাদিখবকে-_নিয়োপলিটার অধিবাসিবৃন্দকে-- 
লক্ষ্য কনিয়্‌ ঘোষখাপত এঁচার করিলাম । 


৩. 


২৬৬ গ্যারিবজ্টীর জীবনবৃত্ত। 


“আমি জানি আপনাব! প্রকৃত বীর-সস্তান, কারণ আমিই ইহ! 
প্রমাদীকুত করিয়াছি; কিন্তু আর আমি তাহার প্রমাণ চাই না। আমর! 
এক্ষণে পরস্পরের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ না হইয়া পরস্পর সম. 
বেত হইয়া ইন্চালীর শক্রগণের বিক্লুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব। এই অন্ত 
আজ আনি অ, শ্হীণ সমরের বিরুদ্ধে শাস্তিতিথারী হইয়া আবপনী- 
দ্িগের লিকট লগায়মাল' । 

“উদদারধর্ত মিযোঁ”. - অধিবাসিবৃন্দ ! যে ব্যক্তি কখন কোন 
বথেক্ছচারিণী প্রভূশক্তির . করে নাই, এবং যে ব্যক্তি জনসাধা- 
খেত সেবায় আজীবন দা ৩, সেই ব্যজি আজ তাহার দক্ষিণ কর 
পরপারণ করিতেছে, আপনারা তাহাকে হস্তাবলক্ব প্রদান করুন্। আপ- 
নারা সকলে মমবেত হইর়। বিন! ভ্রাতৃরুধিরপাতে একটা দনবেত 
ইন্তালীষ জাতি সংগঠিত করুন এই আমার বিনীত প্রার্থনা । আন্মদ্‌ 
'মামার সহিত জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত হউন্‌, আর হদি প্রয়োজন 
হয, আন্গন্‌ জন্মভূমির জন্য আমার সহিত প্রাণোৎসর্গ করুন্‌। 

“ফেমাপতি গ্যারিবল্ডী 1” 

এদিকে মেসিনাপ্রণালী উত্তরণপূর্বক নেপল্স রাজ্য আক্রমণের 
বিশেষ উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্ত অভিযানের দিন বোহই 
অবধারিত রূপে জানিতে পাঁরিল না, ঘি সকলে উদ্যোগের অবস্থা। 
দেখিয়া ৮ই আগষ্ট নির্দিষ্ট দিন বলিয়া অনুদান করিতে লাগির। 
্র্যুতঃ সেই দিন প্রত্যুষেই অভিযান আরম্ভ হইল। বিংশসহজ্র 
সেনা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া সেনাপতিয় আদেশ প্রতীক্ষা, করিতে 
লাগিল --একদল ফ্যারো! পন্বেপ্ট ও ততৎসঙীপে; মেসিনান্তে : হুইল. 
এক দল মেডিসির 'ও এক দল কোজেন্দৈর অধিনায়কত্ে, এখং ই 
দল নিকসিওর অধিনেতৃত্বে। 

এদিকে উর্ণকূলে চারি ব্যাটারী কামানরাজি বিনির্দিত হইল । 
আর ওপারে অবস্থিত স্কাহলা। ছূর্গ' লক্ষ্য করিয়া এপারে ক্যাধিরডিস্‌ 
অস্তরীপে ছয়টা ৩২ পাউগ্ডার ও হইটা *৫টী পাঁতিগার কামান স্থাপিত 
করা'হুইল। মধ্যস্থলের ব্যবধান হস“ হীজীয় সতের গছ ।' এই স্থানে 
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লিখোঁপল্টীয় রণতরিপকল আসিয়া তীঁহাদিগের অভিযান-কার্যোর 
ধাঁহাতে ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে না পাবে হি পুর্ব বিধান 
করা হইল। 
৮ই আগষ্ট অপরাহ্থে, গ্যারিবন্ডরী “ছিটী অব্‌ এাডিন্” নামক 
বণতরিতে আরোহণ করিয়া এপারের ডেকের এদিক ওদিক আঙো- 
ডন করিয়) বেড়ীইতে লাগিলেন, এবং ফীলড-গ্রাস দ্বারা ওপারে 
শক্রগণের অবস্থান ও গতি পধ্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । অবশেষে 
জেলেডিঙ্গী করিয়া তিনি গুপ্তভাবে স্বয়ং ওপারে গিয়া শক্রগণের সমস্ত 
উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়। আদিলেন। 
. ' দিনমণি অন্তাগলচুড়াবলম্বী হইলে একটা দক্ষিণপশ্চিমসুখী ঝড় 
উঠিয়া চতুর্দিকের মেঘমাল|কে তাড়িত করিয়া ক্যালাত্রয়া-উপ- 
কুলাতিসুখে লইঙ্ক! গেল। নাত উ »-ন্ত্রের কিরণমাঁলাও সেই ঘনীভূত 
ঘনধটাকে বিক্রিত করিতে সাঁরিল না) জৃতরাং সমন্ত উপকুল্তভাগ 
কুব্ঝটিকায় আবৃত হইয়া রঙিন । বি আটটা বাজিল, অমনি সেনা- 
নামক মের মিমোরীন। জী যাজ! ্লুরিবার জন্ন আদেশ 
প্রদ্ান,করিলেন। সর্ধা ক এত পঞ্চশংমাত্র সৈন্য লইয়া, তাহারা 
ক্যালারিক্াউপকূপাভিতুখে যাত্র! কি রী অবশিষ্ট সৈন্য এই 
অভিযানে যোগ দিতে না! পারায় মর্্া সবেন। কিন্তু গ্যারিবজ্ডী 
তাহাদিগকে বৃঝাইলেন তে তাহারা অতর্কিতভাবে ফোর্ট ক্যাভালে! 
ছুর্গ অধিকার করিবেন। তথ হইতে সঙ্কেত করিলে, সমস্ত সৈন্য 
তদ্দতিমুখে অভিযান করিতে পারিবেন । 
রাত্রি ধাড়েনরটার মমর তাহারা এপারে £শানিয। উপস্থিত হইলেন। 
তথকানে ফ্য।রোনগরের গির্জার টাওরার হইতে ঘণ্টানিনাদ শ্রুত হই- 
এছিল। সেই টাওয়ারের গবাক্ষ হইতে উদগীরিত ক্ষীণালোকের 
সাহায্যে তাহারা উপকূল বহিন্বা ফোট ক্যাভালো-সভিসূখে. যাইতে 
লাগিলেন। এ অভিযানের অহ্থন্ধপ ইতিহাসে: প্রায় দুঈ হয় না। এরূপ 
জরনংখ্যক লোকে এন্সপ অসাধারণ দক্ষতার$ সহিত .এরূপ গুরুতর 
'লক্ষ্য সাধনের জন্য, এন্ঠ্‌প ধিপৎনস্কুল অভিযাঠীনে আসর কৃখম, নির্গত 


২৬৮ গ্যারিধ্টীর জীবমবৃত্ত | 
হয মাই। সন্ুখে অভিভয়াবহ, অসংখ্য-সৈস্ত-পরিরক্ষিত কামীন-রাঁজি- 
বিরাজিত অপরিজ্ঞাত উপকূলবিভাঁগ,_মাঁর প্রণাঁলীবক্ষে ভাসমান 
অসংখ্য সুসজ্জিত ও স্ুনংরক্ষিত শক্ররণতরি--উভরকে পরিহাস 
করিতে করিতে সেই ক্ষুপ্র আভিযানিক সেনা ফোর্ট ক্যাভালে! 
হর্গীতিসুখে যাইতে লাগিল। 

এদিকে সিসিলীষ উপকূলে বিশ সহশ্র জাতীয় সেন! মির্নিমেষ 
লোঁচনে গ্যারিবন্ডীর সঙ্কেত প্রতীক্ষায় ক্যালাব্রিয়া উপকূলের দিকে 
তাকাইয়া রহিল। অবশেষে ক্ীলাররস্ল! উপকূলের গিরিশিখর হইতে 
একটী ঙ্গীণ আলোক সিসিলী দ্বীপের সৈশ্্গণের নরনসমক্ষে বিরাজিত 
হইল। সুদীর্ঘ একাদশরৎসরের কষ্ট হজ ্রণা ও হৃতাঁশতাঁর পর আজ 
জাতীয় জ্রিবর্ণ পতাকা-ক্যালাত্রিয় গিরিরাজির মেঘচুশ্বিত শিখরে 
উও্ভীন হইল। 

অর্ধ ঘণ্টার পর শত শত ব: বনি সাগর-বক্ষ ভেদ করিয়া 
সিসিলীঘ্বীপে আগিয়া উঁপহিত হইল) এদিকে সহসা বন্দুক-বনি 
শ্রবণ করি! নিয়োপলিটায় সৈষাঞ্ণ দ্বল হইয়া সাগরের দিকে 
ছুটিতে লাগিল। তাহারা মর্যে মধ্যে রা ছুড়িতে লাশিল বটে, 
কিন্ত তাহাদিগের নির্ক্ষ্যগুলিতে বরং তাহাঁদিগের দলের লোকে- 
ব্বই গতি প্রতিহত হইতে লাগিল। এদিকে মিসিলীয় সৈহ্তও আসিম্বা 
উপস্থিত হইল। গ্যারিবন্ডী ফৌোটিলার পর ফৌঁিলা প্রেরণ করিয়। 
যেন ক্যালাব্রিয়া উপকূল ইয়া ফ্েজিলেন। কেহ তাহার সৈম্ভগণের 
গতিরোঁধ করিল না বা কেহ তাহাদিগের প্রতি একটী গুলির আঘাত 
করিল না। এদিকে ক্যালাব্রিক্লার আামবাসিগণ চতুর্দিক হইতে 
আসিয়া গ্যারিবন্জীর" অধীনতী। স্বীকার কজিতে লাঁগিল।' তাহারা 
সকলেই এক বাঁক্যে বলিতে লাগিল যে গ্যারিবন্ডী উপকূলে উত্তরণ 
করিলেই তাহারা আববলবৃদ্ধবনিতা। জয়ধ্বনি করিয়া! উঠিবে-_.“ডিক- 
টেউর দীর্ঘ জীবী হউনা! ভিক্টর ইমানুয্নেল দীর্ঘজীবী হউন! আর 
বৌর্বন্-রাজবংশ দুর হউক 1৮1 কিন্ত গ্যারিবন্ডী কিছুতেই নাঁমিলেন 
না। ভীহার ফৌঁটিলাঞকল কোথায়'কি উদ্দেশে গমন করিতেছে, এবং 


একফ্িংশ অধ্যায়'। ২৬৯ 
তিনিই ঘ। কোথায় অবতরণ করিবেন, কেহই তাহা জীনিতে পারিল 
লা অনেকে ভাবিতে সাগিশ-গ্যাপ্লিবন্ডী বৃঝি সমস্ত উপকূল-বিভাগ 
ণতরি দ্বারা খিরিয়। অগ্রিগোন্ক দ্বার! দগ্ধ করিবেন সম্কম করি- 
স্বাছেন। প্রত্যুতঃ তাহাই ঘটিয়ান্ছিল। 


একবিংশ অধ্যায়। 


শিপ উস 
নেপল্ন-অভিষ'ন । 
এদিকে গ্যা্সিবল্ঠীর আগমনে চতুক্িকে বিশ্লবাগ্ি জলিয়া উহিল। 
চতুদ্দিকেই বোধ্বনাধিরুতত নগরসকল ক্লিবপতাকা উড্ভীন কৰিল। 
এছ নগরের ছর্গীধাক্ষ সেনাপতি ফি (3194:0) ১৯এ আগ বোর্বন্ 
রাজ দ্বিতীর ফান্সিস্কে এই মন্দ এক পত্র ঠলখিয়াছিলেন ২ 
“পুর্বদিনের পুর্তৈকদিনে ভিলা ফে্জিয়া দি্রবগতাকা উড্ডীন 
করিয়াছে । অধিক কি” ছুর্গরক্ষক সৈশ্থগণ২--গ্যারিবন্ডী-জীব ! ভিক্টর 
ইমানুএল্‌ জীব ! এই বৈপ্লবিক জয়ধ্বনি করিতে করিতে জনসাধারণের 
সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহাঁদিগের দমনের জন্য আমি ত্রয়োদশ রেজি- 
মেন্টের সৈম্থগণকে প্রেরণ করিয়াছিণাম, কিন্ত ভাহারাঁও বৈপ্লবিক - 
দিগের সহিত মিলিত হুইক্সাছে। 'জবশেষে তাহাদিগকে ফিরাইয়) 
আনিবার জন্য আমি স্বম্বং গমন করিলাম । তাভাঁর1 আমার আদেশের 
অনুবর্তন করিতে যেন উদ্যত হইল বোধ হইঞ্লা।”. কিন্ত মুছুর্তমধ্য 
ভাহাঁদিগের মত ফিরিয়া গেল। তাহারা আবার ইবগ্লবিকদিগের 
সছ্ছিত সম্মিলিত হইল । আমি কেবল আমার বচারিগকে লইয়া 
হই ফিরিয়া আিলাম 1” | 
' এই উদীচ্য দৃষ্টান্তের অন্থ্বর্তনকারীর সংখ্য। দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
আাগিল। বপল্সরাজ্যের লেন্জস্থানে অবস্থিত বাসিলিকষাটা (88813258) 


হণ গ্যারিষজ্তীর বীরনবৃত্ত। 


প্রদেশবাসিগণ নেপল্সরাঁজের অধীনতা পরিত্যাগ করিল, এবং করণে 
বোল্ভিনিকে অধিনায়ক করিয়া! পোঁটেনজা। (০৮০4৪) নগরে গিয়! 
ছাউনী করিল। তাহার! নেপল্স্রাজ্যের নগরে নগরে দত প্রেক্ণ 
করিয়া সকলকেই পোটেন্জা। নগরে আসিরা তাহাদিগের সহিত 
মলিত হইবার জন্ট অন্থরোধ কৃরিল। সকলেই তাহাদিগের আহ্বা- 
নেধ অঙুবর্তন করিল। পোটেন্জ' নগর “ইতালী ও ভিক্টর ইমাহুয়েল্‌” 
ধ্বনিতে নিরস্তর প্রত্ধ্বনিত হইতে লাগিল। বৈপ্লবিকসমিতি 'আ্য- 
স্বীণ পমর পরিহার করিবার মননে নগরের প্রিষেক্উ ও পুলিশ কমি- 
শনরকে জিজ্ঞাস। করিলেন। তীহারা জনসাধারণের প্রতিকলে ধীড়া- 
ইবেন, অথবা তাহাদিগকে আপন ইচ্ছামত কার্ধ্য করিতে দিবেন । 
তিনি কিছু সময় চাঁভিলেন, এবং পরে বলিলেন যে বুদ্ধার্থ প্রস্তত 
আছেন, কিন্ত কোন কার্যোর আরস্ত হওয়ার পূর্বেই শনি জাতীয় 
সেনানাধককে বলিয়! পাঠাইলেন থে তিনি জাতীয় দলের সহিত মিলিত 
হইবেন । তাহার যে কথাঁ, সেই কার্য্য। তিনি নিজের টাপ্রিশত 
সৈনিক সহ নগরের অদুরবর্ডী গিরিশিখরে নিয়া আশ্রয় লইলেন। 
স্থাতরাং নগর বৈগ্ীবিকগণের হস্তে পতিত হইল। অগ্লাদিনের মধ্যেই 
পোটেন্জানগরে দশ সহত্র বৈপ্লবিক লেন আসিয়া সমবেত হইল। 
আর ভিন্টর্‌ ইমাচ্ুক্ষেলের নামে তথায় সামরিক শীসনপ্রণালীও প্রতিষ্ঠা- 
পিত হইল! 

এদিকে গ্যারিবজ্জী উপকূলে অবতরণ করিয়া সসৈম্ঠ গম্চাৎদিক 
হইতে হ্িলিও  (99881০) লগর 'আক্রমণ করিলেন। নগরাধাক্ষ 
গাঁল্লোস্তী (3811089) জানিতেন : যে গ্যারিবজ্ী উপকূলে সসৈন্ঠ অব- 
তরণ করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন" গ্যারিবন্ডী সমুদ্রের দিক 
ভইতেই নগর আক্রমণ করিবেন। আর এত শীঘ্র যে আক্রমণ করিবেন 
তাহ! ভাবেন নাই। নগরের হইটা দুর্গ তাঁহার দখলে ছিল । দরেতৃশন্ত - 
সৈশ্ত সেই ছুইটা দুর্গের করক্ষা-কার্্যে নিখুক্ত ছিল।- কামান, আশ্্র- 
শঙ্্র ও একমাসের আহার--ছুর্গমধ্যে সন্িবি্ট ছিল। সুতরাং £তিনি' 
সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। 'বিস্ত ২১ এ' সঈদাগন্ট . 


এফখিংখশ অধায়। 


ঝবানধি খা টার সময় যখন গ্যারিধন্ডিনী সে 
আক্রমণ করিল, আব যখন গাল্লো বেজে 
শত সুসঙ্জিত বৈপ্লবিক সেন। গ্তবু্ধে - 
আছে, তখন তিনি একেকাতির এ 

বীরবর চিন়্াসে। (0525580 ) অগ্রসে, 
গ্রবেশ করিলেন । আর তিনদল সেনার অধিনায়ক হইয়! যাব 
পুত মেনোতী (285০৮) সাভার পশ্চান পশ্চাঁ নগরে প্রা . ছুই 
লেন। ইতাবসরে, বোল্ডিনী তঁহার সৈন্তগণ লইয়া নগরপূর্সের 
পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের কামানসকলের মুখ 
সমুদ্রের দিকে ছিপ, সুতরাং াক্রমণকারী উসম্যগণ নির্ভষগে ছর্গ আক্ষু- 
মণ করিল । -নিয়োপলিটায়গণ ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া সকলেই দ্র্গমধ্োে 
গিষ্কা আশ্রয় লইতে বাগিল। এদিকে গগ্যাক্িবজ্ঞী-জীব € এই জয় 
ধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ করিস আক্রমণকারিণী সেনা সমবেত হইয়া] হর্ন 
প্রাসীরাতিযুখে ধালিত হইল । তাহাবা। বিভা[লের মত সহজে প্রাচীরের 
উপর আরোহণ করিকা দর্গমধ্যে গিয়া পড়িল, এবং অবাধে ছূর্গ দখল 
করিল । নিরোপলিটায়েরা ভয়ে বিহ্বস হইয়া অগ্র পরিত্যাগ করিয়া 
প্রীশভিক্ষ। চাহিল। 

এই ক্ষুদ্র ছুর্গ অধিকার করিষ। বিজ্রিনী সেনা বৃহত্তর ছুর্গ, বা 
' কাসেল অধিকার করিতে ধাবিত হইল। কিন্ত 'সে ছর্গ হইতে 
ছর্গরক্ষক সৈন্যগণ অনবরত খ্খলিবুট্টি ও গোল" কারিয়া নগর 
ছাইয়াঁ ফেলিতেছিল। চিয়াসো ও বোল.ডিন। ' ছুর্গদ্বারের সম্মুখে 
কামানরাজি পাতিয় দর্ন হইতে পলারনেন বা আক্রমণের পথ বন্ধ 
করিলেশ। এদিকে সেনাপতি বিক্সিয়ো' আপি! তাতাদিগের সহিত 
মিলিত হইলেন। গাঁল্লোর্ভী-_নিয়োপলিটায় . সেনাপতি-_-রি্দিরো 
কইতে ৭1৮ মাইল দরে অবস্থিত সান ব্রিরোভিনি -নগরে সেনাপদ্ছি 
পরিগাদ্টীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, ভির্নি এন ' ।ধলগ্গে তাহার. ঘাদশ 
শত সৈন্ত লইয়া তাহার সাহাধ্যার্থ আগমন করেন । তিনি সংবাদ 
গাইবামাঅ সদৈত তাঁহার সাহাধ্যার্থ, আলিতেছিলেন, এমন সমন্ধ 


গ্যারিবল্ডীর জীবনধৃত্ত | 
পন্মুখে আসিঙ্বা উপস্থিত হইইলেন। বুদ্ধি- 
সহিত সন্মুখসমর পরিহার করিবার 
সন করিলেন । এদিকে গ্যারিবজ্তী 
শন। তাহার উদ্যোগ হইতেছিল, এমন 
সময় গাল্পোতী জদ্ধির প্রক্জীবন্থচক শ্বেতপতাঁক! তুর্শমধ্যে উড্টীন 
করিলেন । সন্ধির প্রস্তাব অবশেষে আত্মসমর্পণে পর্য্যবসিত হইল । 
গারিবল্ডী রাজকীয় দৈম্ভগণকে--ছুর্গ, আহারস'মগ্রী, যুদ্ধোপকরণ- 
সামগ্রী, এখং ঘোটকাদি বি্ররীর হন্তে জমর্পণ করিয়া জাহাজে উঠিয়! 
আপন আপন গন্তব্য স্কানের উদ্দেশে গমন কদ্তে অনুমতি প্রদান 
করিলেন। এইরূপে রিজিয়ো নগরে বহুকাল হইতে প্রচলিত নিয়ো- 
পলিটান্ব শাসনের অবসান হইল । 
.  রূণপণ্ডিত, অক্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সানরিক পরিচ্ছদে বিভৃষিভ 
নিয়োপলিটীয় সৈম্ভগণ আজ অর্ধারৃত, পর্য্যাপ্তআহার- বিরহে শীর্ণকায়, 
স্থতরাং বিকট-দৃষ্ঠ গ্যারিবল্ডিনী সেনার চগ্সণসন্মুখে অস্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়! প্রাণ ভিক্ষ! চাহিতেছে--এ দৃষ্ঠ দেখিকে কাহার হৃদয়ে ন! অপুর্ব 
ভাবের উদ্রেক হয়? গ্যারিবন্ডিনী সেনার এই অভাবনীয় কৃতকার্ধা- 
তার মুল, সেনাপতি গ্যারিবন্ডীর প্রত্তি ইহার অনির্জ্াপনীয় বিশ্বাস, 
এবং শ্বাধীনতার প্রতি ইহার সর্ধগ্রাসিনী অগ্নরক্তি | 
জাতীয় ০ -ই সংঘর্ষে গ্যারিবন্ডিনী সেনার বিশেষ সাহাযা 
করিয়াছিল। তাহা।ধগের উদ্দীপনায় ও সহযোগিতায় গ্যাপ্িবন্ডিনী 
দেনা বীর্ধবস্ি নিয়তই ইন্ধলযুক্ত থাকিত। এই যুদ্ধে ভাহাদিগের এক- 
জন “উৎকৃষ্ট সেনানায়ক ক্যামেরিণী এবং আটজন সহসামরিক, হত 
হইলেও, তাহারা! জাতীয় সেনার সহানুভূতি ও সহকারিতামিবন্ধন 
কাতর বা ভীত হয় নাই। গ্যারিবন্ডী প্লোটনোনীমক এক ব্যক্তিকে 
রিজিও প্রদেশের সামগ্সিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন । 
'বিগান্ট্ী ও আসেরেলো নামক নিয়োপলিটাম সেলানায়কন্বয়ের সহিত 
গ্যারিবল্তীর সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু তাঁহাতে কিছু ফল দর্গিল লা। 


একবিংশ অধ্যায় |. ২৭৩ 


স্থৃতরীং গ্যারিবন্টী নিজ সৈম্তগণকে রক্গনী ছুইপ্রহরের সময় সেলানে? 
(8৪9০০) অভিমুণে যাত্রা করিতে আদেশ দ্িলেন। এদিকে 
সেনাপতি কোঙজেন্স আধিয়। তঁহাদিগের সহিত মিলিত হই- 
লেন। একদল ইংরাজনেনা 'ও একদল :ফরাশিসেনাও আসিয়া 
সেই অতিযানকারিণী সেনার সহিত সংযুক্ত হইল । সেলানোগ্রামে 
নিয়োপলিটায় দৈন্যগণ ছাউনী করিয়াছিল । তাহারা এই অভিযান- 
কাৰ্ধিণী সেনার গতিরোধ করিতে চেষ্ট' করায়, উভয়সেনায় ধোরতর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনিযানকাবি? দেনা বেয়নেটাগ্রে গ্রাম বখল 
করিয়া নিষোপলিটীন.নেনাকে ছিন্ন ভিন্ন ও 'বিকীর্ণ করিয়া ফেলিল। 
ধশ্ই সংঘর্ষে করাশিসেনার 'অধিনারক কর্ণেল ফৌটে একাকী অসি- 
হান্তে শক্রগণের অঙ্থুপরণে ধাবিত ভওয়র় একজন প্রচ্ছন্ন নিয়োৌপলি- 
টায় সৈন্যের গুলির আঘাতে হত হম। সকলেই তাহার শোকে অভি- 
ভূত হন, এবং গ্যারিবন্ডী তাহার গ্রুশংসাশচক ঘোষণাপত্র প্রকাশিভ 
করেন। গুডল,নামক একব্যক্তি ফরাশিসেদার অধিনায়ক নিযুক্ত হন। 

প্রত্যুষে এই বিজনিনী মেন ক্যাম্পে, (087৮০) নগন্দাভিমুখে 
খাত্রা'করিলেন। কারণ নিয়োপলিটায় পরেন এক্ষণে ক্যাম্পো নগরে 
শিবির সন্গিবেশ করিয়া রহিক্লাছিল। মধ্যে পিপ্লালে গ্রামে একদল 
'নিয়োপলিটায় দেনা সেনাপতি মেলাগেজের অধিনাক্বকত্বে ছাউনী 
করিয়া ছিল। তাহাদিগের সঙ্গে বাহামান কামানরাজি থাকায় তাহারা 
অভিযানকারিণী সেনার গতিরোধ করিতে ভীত হইল ন1। তাহাদের 
গোলাবৃষ্টিতে গ্যারিবন্ডীর ছয় জন সৈন্য হত, ও দ্বাদশজন সৈন্য 
আহত হইল। তথাপি গ্যান্রিবল্টা দেয়নেটাগ্রে নিয়োপলিটায় সেনাকে 
'আক্রমণ করিভে আদেশ দিলেন, এবং তাহার 'সঁদেশে' সেই বিজন্গিনী 
সেনা নিরোপলিটায় সেনাকে ছিব্ছিন্ন করিয়া একটী উচ্চস্থান গিয়া 
বমধিকার করিল। . এইরূপে তীহায়া ব্রিগান্টী ও মিলাপেজের, পর 
স্পর মিলনের সম্তাবিনা ছুটব্র-পরাহ্ত করিলেন । 

“ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই “গ্যার্িবন্ভী কাউন্ট ট্রেচী ও মেজর 
তেটীকে সেনাপতি মেলাণডেকের নিকট এই বলিক্। পাঠাই দিলেন 


২৭৪ . গ্যারিধল্জীর জীবন্ত । 


খেতিনি ধেন অবিলঙ্বে সসৈন্য আবসমপ্পণ করেল। গ্যারিবন্ডীর 
প্রস্তাবে মিশাণ্ডেজ প্রথমে সম্মত ঘইলেন না! যেবাক্তি গ্যারিসজ্ভীর 
শিবিতে সন্ধিস্থতক শ্বেতপতাক1 ধাণ করিরাছিল, মিলাগডেজের শিবির 
হইতে একজন আুলি করায়, গারিবল্ডী ক্রোধে উন্মস্ত হইয়া! উঠি” 
পেন, এবং খিলাগডেন্দকে বলিয়া 'াঠাইলেন যে তিনি যদি বেলা তিন 
ঘটিকার মধ্যে আত্মসমর্পণ না *রেন, তাহা হইলে, তিনি তাহাকে 
পুন্নব্াক্রণ করিবেন এবং তাহা সৈশ্ভগণকে সমুদ্রের অতল জলে 
নিক্ষেপ কবিদেন। মিলাস্ডেড অগত্যা আম্মমমর্পণ করিলেন। 
তাহার দ্ধ সহত্ পঞ্চশত সৈন্ত গ্যাজিবক্জীর চগ্বণে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া 
স্ব স্বগৃহে প্রস্থান করিল। শিলাগুজ আঁশ্বস্মর্গন করায় ব্রিগা- 
ন্টিক্ষের আর বিকগ্লান্তর রহিল না। রনী সমাগত হওয়ার 
পৃর্রেই তিনি গ্যারিবল্ডীর হস্তে কাল্পোনগ্ধ অর্পন ও আখ্মসমর্পণ 
করিলেন! তাহার দ্বাদশ শত সৈন্য চ্যতান্ত্র হইল । এইজপে সেই 
এক ধিনেই গণনিবন্ীর শন্্াপারে ছুই অহ বন্দুক, চািটী বাঙ্- 
মান কাঁযান, এবং দশটী পহন্ডর কামান গুবেশিত হইল । লিয়ে 
পণ্িটাঙ সেনাগতিদ্ধয়ের আত্মসমর্গশের নৈতিক ফল আরও অধিক 
হইল। কারণ বে সকল সৈগ্ক পরাজিত ও চ্যুতান্ত্র হঘ! গৃহে ফিন্রির! 
গেপ, ভাহাব! সব্বত্র গ্যারিবন্টীর বীর্যাবন্তা ও সহদাশগতার কাহিনী 
প্রচার করিতে পাঁগিল। 'গর্জউন্ দক্ষিণ প্রদেশে গ্যারিবল্চিনী সেনার 
প্রভাব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল । 

২৫এ আগষ্ট হইতে ২৮এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কাঁলের মধ্যে গারিবন্ডী সেই 
বিজয়িনী সেনা নইয়া অর্শীতিমাইল বন্ধুর পার্বত্য পথে বিচরণ 
করেন। ইহাতে তাহার পত্ভি, সাহস, ও অধ্যনদায়--বিশেষরূপে 
প্র্াণীকৃত হইল, এবং যে দক নিয়লোপলিটায় সৈম্ত সেই পার্বত্য- 
প্রদেশ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের হৃদয়ে গভীর 
ভয়ের সঞ্চার করিব! দিল। সপ্তদচ্্ নিয়োপলিটায় সৈন্কে তিমি 
ধেন মেষপালের ন্যায় ইতস্ততঃ তাখাইয়! লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 
মার্তশ্েৰ প্রচণ্ডতাপেও তাহাদিগের ৩৫ মাইল করিয়। দৈনন্দিন 


একবিখশ অধ্যায় | ২৭৫ 


গতি প্রতিহত হইল না। তীহারা ক্রমশঃই নেপল্ষ নগরীর অতি- 
মুখে যাইতে লাগিলেন । 

গ্যারিবন্ডিনী সেন? পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিতেছে ও জনসাধারণ 
ভাহাদের মহিত সহানুভূতি দেখাইতেছে এই সংবাদ খন নেপল্সে 
আসিয়া পৌছিল, তখন বোর্ধন্রাজ দীর্ঘনিশ্বীস পবিত্যাগপুর্বক 
কাঁতস্ভাবে বলিলেন-প্যাহ! হউক্‌, আঁমার সৈন্যের! আমার নিকট 
প্রতিশ্রুত হইয়াছে ঘে তাহারা? আমাকে রক্ষা করিবেই 1” প্রবমাঁন 
ব্যক্তি যেমন তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করে, আজ নেপলসরাজ হতা- 
শতার মর্ন্থব অ'ঘাঁতে গ্রপীড়ত হইয়া ক্ষীণা, ভগ্ম-হদয়! ও ইতভ- 
স্ততোবিক্ষিপ্তা নিজ সেনার উপর নির্ভর করিয়া বসিরা রভিলেন । 
বোর্বন্রাজবংশ প্রজার রাজভক্ষির উপৰ নির্ভর করিতে সাহসী 
ন1 হইয়া চিরদিনই পাশব বলের উপর নির করিয়া আসিতেছেন। 
স্থতরাং শেব বৌর্বন্‌ রা ছ্বিতীম ফান্সিসেক নিজ সৈন্যের উপর 
এরূপ আম্মনিভর চিরাগত প্রথার অনক্ষমোদিত নহে । কিন্তু শ্রক- 
জন সেনাপতি তালার শাঙ্ে দাডাইয়াছিত্রেন, তিনি ধলিলেন “মহা 
বাজ, আপনার দৈন্যেরা মখন আঁপনার সম্মখে থাকে, তখন 
উর গুন্ধধ্বনি করে-মহারাজ দীর্ঘজ।বী হউন “আর যে মুহূর্তে 
তাহারা মংপনার দিকে পৃষ্ঠ প্রবাল করে, সেই মুহূর্তেই তাহার! 
জয়ধ্বনি করিতে থাকে--গগ্যারিবন্ঠা ভীব [| মহারাজ! বলিতে 
কি, সেই কুহকী গ্যারিবন্ত্ী তাহাদিগকে মন্ত্রসুগ্ধ করিক্নাছে, সুতরাং 
তাহাঁদিগের একজনকেও বিশ্বীস কর ঘাইতে পারে না ।” 

কিন্ত এ সারগর্ভ কথা মোহাদ্ নরপাতির হৃদয়ে স্থান পাইল না! 
তিনি নিজ সৈন্যগণেত্র বিশ্বাদিতার উপর নির্ভব্ব করিয়া নিজ 
শৈশবদ্দোলাঁ-ও জন্মভূমি নেপলসরাঁজধানী এবং এতদ্পরিষ্ঠিত পিছু- 
পৈতামহিক বাজপ্রীসাদ ধতদ্দিন সপ্তব অধিকার কৰিয়া রহিলেন। 
ছইবৎসব্রকালমাত্র তিনি াজনিংহাদনে আরোহণ করিয়াছেন, ইহা- 
রই মধ্যে তীহার 'ও তীহার পুর্ধপুরুষগণের পাঁপের উপযুক্ত দণ্ড 
হইতে চলিন। তাহার সৈন্যগণের টিভবিকার তাহাকে নিতাস্ত 
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বাথিত করিল । তাহার স্থলসৈন্য ও জলসৈন্যের অধিনায়কগণ দিন দিন 
যে সকল বিবরণী পাঠাইতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারি- 
পেন ষেঃ যে সকল উপকরণসামগ্্রী লইয়া তিনি এই বিপদ্-সাগর 
হইতে উত্তীর্ণ হইবেন মনে করিয়াছিলেন তাহ! আর তাহার করায় 
নাই। অবশেষে তিনি জাতীয় আত্মরক্ষক সেনার উপন্ধ শেষ আশা 
ন্যস্ত করিলেন। কিন্ত কোন জাতীয আত্মরক্ষক সেনাই তাহার বা 
হদনুপ নৃপতির উপর অগুর্ক্ত পাকিতে পাঁরে না। যাহা হউক 
অন্তরে বিরক্ত হইলেও তাহারা এখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। 
এই জন্য তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া--তাহাদিগের উপর লাখ- 
রিক ছুর্মরক্ষার ভার দিয়া, নিজে রাজনৈতিক কার্যোপলক্ষে নগর 
পরিত্যাগ কারিয়। স্থানাস্তরে গমন করিলেন । 

ভিনি নেপল্স পরিত্যাগ করিয়া গেইট? (02969) নগরাভিমুখে 
ধাবিত হইলেন । তাহার সেনাপতিগণ তাহার সৈন্যগণের ছ্বুপীতিক 
অবস্থা জানাইয়া 'আসিতেছিলেন বলিয়া তিনি তাহাদিগকেই পাজ- 
দ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন । কিন্ত আত তীহাঁদিগের বাক্যের 
াগাথ্য তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। আজ তাহার নৌসেনার 
দৈনাগণ কাহার আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হইল । তিনি 
ভাঙ্দ্িগকে গেইটা নগরে তাহার সমভিব্যাহারে যাইতে, আদেশ 
করিলেন । কিন্তু তাহারা নগরের এক ক্রোশ দুরে গিয়া থামিণ। 
কিছুতেই আর অগ্রর হইতে চাহিল না। এদিকে তাহার স্থলসৈন্যও 
বৈগ্ধবিক সমতির 'প্রবোচন।য় বৈপ্লবিক সেনার সহিত মিশিদ্লা গেল। 

ইত্যবসরে গ্যাবিবল্ভী সসৈন্য নেপলসাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
খখন গ্ঠারিধন্জী আদিতেছেন,_-এই.সংবাদ নগরমধো প্রচারিত হইল, 
তখন প্রথমে কেহই ইহ! সম্ভব বলিরা মনে করিতে পারিলেন না। 
কিন্ত যখন নগরের চতুর্দিকে ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল, 
এবং নাগন্সিক সেন! গ্যাপিবল্ডীর অত্যর্থনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল, 
তখন জনসাধারণের আশা-নদী খরতর বেগে প্রবাহিত হইল, এবং 
নগরের প্রতি কেন্দ্রে অসংখ্য লোক সমবেত হইতে লাগিল। জাতীয় 


একবিংশ অধ্যায় । ২৭৭ 


প্রহরিগণ গবর্ণমেপ্টপ্রালাদে যাইবার পথের ছুই ধাঁরে সারি সারি 
দণ্ডায়মান হইল । ইত্যবসরে রাজকীয় যে সেনা গ্যারিবঞ্ডিনী সেনার 
সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহাও আসিরা। উপস্থিভ হইল। এই 
সকল ব্যাপার নব হাজার আগমন সংস্কচিত করিয়া দিল। 


গ্যারিবন্ডী নেপল্সে। 


ম্ধ্যাত্রকালে গগনবিদারী রবে কর্ণকৃহর ভরিন্ত হইতে লাগিল । 
জনকোলাহল ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। শত শত 
ও গহত্র সহস্র লোক দলে দলে আসিয়া! সেই জনঝোৌতম্বিনীব সহিত 
মিলিত হইতে লাগিল । গ্যারিধন্ডী সসৈষ্ঠ 'টুনে করিয়া ্টেমনে আসিয়। 
পৌছিয়াছেন শুনিক্া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা| তাহাকে দেখিবার জন্ত ষ্রেসন- 
অভিমুখে ছুটিতেছে। কিন্তু কেহই প্রকৃত গাাত্সিবন্ডীর দেখা পাউ- 
তেছে না। গ্যারিবল্ঠীর আক্ুতির সহিত যে সৈনিক কর্দচারিগণের 
কিঞ্চিৎ সৌপাদৃশ্ত ছিল, তাহাপিগকেই জনসাধীরণেব অবিশ্রান্ত গা 
আলিঙ্গন ও খন ঘন-চুম্বনেক যপ্ধণ1 ভোগ করিতে হইল। তাহারা 
গ্যারিবন্জীত্রমে তাঁহাদিগকেই অভীষ্ট পুজ। প্রদান করিল। 

এ দিকে গ্যারিবন্ডী জনসাধারণের শদয়োচ্ছাসময়ী অভ্যর্থনা? 
পরিহারমানসে ষ্রেসনে নামিয়াই নিজ সৈনিক কর্মঢারিগণকে সঙ্গে 
লইয়া আন্ত দ্বার দিয়া বহির্গত হ্ঘ অশ্বশকটে আরোহণ পূর্বক সুত্র 
শলির ভিতর দিয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখ ধাবিত হইলেন। কিন্থ তিনি 
শীস্রই পরিজ্ঞাত হইয়া পড়িলেন। ভাহাকে চিনিতে পারিয়া, অসংখ্য 
ভদ্র তোক অশ্বশকটে আরোহণ পুর্ববক তাহার পশ্চাঞ্ৎ পশ্চাৎ ধাবিত 
হইলেন। শকটগুলি যদিও লাকে পরিপুর্ণ ছিল, তথাপি অশ্বগণ 
প্রচণ্ড কশাঘাতে উন্মত্ত হইন্না ছুটিতেছিল। শকটের লোকগণ 
জাতীয় পতাক। হস্তে লইয়া প্রাণ ভরিয়া! জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন-_ 
“জয় ইতালীর জয়”-_“জয় গ্যারিবল্ডীর জয়! সেই মিলিত জযধ্বনিতে 
গ্রগণতল বিদীর্ণ হইতে লাগ্সিল। অতীত দুঃখের শ্বতি ও ভবিধ্য 
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জাতীয় জীবনের আশা যুগপৎ সাহ।দিগের চিত্তপটে উদ্তি হইয়া 
তাহাদিগকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিল। হানা পাগলের স্থাঁয় কথন 
হাসিহে কখন কাদিতে লাগিলেন, এবং প্রাণ ভপ্লিয়া পরস্পরকে আলি 
্গন করির1 জাতীর জীবনের প্রথম আশ্বাদ অনুভব করিলেন। রাজ- 
পথেব ছুই পার্থর গুসাদাবলীর গণাঞ্মমাল! হইতে অসংখা জাতীয় 
পতাঁক। উদ্ভীন হইতে লাগিল। বাতারনস্থিত বমণীবর্গের অক্- 
ভাসিতে ও করতালিছে নগর গ্রচিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্ডিনি 
নগর-ছর্গের পার দিয়া যেমন ফাইতে লাগিলেন, অযনি সৈম্ভগণ তীহাৰ 
সন্মানাথ সামগ্রিক অজার্থনী করিল, এবং তাহার নিকট হইতে অনুগ্রন্থ- 
সচক গ্রতি-মভার্থনা গাইল । চিনি বেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, 
অগনি চতুর্দিক্‌ হইতে 'জষ ইন্চালীর আয় !”-“জয় গ্যারিবল্দীর জয় --- 
এই জয়ধ্বনি তইতে লাগিল । এই গ্মনন্ত ঘনীভূত ধ্বনির মধ্য দির 
সেই জনঙশ্োতি গ্যারিবল্ডীর পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ গাজপ্রাসাদের সন্ভুখে গিযা 
উপাস্থৃত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়। গ্যারিবন্ডী অশ্ব হইতে অবতবণ 
পূর্বক প্রাসাদাভ্য স্তরে প্রবেশ করিলেন । জনসমিতি ঠাহার অভ্যর্থনা 
তথায় প্রস্তত হইস়ুছ্িলেন, এবং তিনি উপস্থিত হইবাদাত্র মহাসমা 
দনে ও মহোক্লাসে তাহাকে গ্রহণ করিলেন । 

এদিকে জনসাধারণ প্রাসাদবহির্ভাগ গ্যাবিবল্টীকে দেখিবার 
নিগিন্ ভীষণ টাতকাপ্প আরস্ত করিল। এই ভগ্ঠ গ্যাধিবল্ডীবে তদীয় 
সামরিক লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়! প্রাসাদের বারাওীয় আসিয়া 
ধাড়াইতে হইল । ভিনি বারাগ্ডার রেলিঙের উপর দীড়াইয়া অনন্ত 
উদ্ধশির জন-হেণীর দিকে তাকাইয়া। তাহাদিগের সেই ভীষণ চীৎ- 
কার-নিবারণ-মানসেই যেন করসঞ্চ/লন দ্বান্বা তাহাদিগের ক্মভার্থনী 
কারিলেন। তীহাকে দেখিয়া জনসাধারণের জয়ধ্বনি আরও বদ্ধিত 
হইল। তখন গ্যারিবন্ডী কর-সঞ্চালন করিয়া বলিতে লাগিলেন” 
শান্ত হ91/শান্ত হও? অভঃংপর জনসাধ।রণ নীরব হইল । 

তখন তিনি জলদগন্ভীরম্বরে বলিতে লাগিলেন--“নেপল্সের অধি- 
বাসিগণ! আগ তোমাদের অতি পবিত্র, উদাভ, ও চিরস্মরণীয় দিন। 


) ত্র 
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ঘথেচ্ছচারিণী প্রভৃশক্তি এতদিন তোমাদিগকে যে অধীনতাশৃঙ্খলে 
'মাবদ্ধ করিক্সা দ্াশিয়াছিল, আনঙ্গ তোমরা ভাঁহ। হইতে উন্মোচিত 
হইলে । আজ সমবেত ইতালীর নামে আমি তোঁনীদগকে খন্যবাদ 
দিতেছি। ভোনর। ইতালীর জন্য যে কার্ধা কংয়াছ-াহ। শুদ্ধ 
ইভালীর কার্য নহে-_মানব জাতিৰ কাধ্য । কাত তোমরা? ইতালীর 
অপহৃত স্বন্থেই উদ্ধার সাধন করিনাছ। "আজ এস আমল! সকলে 
একতানে বলি-জয় স্বা্থীনহার জয় !”। স্ব/ানতা সকল জাতি 
অপেক্ষা ইতানীত্। অতি আদরের ধন। কারণ * শী সকল জানি 
ন্সপেক্ষা অধীনতার অধিকতর কষ্ট পাইক়্াছে। এই সমর সকলে 
মিলিরা একবার বল--জয ইতালীর জ* 1 1” 

গ্যারিবল্ঠীর বাক্য শেষ হইতে না হইতে অসংখ? মুখ হইতে বহি- 
শত ভইল_-দধ ইতালার জয় ৮-_-“জয় *ঠাবিবল্ট « জয়।'। সেই 
অয়ধ্বনিতে ই তালীরগগণ ঘন ঘূন আলোড়িত হইতে *াগিল। 

জনসাধারণের দরশনপিপাপা নিবুন্ত করিয়! গাঁ-বল্টী প্রাসাদাভ্য- 
স্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । তখাষ ভিনিসিক়্া প্রদেশের প্রতিনিধিগণ 
দ্বদেশে ব উদ্ধারসাধনে, তাহার সাহায্য ভিক্ষা" করিবার জন্য তাহার 
প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন । গ্যাধিবন্টা তাহাদিগকে বলিলেন যে তাভা- 
'দগকে অষ্ট্িকলার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্ত তিনি যত ব্যাকুল, 
এত লোধ হয় আঁ কেহই নহে? তাহাদিগকে এই আঁশ্বাস- 
ধাক্যে আশ্বস্ত করিয়া গ্যারিবন্ডী বিশ্রাধাগারে গমন করিলেন । 
নিরন্তর অভিবানে তাহার শঙ্দীর ও মন. নিতাস্ত ক্লাস্ত হইয়া 
পড়িযাছিল । কয়েক ঘণ্টার বিশ্রামের পর তিনি রাজযানে আরোহণ 
পূর্ধক নগর প্রদক্ষিণ করিরা আপিলেন। আসিয়া দেখিলেন, 
_নিয়োপলিটীয় সন্ত্রস্ত লোকগণ তাহা স্তব করিবার জন্গ প্রাসাদে 
তাহার প্রতীক্ষা কর্সিতেছেন। তাহ1দিগের স্ততিপুর্ণ অভ্যর্থনাবাক্য 
শ্রবণ কারিয়া গ্যারিবন্জী অতি অনাদ্ধিকভাবে তাহার উত্তর প্রদান 
করিলেন । 

- দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইজেন। সেই বন্দ 
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সঙ্গে বোর্বনরাঙ্গলন্্রী নেপল্সনগর হইতে অস্তহিতা হইলেন। বিস- 
জনবাদ্যে সৈন্যগণ রাঁজাকে নগর হইতে বহিগ্গীত করিয়া দিল । নগর 
পাসগণ রাজমার্গের ছুই পার্থ হইতে নিপ্পন্দভাবে সেই দৃষ্ত দেখিতে 
বাগন, কেহ কোনপ্রকার বাধ। প্রদান বা অবমাননা করিল না। 
অমনি নগরদ্বগৌপরি গীভমপ্টের পতাঁকা উজ্ভীন হইল। রজনীতে 
,নপল্স অনস্ত দীপমালা বক্ষে ধারণ করিল। আলোকমালাঁয় ইহার 
প্রানাদাবলী অপুব্ব শোভা ধারণ করিল। এদিকে অসংখ্য লোঁক 
মশালহস্তে রাজপথসকল আলোকিত করিস! বেড়াইতে লাঁগিল। সমস্ত 
+ঙ্গনী অসংখ্য রথ র“জ্পথের এদিক গদিকৃ যাতায়াত করিতে লাগিল । 
সমস্ত নগনন যেন উত্ধবে মাতিযা সমস্ত রাঁন্বি বেড়াইধা বেড়াইত্ে 
লাগিল! বোব্বন্রাজচিহ্ব থে যেখানে পাইল, উৎপাঁটিত ও বিদুরিত 
করিতে লাগিল । 

এদিকে গ্যারিবন্ডীত্র ঘোঁষণা-অনুসারে অসংখ্য লোক লোহিত পবি- 
ন্চদে অংবৃত ও অক্ত্রশত্ত্রে সজ্জিত হইয়া দমে দলে মফস্বল হইতে 
নগরে আদিতে লাগিল । তাহা! গ্যান্সিবল্টীন নামের মোহিনীশক্তি 
বলে অন্গপ্রাণিত হইরা অসম্ভব দ্ষিপ্রতার -সহিত নগ্রাভিমৃথে 
পাবিন্ম ভইল । গ্রত্যেক শ্রীম গ্যারিবন্ডীব আদেশের অঙ্বর্তন করিল। 
ক্রমে এই বিপ্লব বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিল। রাজকীয় সৈন্ভগণের মধ্যে 
“করদংশ প্রাণভয়ে উ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, এবং অবশিষ্টাংশ বৈপ্লবিক 
দালর সহিত মিশিয্বা গেল। অধিক কি, এই বিপ্রব (পাপের রাঙ্গা 
মধোও জংক্রামিভ হইল, এবং পোঁপীয় রাজচিহ্ুনকল ছিন্ন ভিন্ন হুইয়। 
গেল। সকলে একবাক্যে ভিক্টর ইমানুয়েল্কে ইতালীর রাজা ও 
গ্যাবিধজ্ডীকে ডিকৃটেটর বলিয়া ঘোষণ1 করিতে লাগিল । 

গ্যারিবল্টী সেলার্6শোনগরে ও নেপল্সে জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া 
ষে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, ভাহাতেই এই বিপ্রববহ্থি সন্কুক্ষিত ও 
সর্ধত্র সংক্রামিহ হয়। সেই উদ্দীপনাপূর্ণ ঘোষণাপত্রের মর্ম নিয়ে 
প্রদত্ত হইল ১-- 


“নেপল্সের প্রিয় অধিবাসিগণ ! অস্তরের আ্রীতি ও ভক্তির সহিত 
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আগ আমি ইতালীয় জাতিনিচয়ের এই উদার কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত 
হইরাছি। যদিও অনেক শতাব্দীর দাসত্ব-ঝটিকা ইহার মন্তকের 
উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাকে যথেচ্ছচারিণী প্রতৃশক্তির 
নিকট অবনত-মন্তক করিতে পারে নাই । 

ইত্তালীব বর্তমান প্রধান অভাব সামগ্রস্ত। “এই বিশাল ইতালীয় 
জ্ধাতি এক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া! আছে ।ইহাকে একটী গমবেত 
প্রক(ড পরিবারে পরিণত করিতে হইবে ॥ অজ ভগবান.এই ছিন্ন 
ভিন্ন ও বিশীর্ণজীতিনিচয়ের উদ্দান্ত একতা! সংসাধন স্ব ।(র মানসে-- 
এই পতিত জাতির পুনর্গঠনের উদ্দেশে ভিউ ইমান্ুয়েলকে প্রেরণ 
বনিয়াছেন। অতঃপর আমরা তাহাকে ইতালীয় জাতির প্রক্কত 
1পতা বলিয়া মনে করিব। যে জ্ঞাতি হৃপহের উচ্ছাসমন্তী ভত্বি'র 
সহিত ভিক্টর ইসান্ুরেলকে আজ জাতীয় সিংহাসনে অভিষিক্ত 
করিল, সেই জাতির উন্নতিসাধনবিষয়ে তাংখর উত্তরাধিক(রিগণের 
বি কর্তব্য, তিনি ভীহা।দগের অন্তরে তাহ। চি্-অঙ্গিত করিক়া যাই- 
নেন সন্দেহ নাই । 

“মাঞ্গ আমি ইতালীর যাজকবর্গকেও অন্তরর সহিত ধৃন্তবান 
দিতেছি । গ্যাগ্রান্সিষার উদার-হদর সঙ্কগণ হইতে নিয়োপলিটীয় 
দোশের উচ্চাশয় মন্বগণ পধ্যস্ত সকলেই স্বদেশহিতৈবণা ও একাগ্রতার 
জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তীহারা গুরুতর বিপদ্পরম্পর1 তুচ্ছ 
কিয়া জাতীয় সৈন্যগণসহ রণমুখে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণোৎসর্গের অপূর্ব 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । তীহারা যে জাতীয় ভক্কির প্রকৃত পাত্র, 
ঠাহাদিগের প্রতিকার্যো তাহার প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

“অমি আবার বলিতেছি ;_-যখন একতাই ইতা'লীর অদ্বিতীবর 
অভাব, তখন আমরা ইতাঁলীর সকল অধিবাঁসীকেই ভাতষ্াবে 
আলিঙ্গন করিব। ধাহারা পুর্ষে তামাদিগের পহিত বিপক্ষতাচরণ 
কারয়াছেন, তাহার! ঘদি এক্ষণে জাতীয় বীর্ডিনন্দিরের গঠনোৌপযোগী 
একখানি প্রস্তর আনিতে পারেন, তাহা হইলেও তাহাদিগকে আমরা 
প্রেম-ভন্ে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি। 


২৮২ গ্যারিবল্ার জীবনবৃত্ত। 


“অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে--আমর! যেমন অপরের গ্রহের 
মধ্যাদার সম্মান করিব, সেইরূপ আপনাদের গৃহের আপনারাই প্রভূ 
হইব । জগতের প্রভৃতাশাল' ব্যক্তিগণ ইহাতে রুষ্টই হুউন্‌ আর অস্বষ্টই 
হউন্--তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। 

“জোসেফ, গ্যারিবক্টী |” 

নিয়োপপিটীয জাগীয় সেনা ও সেনাপতির সৈন্যগণ নগরের ছুর্গ- 
গুজি দখল করিল । এই ছুর্গগুলির অভ্যন্তরে, যে সকল লোঁমহর্ষণ 
পাস পঙ্গ চনত, তাহাতেই ইউরোপের বোর্ধনরাজবংশের প্রতি 
অক্ষালনীয় ঘ্বণা জন্মে » এই জন্য' এই সকল পাপাগার ভূমিসাৎ করা 
হইবে কি নাঁ-ইহা লইর। অনেক বিজ্ঞর্ক উপস্থিত হয়। অবশেষে 
সব্ববাদিসম্মতিক্রমে সে' সঙ্বন্প পরিত্যক্ত হয়। কেবল সে সকল হইতে 
কানানগুলি অপসারিত করা হইল মাত্র। তাহার পর জনসাধারণের 
দশনের জন্ঠ সেগুলির দ্বার উদঘাটিত হইল । এতদিন ভয়ে কেহ তদত্য- 
স্তরে প্রবেশ করিত না, এক্ষণে দায়াদ যেমন পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তিতে 
প্রবেশ করে, মেইরূপ জনসাধারণ অকুতোভয়ে ইহাদিগের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও নিশ্মীপ€কৌশলের দোব- 
গুন বিচার করিতে লাগিল। প্রত্যেক দুর্গের অভ্যন্তরে একশত করিরা 
নিয়োপলিটীয় সৈন্য এবং বহির্ভীগে ভ্রিশজন করিয়। সাঙ্ডিনীয় সৈস্ 

সন্নিবেশিত হইল। ৃ 

এই একটী একটা কাস্ল ব৷ ছুর্ বোর্বন্‌ রাজত্বকালে এক একটা 
কারাগারের কার্ধ্য করিত । অনেক পরিবারের লোকই ইহার কোন ন! 
কোন একটীতে অশেষ কষ্ট যন্ত্র পাইয়াছে,। ইহাদিগের নিকট 
বাইতেও এত দিন কেহ সাহস করে নাই। কারণ প্রহরিগণের উপর 
আদেশ ছিল যে--“যে কেহ নিকটে আসিবে তাহাকেই গুলিকরিবে | 
প্রহরিগণ নি নিজ প্রাণভয়ে অক্ষরে অক্ষরে, এই আদেশ পালন 
করিত । যে কামানরাজি বহিঃশক্র হইতে নগ্রর রক্ষা করিবার জন্স 
নির্মিত হইয়াছিল, সেই সকল কামানের মুখ ভুর্গের অভ্যন্তরে দিকে 
প্রেরিত রহিয়াছে। আজ প্রঞ্জাবৃন্দ সেই সকল ছর্গের অভ্যন্তরে 


একবিংশ অধ্যায়। ২৮৩ 


প্রবেশ করিয়া যেখানে বোর্বন্রাজ-চিহ্বসকল পাইল, চূর্ণাকৃত ও 
পদদলিত করিতে লাগিল। আজ তাহারা বহুদিনের অত্যাচারের 
প্রতিশৌধ লইবার জন্ত কৃতসঙ্কম হইল । 

সেই সকল ছুর্গের প্রাচীরাবলী একপ ছর্ডেদ্য, এবং ছুর্গের প্রবেশ- 
পথগুলি এরূপ বক্রাকার, যে সেই সকল হুর্গ সবলে দখল করা৷ অসম্ভব 
বণিলেও অতুযুক্কি হয় না। প্রাচীরের স্থুলতা ও দুঢ়তা এত অধিক যে 
গুলি গোল। তাহাতে প্রবেশ করে না; এবং সুলতা এত বিশাল, যে 
তাহার অভ্যন্তরে অনেক ন্ুদুঢ বড় বড় কুঠুরী নির্মিত হইয়াছে । সেই 
সকল কুঠুরী গুধি এরূগ ভাবে গঠিত, যে সহম্ঘদর্শনে তাহাদিগের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না । সেই সকল ঘরের পাষাঁণময় অনাচ্ছাদিত 
বেদীগুলিই এতদিন হতভাগ্য কারাবাঁসিগণের শয্যার কার্য করিত। 
বহিঃপ্রাচীরের গবাক্ষ, এবং প্রবেশঘ্বারের কষুত্র ছিদ্র দিয়াই কেবল 
বায়ু ও হুর্ধ্যরশ্শি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। প্রত্যেক গবাক্ষ 
আবার লৌহদগ্ডাবলী দ্বার সুসংরক্ষিত । ভাল তাল লোককে রাঁজ- 
বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করিয়া এই ভীষণ কারাগারসকলে আবদ্ধ 
করিল রাখা হইত। বদি কোন কারাবাসী কখন কোন উপদ্রব 
করিত, অমনি ঘাতকহন্তে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইত! কত নিরীহ 
লোক যে এইন্ধপে এই সকল নরবকুণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না। এদিকে বিদ্রোহী প্রজ্াগণকে বহিমুবে প্রক্ষেপ 
করিবার জন্য দ্বাচত্বারিংশৎটা কাম।নকে নগরমুখ করিয়া ছুর্গপ্রাচী- 
রের উপর সংস্থাপিত কর হইয়াছে । গ্যারিবন্ডী এই সময় আসিয়! 
নগর অধিকার ন। করিলে, হতভাগ্য নগরধাসিগণ ইত্যবসরে গৃহাদি- 
সহভন্মন্ত,পে পরিণত হইত! আজ তাহারা গ্যারিবন্ঠীকে উদ্ধারকর্তা 
- বলিয়া মনে করিতে লাগিল। 

গ্যারিবন্ডী কোন নূতন স্থান অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ 
শৃঙ্খল! ও শাস্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন । এই জন্য তিনি 
অন্তান্ত নগরের ন্যায় এখানেও শাননাও শ্বহস্তে গ্রহণ করিলেন । 
গ্যারিবন্ডীর রণবিষরিনী প্রতিভার স্যাঁয় ভাহার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা- 


২৮৪ গ্যারিবল্ঠীর জীবনবৃত্ত | 


স্কাপনের শক্তি অসাধারণ ছিল) সেই শক্তির পরিচালনের জন্য নিক” 
পলিটার মনিটাব্ননামক সংবারপত্রকে তিনি অতঃপর শাসন-সমিতির 
ধবাদপত্ররূপে পরিণত করিকলন। যেরূপ নিয়মে তিনি অতঃপর 
সিসিলী ও নেপল শাসন করিবেন, উক্ত পত্রিকার তাহা প্রচারিত 
ভইছে লাগিল। সেই সকল আদেশ-পত্রে তিনি নিজ নাম স্বাক্ষর 
করিতে লাগিলেন। এবং তাহাদের শীর্ধদেশে--*ভিক্টর ইমানুয়েল 
ও ই-া'পী এবং সিসিলীদ্বয়ের ডিক্টটেটর”---এই পদাবলী অঙ্কিত করা- 
ইলেন। তিনি নেপল্সে একটা মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠাপিত এবং উক্ত 
সংনাদপত্রে সেই সভ্যগণের নাম প্রচাবিত্ত করিলেন। এই মন্ত্রিসভায় 
নিরোপবিটীয় উপাদানই প্রবল হইল । অতি অল্পমাত্র লোকতাপ্রিক 
ইনার সহিত লঘবোজিত হইলেন । বার্টেনি ডিক্রেটরের প্রধান সেক্রে- 
টারী হইলেন ; এবং রোমানে। অন্তঃ প্রদেশের মন্ত্রী নগরাধ্যক্ষ নিবুক্ত 
হইলেন । অন্ান্ত পদেও বাছা বাছা লোক অভিষিক্ত হইলেন। 
সেই স্বাবীনতার প্রথন দিনে নগরমধ্যে যেন প্রচণ্ড আনন্দ-ঝটিকা 
প্রবাহিত হইপ। খন দুর্ণ-বারসকল উদ্ধাটিত হইল, তখন দুগগ- 
বৃক্ষক সৈশ্তগণ আনন্দে উন্মন্ত হইয়া নবোন্মোটিত দাসের ন্যার ইত- 
গত দৌড়িতে ও লাফাইতে লাগিল। কেহ বাঁ হন্তের বন্দুক ও কেহ 
বা তস্তস্থিত রুটী প'গলের স্তায় ভূতগে সবেগে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। 
জনসাঁধারণও ছোর1, তরবারি ও বর্ষা প্রভৃতি অন্তর লইয়া! মহ্হোলাসে 
“গ্যারিবন্ডীর জ্য় হউক" ধ্বনিতে গগ্ণতল বিদারিয়া নগর আলোড়ন 
কৰির1 বেড়াইতে লাঁগিল--যেন সকলেই আজ্র নবজীবন পাইয়াছে। 
এই আনন্দোৎ্সবে যোগ দিবার জন্ত সকলেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়। 
রাজপথে থা অন্ত প্রকাণ্ঠ স্থানে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে । সকলেই 
নিয়ে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল-_কাহারও মনে কোন ভব 
নাই--কোন স্থানে কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই । ছিতীয় রজজনীতে 
গ্যাতিবন্ডীর সন্মানার্থ নাগরিক রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইল। তথার 
গ্যারিবন্ডীকে দেখিবার জন্য এত লোক সমবেত হইয়াছিল, যে কাহারও 
নিশ্বাস ফেলিবার স্থান ছিল না। 


একবিংশ অধ্যায় । ২৮৫ 


এদিকে নেপল সরাজ ফান্সিস্‌ গেইটাতে গমন করিয়া! একটা নব 
মন্ত্রিসভা সংগঠিত করিলেন। গ্যািবন্ডী বুঝিলেন যে তিনি অচিরাৎ 
ফার্য্যক্ষেত্রে পুনরবতরণ না করিলে শক্রপক্চ আবার প্রবল হইয়া 
উঠিবে। গ্যারিবন্টী অতি অল্প সময় নগরে থাকিয়াই বোশ্বার নিষ্ঠ, 
বতার বিবিধ প্রমাণ পাইয়াছিলেন । নেপল্সরাজ নগর-পরিত্যাগকালে 
আদেশ দরিয়া আসিয়াছিলেন যে গ্যারিধন্ডী সসৈন্য নগরপ্রবেশ করি- 
লেই নগরের দুর্গ কল হইতে যেন অবিরাম গোনাবুষ্টি করা হয়, এবং 
ভুর্গাভ্যন্তরস্থ কারাগারমকল হতভাগ্য কাঁরাবাসিগণস্হ অগ্রি-বারুদ- 
সংযোগে উড়াইয়। দেওয়া হয়। গরেইটায় অবস্থিতিকালে তিনি খন 
অবগত হইলেন যে তাহার আদেশ গ্রতিপাঁঁণ্ত হয় নাই, তখন তিনি 
মহাক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন-“হায়! আমি প্রতারিত হইলাম !”। 
এই বলিয়া তিনি কিয়ৎকাল বিশ্বক্ষে অভিভূত হইয়া চিত্রলিখিত পুত্ত- 
লীর ন্যায় বাঁসয়। রহিলেন। 

বোস্বার এই ক্ষোভের বিষয় গ্যারিবন্ডজীর নিকট অবিদিত রহিল 
না। তিনি বুঝিলেন, যে স্থবিধা পাইলে এই আশাভঙ্গের প্রতিহিংস! 
লইতে তিনি ক্রুটি করিবেন না! । সমগন পাইলে ইতালীর অসংখ্য অধি- 
বাসিরদ্দকে পুতঃশৃঙ্খপিত করিবার ভন নেপল.সরাজ্জ পোপ ও অষ্টিয়ার 
সম্রাটের সহিত মিলিত হুইয়াও কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন, 
এই আশঙ্কায় গ্যারিবন্ডজী আর কফাপহরণ করা৷ অযোক্তিক মনে 
করিলেন । - 

সেই জন্ত তিনি নিয়োপগ্গিটীয় ও সাডিনীয় রণতবিসকলকে ও 
স্থলসৈষ্ভগণকে অচির-অভিযানের জন্ প্রস্তুত হইতে আদেশ করি- 
লেন। “কিন্ত লোকের আনন্দোচ্ছাাস্‌ এখনও প্রশমিত হয় নাই। 
বহুদিনের পর স্বাধীনত। পাইয়া লোকে এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, 
যে কেহই আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহিল ন1। গৃহপ্রাঙ্গণ যেন তাহা 
দিগ্গের নিকট কারা'প্রাঙ্গণ বলিষা বোধ হুইল। তাহার! টু 
খগমবিহারী বিহলের গ্যায় যেন রাজপথে উত্তিক্না বেড়াইতে লাগিল । 
চতুর্দিক হইতে কেবল-_পগ্যাপ্লিবন্ডী !”--“ভিক্টর ইমান্ুর়েল”--এবং 


২৮৬ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত | 


প্সমবেত ইতালী”+-এই জয়ধ্বমি-ত্রিতগন শ্রুত হইতে লাগিল। যদি 
গ্যারিব্ডী অস্বারোহণে ব' অশ্বযানে নগরমধ্যে ভ্রমণে বাইর্গত হইতেন, 
অমনি লোকে তাহার অশ্ব বা শকট ঘিরিয়! ফেলি, এবং নতজানু 
হইয়া তাহার চরণ বা বস্ত্র চুন করিত। বৃদ্ধ লাগরিকগণের গণ্স্থল 
বহির! প্রবলবেগে অঞ্ধার! পড়িতে থাকিত; ভাঁবোচ্ছীসে কদ্ধকণ্ঠ হও- 
যার তাহারা আশীর্ধচন বা জর্রধৰনি উচ্চারণ করিতে পারত না; 
তাহার! কেবল হস্তপ্রসারণ করিয়! ইতাঁলীর উদ্ধারকর্তীকে আণীর্বাদ 
করিত । এদিকে প্রাসাদবাতায়ন হইতে মন্রান্ত রমণীগণ তাহার মন্ত- 
কোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিত | | 

একশতসপ্তবিংশ বৎসর পূর্বে এই দিনে তন্তীয় চালস এই রাজ্য 
হুইতে অষ্টিগথকে বিদৃর্িত কপির “পিক ডিগ্রোটা”__নামক মহোঁৎ- 
সব করিয়াছিলেন । আজ নেই দিনে গ্যারিবল্ডী অষ্টিয়গণকে বিদু- 
রিত করিয়া স্বাধীনত! পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন বলিয়া লোকের 
আনন্দোচ্ছন দ্বিগুণিত হইল। আন্গ সেই মহোৎসবের দ্বিতীয় 
অবতারণ। হইল দেখিরা লোকের মন বিশ্বয়ে অভিভূত হইল। 
গ্যারিবন্ডী এই উৎসবের দিনে সমস্ত আফিস বন্ধ দিলেন, এবং নিজেও 
প্রজাসাধারণের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিলেন । 

তাহার আদেশে সমস্ত জাতীয় দেন! তন্ত্র শস্ত্রে জুসজ্জিত হইরা 
প্রধান রাজপথের ছুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়াইল, এবং তিনি নিজ 
সৈনিক কর্ধচারিগণসহ অশ্বারেহণে তাহার মধ্য দিয়া গমন করিলেন। 
ঘদ্দিও তখন প্রচগ্ডবেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল--তথাপি লোকে মহোল্লাসে 
গ্যারিবল্ডীর সেই নগর যাত্রায় যোগ দ্বিল। নগরবাসিগণের আনন্দ- 
ধ্বনিতে বর্ষপধ্বনি অভিভূত হইয়া গেল । 

গ্যারিবন্ডীর ইচ্ছা ছিপ ঘে তিনি আর বিঙ্ল্ব না করিয়া সন্ত 
রোমাভিমুখে ধাবিত হন, এবং রোমের কুইরিনাল হইতে ভিক্টর ইমানু- 
য়েলকে সমবেত ই্তালীর রাজ! বলিয়া ঘোষণা করেন। যদিও 
ইক্চালী ও ক্রান্সের অধিকাংশ রাজনৈতিকগণ গ্যারিবন্ডীর এই সঙ্করের 
প্সস্ুমোদন করিয়াছিলেন, তথাপি কাতৃর এই সংবাদে ভয়ে কম্পাদ্ছিত 


একবিৎশ অধ্যায় । ২৮৭ 


হইলেন এবং নেপৌলিয়ন্ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন। তীহার! 
উভয়েই গ্যারিবন্জীর এ সঙ্গল্ের গ্রতিষে« করিয়! পাঠাইলেন । নেপোঁ- 
লিয়ন্‌ তীহার অভিগ্রায় জানিতে ইচ্ছা কখীয়-তিনি উত্তন দিলেন-- 
“আমাদের বিষয় জানিবার ফ্রান্সের অ+বস্তকত্ডা কি? পাইক্ষ নেনে? 
ইচ্ছা করিলে পোপের পদ অধিকার করিয়া থাকিতে পাবেন, কিস্ত 
তিনি অতঃপর আর ইতালীর প্রদ্শবিশেষের রাজা থাকিতে 
পারিবেন ন11” 

কাডূরের ব্বাজনৈতিক চা"লসকল গ্যার্িবন্ডীব্র সরল প্রাণে বড় 
ব্যথ৷ দিতে লাগিল? কিন্তু তথাপি তিনি তাহাতে বিস্মিত বা লক্ষ্যচ্যুত 
হইলেন না। শাহাহউক চতুর্দিকের বাধানিবন্ধন তাহাকে আপাততঃ 
রোমধাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল। 

গ্যারিবন্ডী আপাততঃ রোধধাত্রা স্থগিত করিলেন বটে, কিন্তু 
ভবিষ্য অভিযানের জন্য গুরুতর আয়োজন আরন্ত করিলেন। নিয়ো- 
পলিটায় সৈম্থগণের মধ্যে যাহারা আপাততঃ গৃহে যাইতে সমুতগ্গক 
হইয়াছিল, তিনি তাহটদিগকে গৃহে যাইতে অন্ব্তি দিলেন, কিন্ত 
বলিয়! দিলেন যে প্রয়োজন হইলেই তাহাদিগকে আসিদা আভিযাঁনিক, 
সৈন্যগণের সহিত ঘিলিত হইতে হইবে। এদিকে -তিনি সৈম্- 

ংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্ত ইচ্ছা-গ্রবৃত্ সৈন্ঠের সংগ্রহ 'মারস্ত করিলেন । 

পঞ্চবিংশ বৎসরের অধিকবয়ঙ্ক এবং নিজের ব্যন-ভার*বহনে সমর্থ 
ঘুবকবৃন্দকে তিনি এই শ্রেণীভুক্ত করিতে লাঁগিলেন। তখন ইতা- 
লীর যুবকবুন্দ এরূপ উত্তেদ্িত ছিলেন যে তাহার! সর্ব কণ্ম পরিহার 
করিয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়াই কাঁটাইতেন। স্ৃতরা” 
ভীহাদিগের পক্ষে ইচ্ছা-সৈস্তের অস্তুতূক্ি হওয়া বরং [9 প্রীতি" 
কার বোধ হইল । 


টিউরিণে কাডূর। 
', নত গ্যারিবন্ঠীর রোমমাার উদ্যোগ আয়োজনের সংবাদ পাইয়া 
-স্কাডর নিতান্ত উদিগ্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন, যে গ্যারিধন্ডী রোম 


২৮৮ গ্যারিবল্টীর জীবনবৃত্ত। 


আক্রমণ কবিলে, ইউরোপের সমস্ত রাজশক্তি ইতাঁলীর বিরুদ্ধে সমবেত 
হইবে । এই ভাবিয়া তিনি সার্ডিনীর় মহাসভা আহৃত করিলেন, এবং 
উপস্থিত সভামগুলীর নিকট এইরূপে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন £-. 

“সন্যগণ ! অতঃপর ভিবিসিয়! ভিন্ন ইতালীর প্রায় সমস্ত. গ্রদেশ 
স্বাধীন হইরাছে। ভিনিপিয়। অধিকার করিতে গেলেই অষ্টিম্মার সঙ্গে 
সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং ইহ! ইউরোপের সমস্ত প্রভূশক্তির সমবেত 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে । আুতরাং এরূপ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে সমস্ত ইউ- 
রোপ 'আমাদিগের বিরুদ্ধে খড়ন-হন্ত হুইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি সমন্ত 
ইতালী সমবেত হর, তাহ! হইলেও ভিনিসিয়ার অনেক উপকার হইবে? 
কারণ সমবেত ইভ*লীর সুখে অষ্টি-ম্া তিনিসিরনার প্রতি কোন অত্যা- 
চাব করিতে সাহস করিবেন সা! সেই একই কারণে আমরা রোমের 
প্রতিও হস্তক্ষেপ কশিব না। রোগীষ প্রশ্নের মীমাংসা তরবারি দ্বারা 
হইতে গারে নাঃ কারণ অনেক নৈতিক বাধা এই মীমাংসা-পগে 
অবস্থিত রহিয়াছে । সুতরাং নৈতিক বল দ্বারাই এ প্রশ্নের মীমাংস। 
কবিতে হইবে । মন্ত্রিভার উপর পার্লেমেন্টের বিশ্বাস আছে কি ন। 
জানিবার জন্যই আজ ইহার আহ্বান কর! হইয়াছে! কারণ, থে 
গ্যাৰিবন্ডীর স্বরে সমস্ত ইতালী আজ সঞ্চালিত, যে গ্যান্বিবল্ী এক্ষণে 
ইতালীবানিগণের স্বদয়ের অধিষ্ঠীভী দেব, তিনিই বাজার প্রতি ও 
স্বদেশের প্রতি মদ্্রিঘভীর কর্তব্যপাঁলনবিষয়ে সন্দেই শাকাশ করি- 
য়াছেন।” 

কাডুরের এই বক্তৃতা শুনিরা মহাঁসভা মন্ত্রিসভার প্রতি তাহাদি- 
গের অবিচলিত বিশ্বাস খ্যাপন করিলেন? কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে কাড়- 
রকে অন্নর করিয়া বলিলেন, বে তাহাৰ সহিত গ্যারিবন্ডীর মনাস্তর 
বা মতান্তর সম্বন্ধে তাহাদিগকে যেন আর কিছু শুনিতে না হয়। 


ভিকৃটর ইমানুয়েলে দক্ষিণযাত্রা | 
এদিকে আঙ্কোন'র পতনসংবাদে উল্লাসিত হইয়া ইতালীপতি 
ভিক্টর ইমানুয়েল ৩০এ সেপ্টেম্বর টিউদ্রিন্‌ পরিত্যাগ-পূর্বক বলোগ্রার 





একবিংশ অধ্যায় । ২৮৯ 


গথ দিয়া আঙ্কোনা অভিষুখে ধাবিত হুইণেল। কাত্তুরও তথায় আসিয়া 
তাহার সহিত মিলিত হইলেন তথায় রিড গ্রহণ 
করিল। - ভিন ইনানুয়েল্‌ আক্কৌনায় আসিয়াই দক্ষিণ ইতাঁলীর অধি- 
বামিবৃন্ধকে লক্ষ্য করিয়া, একটা, বিস্তৃত ধোরণাপত্র গ্রচার করিলেন । 
সেই খোবণাপত্রে তীহার ও তদীস্ব মন্ত্রী ফার্সিনির. মাম স্বা্রিত ছিল। 
গ্যারিবন্ডীকে তাহারা প্রকারান্তরে উড়াইগ্জা, বার চেষ্টা করিলেন । 
কাছুরের লিপিচাতর্ধা ভিন্টর ইমাঈযেল্কেই ইভালীর উদ্ধারকর্তা 
বণিয়। প্রচারিত করিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গ্ঠারিবন্্ীই ইতা- 
লীর উদ্ধারকণ্ডী। এই গণরিবন্দীই প্রকাও প্রকাণ্ড রাজা সকল 
ক্রমে ক্রমে জয় রিয়া সাহার হুত্তে সমর্পণ কবিয়! স্বয়ং নিফাম- 
যোগীর আসনে আসীন হইনাছেন। হইতালীতে তৎকালে ত্বীহার 
্থাষ় বীর, তাহার ভ্তায় দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ও তাহার ভ্তায় নিফাম 
শ্বদেশহিতৈষী খ্বিতীর ব্যক্তি ছিল না। তিনি তিন্ন আর কেহই এত 
'রনদিনে এত রাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন না, এবং অধিকার 
কারয়া নির্বিকার-চিন্কে ডাহার হস্তে তাহা সুমর্পণ করিতে অক্ষম হই- 
তেন না আজ ইচ্ছা করিলে তিনি প্রর্ম নেপোলিয়নের সভায়, সমস্ত 
হতালীর অবীশ্বর হইতে পারিতেন। কিন্তু ঠাহার জীবনের সে লক্ষ্য 
নহে ইতালীর উদ্ধার ভিন্ন তাহার আর কোন কামনা ছিল: না। 
যে মুহুর্তে সমস্ত ইতালী একটা কেক্দ্রীভূত প্রন্থশক্কির অধীনে আসিবে, 
সেই মুহুর্তেই তাহার কামনা পূর্ণ হইবে ।, যতক্ষণ তাহা না হইতেছে): 
ততক্ষণ তাহার কাধ্যঙ্গেত্র হইতে অবস্ৃত হইবার উপায় লাই+ 
- এইজন্ত গ্যারিবন্টী বোম-আক্রমণের উদ্যোগ হইতে কিছুতেই 
নি হইলেন না|) দলে দলে লিনোপলিটীস. বাঁ ্টিয়ার ইন্ত 
তাহার পতাকামুলে আসিয়া দড়াই লাশি দশ সহজ ক্যালা- 
ব্রি যুবক সেপ্টেখর মাসের মধাভাগে কাহার হি মিলিত, হইবেন 
বলিরা প্লতিঞতি দিযা..পাঠাইণেন )./এবং ইং, পোঁবান অস্ত 
অনেক বৈদেশিক ভণস্টিরারগণও তাহার সৈন্যাঞজেিুজ, হাঁলেন। 
গ্যারিবন্ডী এসি টুহ্কে।একদল জি টের কব্বাযত 


২৯০ গ্যারিধজ্টীর জীবনবৃত্ত। 


ফবিদ্না দক্ষিণে অগ্রে প্রেরণ করেনা) তিনি গ্যারিষন্ডীর আগমন 
প্রতীক্ষা না করিক্ক। ক্যাপুয়ামগরের অবন্োধকার্যে ব্রতী হইলেন। 
এই নগর নেপল হইতে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । ভলটার্ণো- 
নী তিন দিকে এই নগরকে ধস্থুরাকারে বেষ্টন করিয়া আঁছে। ইত্য- 
বসরে গ্যাগিধন্ডী জনৈন্য আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 
তিনি কাসিয়াই এই মন্তব্য গ্রকাশ করিলেন বে, তিনি বলপূর্র্বক 
ফ্যাপুয়া অধিকার করিবেন? তিনি এইস্থলে ধেরূপ সমর বিষাঁয়ণী- 
প্রাতভা ও দুরদর্শীতা 'আদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণণ্ 
সাহা হইন্ডে তাহা! আশা করেন নাই। শক্রস্ন্য ক্যাপুয়ার চর্গ 
হইতে বার ধার' বহির্গত হইয়া তাহাদিগকে আঞ্জমপ করিল, কিন্ত 
গ্রতিধারই প্রতিহত হইয়া ভুর্গ-মধ্যে প্রত্যানৃত্ব হইতে লাগিল । এইক্ধপে 
কিছু দিন তথায় অতিবাহিত হইল? কিন্ত ইখারই' মধ্যে দুর্গ 'আকে- 
মাখর সমস্ত 'আায়োৌজর্ন সম্পর হইয়া গেল। 


পপ 
্ 


, ভলটার্ণ! সমর | 

১৮৬* সালের ২২এ সেপ্টেম্বর গ্যারিবন্ডী সর্ব গ্রথমে নেপললের 
গ্রন্নৌপরি ইতালির ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ভীন করেন। কিন্তু ইহার চল্লিশ 
দিন পরে ভল্টার্ণোর মহারণে বিজয়ী হইয়াই তিনি প্রত প্রস্তাবে 
বক্ষিণগ্রদেশ-গুবিকে লার্ডিনীয়া-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমবেত 
ইতালীয় সাম্রান্যের প্রতিষ্ঠা'করেন। এতদিন ভিমি কেবল তাহার 
ৈন্তগণকে গৌরবের খে লইয়া বাইতেছিলেন। আজ ১৮২ সালের 
১ অক্টোবর ভল্টাবানদীর তীরে তাহার মৃহতী অজেয় সেনার ভাগ্য- 
পরীক্ষা হইবো আজ তাহাদিণের বীরত্ব কঠিনতম নিকষে পরীক্ষিত 
হইবে । কারণ নিয়বোপলিটীয় সৈহ্তণ চতুদ্দিক হইতে আসিয়া ক্যাপুতা- 
নগধের হর্সে কেজিকৃত হইয়াছে; পঞ্চচত্থারিংশৎ সহশ্র সুসজ্জিত 
আ প্রপদীক্ষিত নিয়ৌপলিটীয় সৈশ্ত' খাঁজ রণক্ষেত্তে। তাহাদিগের বন্ভুত 
স্বীপতখ- দেখাইবান অন্ধ গেইট! হইতে১নেপল্যরাজ দ্বিতীয় জ্রান্দিস্কে 
গর্থাগ আনন করিয়া যুদধার্থ প্রস্তুত হুট আছে । তাহারা জর্যানিসিসের 


একবিংশ অধায়। ১. ২৯১ 


জাগ্বৌত্সবের দিনই এই বহারণেকর দিল: বলিয়া সিরীকিত্ত করিপ। 
গ্রত্যেক নিয়োপিলিটায় সৈন্ঠ প্রতিজ্ঞা করিল যে, হয় সেই রূপে জলা 
করিবে, নয় প্রাণোৎসর্গ করিকে। গ্রত্যু, তাল্ধু 'তাহাদিগের 
প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষারে পালন করিয়াছিল। জি এ অভির 
ছিন যে, তাহারা গ্যারিবন্ঠীর বাহতেদ করিয়া দেপলস্-অভিযুখে 
ধাবিত হইবে, এবং তথায় উত্তীর্ণ হা সববে. সেই নগর গ্রহণ করিবে? 
ভলটার্ণোমহারণই শ্যারিবন্ভীর পরণবিষক্ষিগী প্রতিভার পরমা 
শ্্ঠির স্থল। তীহার সৈষ্ঠাশ্রেণী সান্আান্জেলৌ. হইতে য্যাডালোনি 
পর্যন্ত বিশ্তুত ছিল । এই পথের মধযো সাঞ্টামেরিয়! অবস্থিত! গঢারি- 
বনী স্বয়ং সান্‌ আঞ্জেলো। ও সাণ্ট। মেরিয়াধ অবস্থান রক্ষা করিতে লাগি" 
লেন, এবং ববীরবর : ধিকৃসিযোকে ম্যাডালোনীর অবস্থান রক্ষী কক্ছি 
বাঁর ভার দিলেন। ছুইজনেই এই রণে শ্রছুত দূরদর্শীভা ও অস্$ 4 
স্বণ-শাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ন্ুতরাং এ বিজয়ের অংশভাক্‌ 
তীহারা ছুইজনেই। রাতি চারিটার সময় নিষোপলিটার সৈভ্াগণ 
গাড় কুজঝটিকায় আবরণে আবৃত হইয়া ক্যাগুয়াছুর্গ পরিত্ঠাগ্চর্বাক 
গ্যারিবন্ডীর ব্যুহাভিমুখে অতি প্রচগ্ডবেগে আসিঙবা পতি কইল । 
গ্যারিবন্ডী তাহাদিগকে ওত)/৬্৭ করিবার জগ্ত সম্পূর্ণ গ্রস্তভ হইর 
ছিলেন। সুতরাং তাহার সৈন্যশ্রেণী অবিচলিতভাবে, সেই প্রচ্ডশরু- 
সৈষোতমিনীর যেগ গণ করিল। তাহাদিগের নেয়হনটের বেগ সঙ্হ 
৬ ৭. শক্ষদেনা পশ্চাৎপাদ হইল, বোধ হইল যেন গশ্চিষ 

পট পটু ঘাটপর্বতের পাধদেশে পতিত হইয়া ছিদ্ধ ভিন্ক. ও 

নার আহ গদশ ফষ্টাকাল উভয়: সৈতে. ছুযুল জং 
'জদিডেলানিন ননোপলিটর সৈজ,গ্যারিষমিনী ললতপরেণী ভেদ 
করিব মানসে প্রতিরিদ্্তে পর পর আপনাদিপ্লের সমত্ঘম বল কেী- 
ক্র করিতে লাগিল) কিন্তু কোনস্থানে কৃতকার্ধট হইল না, অবশ 
খন গ্যারিবন্ডিনী সেনা! বেয়নেট-আগ্রে প্রচঞ্তবেগে নিযোগলিটায় 
বি তই তখন তাহার ছরতঙ্গ হইয়া গলারন 
ক্ষক্িল। ১ ২ মুুতেই গ্যারিবন্ডী নেপলসে টেলিগ্রাম করিলেন 


২৯২: গ্যারিবল্জীর জীবনরৃদ্ত | 


“বিজয়, সমস্ত মৈত্ত-প্রেণীভেইণ সিসিশীন্বয়ের উদ্ধার এতদিমে সম্পন্ন 
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ফ্যাঁগুযান ভাকেউড্াইরা দিবার'জন্য অনেকে গ্যারিবন্্ীকে 
[বিশেষ নুরে, শারিয়াছিলেন 5 গ্যারিবল্টী তাহাতে শ্বীত হইলে 
উঠা অনেক-পূর্বে ক্াপুস্ার ছ্্দবাসীগণ গ্যারিবন্ডীর হণ্ডতে আত্মসঘ-: 
পর্ণ করিত । কিন্তু গ্যারিবন্তী. আনেক ভাবি চিন্তিয়া ভাহাতে সম্মত 
হন নহি: ভিনি বলিলেন--“নৃশংস বো্ার ন্যার টড কখন একটা 
নগর্ীকে তোপে উদ্ভাইয়া দির নিরপরাধ ভ্্রী, শিশু ও বুদ্ধ প্রতি 
নিবপ্ত অধিপশ্সিগণের গ্রাঁণনাশের পাতিকভাক্‌ রি না।” 
প্রভাত: যে গ্যাবিক্ডীর প্রাণ ইতালীর হঃখে সতত কীদিতেছে, তিনি 
কোন্‌ প্রাণে নিরীহ ভ্রাতা 'ও ভগিনী-গণকে বহ্িমুখে নিক্ষেপ করিবেন? 

4৯৬ র-মেধান্জে ভীহার মত মহাপ্রাণ বীরের আছৃতি দেওয়া 

অসর্ভব ৷ এই নরমেধ-বজ্ধের অনুষ্ঠান হইতে বিবতি গ্যারিবজ্জীর যশঃ 
শশবরকে একেবারে করস্ক-প্পশ-শুন্য করিষা রাঁখিয়াছে। গ্যারিবন্টীর 
বিয়ের অব্যবহিজ পবেই পীভ্মণ্টীয় সৈন্য ভাহার পাহায্যে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । সুতব্বাং নিয়ো পলিটায় লনা উর্গ-রক্ষার আশ! পরি- 
তাঁগ করি। ছুর্গ ফেলিয়া পলায়ন 'কারদ্। এতদিনে দিসিলী-্বব 
সার্তিনীয়া বাঁজ্যের অস্তভূক্তি হইল। 

নেনাপন্ঠি সিফ়্ালফডিনী ভিক্টেটবের 'নিক০. অনুমতি লইফাই 
সসৈন্ে কাহার সাহীব্যার্থ ভল্টাপো-ভীরে আসিয়া উ যি 
বন্ডীর অন্কুমতি-হচক টেলিগ্রাম পাইয়া ৪ঠা। অক্টোব নর £ এন 
স্বয়ং সেনাপতি সিয়াল্ডিনী ও প্রায় সমস্তশীড্য বি 1 
আছ্কোনা। পরিত্যাগ পুর্ক ভস্টার্দোনভীরে গ্যারিরবর- ভিউ খাসি, 
মিপিত হন । তাহার সৈন্যের কিয়দংশ তিনি নেশীফ্টি, বীর 
সৈন্ঠের সাহাধ্যাথ প্রেরণ করিয়া 'আসেন। ভিক্টর ইমালুয়েলও গ্যারি” 
বন্ডী পরস্পর অতি প্রেমন্তরে পরস্পরকে গাড় আলিঙ্গন করেন। 'ণভ' 
দি্দে-জগৎ নিঃসন্দিগ্কভাবে বুঝিল যে ভীহারা পরষ্পর্ঠ পরম্পযে 
উপাসক! 


একবিংশ অধ্যায়: .. ২৯৩ 


গ্যারিবন্ডীর দলেব লোকে অনেকৈই গ্যারিবল্টীর আত্যন্তিকী 
রাজভক্তি দেখিয়া তীহাঁর উপর চটিয়। গেলেন। ন্যাট্গিনি দক্ষিণ 
ইতালীতে সাধারণতন্ত্র পগ্রতিষ্ঠাটিত করিবার জনক তদীয় মন্ত্রশিধা 
গ্যারিবন্ডীকে বিশেষ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন । ভিন্টরের সিসিলী 
ও নেগল্সের মন্তিবর্গের এবং ভলশ্টিয়ার সৈন্যের অধিকাংশই ম্যাট্‌- 
সিনির মতের পোষকতা করিতে , লাগিলেন, ।' এইজন্য গ্যারিবক্ডীকে 
ক্যালাব্রিয়ার ভলন্টিয়ার সৈন্ঠের অধিকাংশকে ছাড়িস়্া দিতে হইল। 
আর বার্টিনীও রাজ্যের সাসফিক শীসন-ভার - ইতে বসত হইলেন 
কিন্তু ম্যাটিসিনি কিছুতেই নিবৃত্ব হইবার লেন । গ্যারিবন্ডী তাহার 
প্রস্তাবে সম্মত না৷ হওয়ায়, ম্যাট্সিনি তাহার বিরুদ্ধে দল বাধিতে 
লাগিপেন। আতরাং গ্যারবন্জী তীহাকে 'নগবর পরিত্যাগ করিয়া 
যাইতে আরশ করিলেন । 


কার িউরিণে 1 
এদিক্ষে চহুর্দিক্‌ হইতে জন্জোত টিইবিন্লগরাভিমুখে ধাবিত 
হইল। সকলেই নবাধিগত প্রদেশসকলকে সার্ডিনীয়ারাজ্যের অস্তভুক্ত 
করিবার জন্ত পীঁড়াপীড়ি করিভে..লাগিল। এই উত্তেজনায় সার্ডি- 
নীয় মহাসাডার ২বা অক্টোবর তারিথে এক' অগ্থিবেশন হইল। এই 
সভায় কাতর ইভালীর একীকরণ-ব্ঘয়ক এক বিলেক্স ক্মবতারণ? 
করিলেন তথায় কাতৃরকে ছুই প্রবল দলের আপত্তি দিদাশ 
করিতে হইয়াছিল।. একদল গ্যারিবন্জীর পক্ষে এই আপত্তি উত্থাপন 
করেন যে, ধখন কাছুরের সঙ্গে ' গ্যারিবজ্ডীর এত. মতান্তর চলি- 
তেছে, তখন আপাততঃ ইতালীর' একীকরণ স্থগিত থাকুক । অপর 
দল ম্যাট্সিমির মতের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, অধিক্কত জ্রদেশ- 

সকলে একটী সাধারণতন্ত্র গ্রতিষ্ঠাপিত হউক্‌। 
গ্যারিবন্জীর সহিত ফানুরের মতভেদ রোম লইয়া! গরিব 
এখনই রোমের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহা অধিকান্র করিতে 
চাহেন। কার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্ততাঙ্ারা তাহা বর্তমান অবৌজি- 


৯৯৪ গ্যাপিবজ্ীর জীবনবৃদ্ত। 


কত প্রতিপন্ন করিলেন? ভিনি বলিলেন যে, পৌপ খন ইউন্লোপের 
ধর্মগুরু, তখন পৌঁপের রাজ্য আক্রমণ করিলে সমস্ত ইউরোপ তীহা- 
দিগের উপর থন্নাকপ্ত হইয়া! উঠিবেন। আন এখন তাহার! কিছু সম. 
(বত ইউরোপের সঙ্গে সমনাঙ্ষনে অবতীর্ণ হউ'বার যোগ্য হয়েন নাই! 
সুতরাং গ্যারিবন্ডীকে আপাততঃ এ সঙ্কল্প পরিত)গ করিতে হইবে, 
শ্যাবিবন্ডীর পক্ষেব সত্যগণ্‌, কাডুরের এই বাঁক্যে সন্ত হইয়া প্রতিবাদ- 
কবে হইতে অবস্ৃত হইলেন । মাট্ষিনির মাতসমর্থক সঙ্গযগণকে তিনি 
বলিলেন ধে, ইতালীকে' চর ক্ষুক্র সাধাঞ্ণতন্ত্রে বিভক্ত করিলে, ইতা- 
লী অন্তদৌর্বাল্যের হাস :ওয়াৰ সম্তীবনা অপ্ল। প্রাদেশিক বিথেষাঁ 
নল প্রজ্জলিত হইয়া মীবার ইহাকে নিরন্তর দগ্ধ কবিতে থাকিবে । 
সেই গৃহ বিচ্ছেদ ও অন্ব্দীবাগ্যর সুবিধা লইয়া বৈদেশিক গ্রতৃশক্তি 
আবার ইশাণীকে পৃঙ্খলি 5 কবেণে। সুতরাং ইতালীকে এক কেন্দ্রীতৃক্চ 
'প্রথল প্রত্শক্তির অধীনে সমবেত করা নিতান্ত আবক হইয়া উঠি 
যাছে। এইজন/ই তীহান প্রস্ত'ব যে আপাততঃ ভ্রোম-আাক্রেমণ স্কগিত 
থাকে, এখং নবাধিগত্ত সিষিলীদ্বর স্বার্ডিনিমারাজ্যেব অস্তদুঞ্ধি হয়। 
আপাতত, হিনি ভিনিসিয়" সম্বন্ধে ও হস্তক্প করিতে নিষেধ করেন । 
বাবণ ভিনি খলিলেন যে, ভিনিসিয়া আক্রমণ কারণেই ত1হাদিগকে 
ক্োধোমও আহিঙ্গার সঙ্গে সপুখ-সমবে অবতীর্ণ হইতে হইবে । এখনও 
₹*হ*না মাভান্তরীণ ঘর্বলাষ অভিস্ৃত। এক্প অবস্থান ভিনিসিষায় 
গণ 'গ্রণল শক্র আস্ট্িয়্ার সঙ্গে সন্তুখ-সমবে অবতীর্ণ হওয়া তীহা- 
বের পক্ষে অসস্ভব। কিন্তু যদি তাহারা কিছু দিন অপেক্ষা করেন, 
তাহ। হলে ভিনিমিয়া আপনিই অষ্ট্রিপ্গার বিরুদ্ধে অভ্যুতথিত্ত হইবে। 
তখন আপ্রপ্নার কঠিন নিগড় হইতে তাহাদিগকে যুক্ত কবিলে ইউরোপ 
ও ইংপণ্ড আমাদের কাধ্যের নিশ্চয় 'অঙুমোদন করিবেন। 

কাতৃরের এই সাবগ্ বজ্ত-তাঁতে সকলেই প্রীত, হইলেন। তখন 
ভিনি সেই গলিত সভ্যমণ্খলীব সন্মুথে সিষিলি-য়কে সার্টিনীয়া- 
বাঁজে/ৰ অন্ততুক্তি করখের পোষক একটা বিল অবভারিত করিলেন । 
ঢুইশত বট,নবভ। জন মভ্যের মধ্যে হইশত মবতি জন সভ্য সেই 


ক্টীরিংশ অধ্যায় | [.. ২৯। 
বিলের সমর্থন করিলেন। “ছরজন মাত্র সভ্য ইহার” প্রতিকূল যত 
ভোট নিপেন। সুতরাং এই বিল, আইনে পরিণত হই । আ 
সর্ববাদি--ম্বতি-ক্রমে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইল ঘে, গ্যারিবর্ন 
ইতালীর স রাহা? ইল 'তিশি জাতীয় ধন 
টি পাতি | . 

৷ লেপন্ল্সে রাজ-অভার্থন] । .. 
এপ্দিকে গারিবক্ডী নেপল্দে গিয়া” দেখিলেন যে, নগরবাঁদিগ 
ভিন্টব ইমা হুয়েলের-ভ্যর্থমার জন্য সবিশেষ 'ব্যত্ত আছেন। ' গ্রতিগৃ 
দ্বীপমালা ধারণ করিয়াছে ; নৃত্যগীভাদির আয়োজন হইতেছে: 
বিঙ্গয়সজ্জার জন্য রীজপথসকলে 'নত্ত পুষ্পনালা স্তস্তে স্তপ্তে বিলম্বিং 
হইস্সাছেড প্রাসাদাবপীন বাতায়নস্কল হইতে বিজয়পতাকাসক্কর 
বাযুতেরক্গে নৃত্য কদিতেছে ; এবং" রাজ-আভার্থনার জন্য আর ঘাহ 
কিছু প্ররোজন-_-সমন্তেরই অনুষ্ঠান হইতেছে । ৃ 
*১২ই আকট্টোবর গ্যাৰিবঙ্ী নিক্নলিরিত' ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন £ 
“কাল ইতাপীরা ভিক্টর ইনাহুয়েল-ধাহাকে সমস্ত ইতালীবালী এক 
বাক্যে ইতীলীর সিংহামন অর্পণ করিয়াছেন-_সার্ডিনীয়া-রাজ্যের সীম 
'্মতিক্রম করিয়া নবরাজ্যে পর্দার্পণ বরিবেন। .যে সিসিলীদ্বয় বহুদিন 
পর্ান্ত অঙ্গী ইতালী হইতে বিচ্ছি্ন হইয়াছিল, ইতীলীর ছুই বাহ-দ্বর? 
5 কাল ভিনি প্রধান অঙ্গের সহির্ত'সংযুক্ত করিবেন । 
: তিনি খন আপনাদের 'কতানিক আহ্বানে, আহত হই, এখানে 
আসিতেছেন, আর যগন কিনি বিধাতা-কর্তৃক' এই গুরুতর দায়িত্বপদে 
, অভিবিক হই্বাচ্েন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনা ধেন তীহার গৌর 
এবং আপনাদিগের তাহার প্রতি যে অবিচলিত: ভক্তি ও অক্কাহ 
'স্কতজ্ঞতা তীহাঁর উপযোগিনী হয । অত্ঃগর যেন আমর স্লাজনৈতিন 
মতভেদ, রাজনৈতিক দলাদলী, এবং রাজনৈতিক বর্ণতেদ্ ছিন্ন ভিঃ 
ওলী করিতে না পায়ে । এই মহানগরীর নাগকিকগণ বীরতম কাঙ্ 
'ভিন্তীর ইমাহুরেগ্কে সবেত ইতালীয় অধীশ্বরঅনোনীত করিয়া তাহ, 


২৯৬ গ্যারিবন্তীর জীবনবৃত্র। 


"দর বুদ্ধিমত্তা, দৃরদর্শিতা, ও সন্বদক্রতার সবিলেষ পরিচয় দিয়াছেন! 
ইহ্থাই আমাদের পুনক্ীবন লাভের জলস্ত প্রমাণ,এবং টি জাতীয় 
গৌরব ও সমৃদ্ধি অন্রাস্ত পুর্ব চন)”, | 
“সেনাপতি গাব 4 
১৩ই অক্টোবর গ্যারিবন্ডীর সক্মাননার ভ্বন্ত নেপলসে মহোতৎ্সবের 

অনুষ্ঠান হইল । সেই উৎসব-উপলক্ষে তিনি ফরিষ্টি সা শ্রীর্সাদের দারু- 
মঞ্চ হইতে সমবেত সিন নিষ্ননিথিত ও বজ্জত] 
করেন £-- রে 
“কাল আাপনাদিগকে বনি যে রাঁজা আজ লগে প্রবেশ 
করিবেন; আঙ্ আমি তীহার পন্জ পাইঙ্গাহছি। তিনি লিখিক্াছেন 
ফে গত ১*ই অক্টোবর পীড্মন্টশিয় সেনা সীমান্ত প্রদ্দেশ অতিক্রম 
করিয়া এই রাজ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিস্বাছে, এবং তিনিও অচিকাৎ 
সাহার সৈন্ঞগণের সহিত আসিয়া! মিলিত হইবেন। স্তদ্ধাং আমরা! 
লদিনের মধ্যেই আমাদের রাজাকে দেখিতে পাইৰ* এই কর দিন 
আপনার! বিশেষ সহিষ্ুতা, বিশেষ বিচক্ষণতী, ও পরস্পরের সহিত 
সত্তাবের সহিত কালফাপন করুন! তাহা হইলেই নিয়োপলিটীয় 
'জাতিদ্ বীর্গরিমা পরিরক্ষিত হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই এই সাম- 
ফিক শাসনপ্রণালীর স্থলে নিত্য ও হুর্মজ্ঘ্য শাসন-প্রণালী প্রতিষ্টাপিত 
তইবে। খিহেষ্টগণেব অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্বেও এই ( অন্গুলি নির্দেশ 
পূর্বক) বিশাল ইন্জানীক্ষত্র অতি অক দিনের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড 

ইউওনসিয় ব্রাক্্যে পরিপণত্ত হইবে।” » ক্রমাগত করতালি ও এ্ক্য- 
নিক শয়ধবনির মধ্যে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন । .! 


গ্যারিবল্টী কর্তৃক গিসিলিত্বয় রাজহস্তে সমর্পন 


গ্যান্রিবন্তী জ্বাতীয় জরধ্বনির মধ্য দিয়া! নেপণ্স হইতে ক্যাসেট! 
|: 048:) নগরে গমন রুরিলেন। সিসিলিদ্বয়কে সমবেত ইতালী 
[রাজ্যের অন্ততূক্ধি করিতে আর খিলক্ব করা .তিনি যুক্ষিসঙ্গত বলিনা 


- প্রকবিৎশ অধ্যয়ি |. হই 


যনে করিলেন না। কারণ তিনি বিবেচনা কবিয়া দেধিলেন যে 
রোমীয় অভিযান আপাততঃ চতুর্দিকে বিপর্দ-সঞ্ুল। তারকার অপে- 
ক্ষায় এই সঙ্গিলন বিলম্বিত করিলে লোঁকের মনে নানা প্রকার সন্দেহ 
উপস্থিত হইবে । অনেকে হয়ত এক্প সন্দেছ করিতে পাবেন যে 
তিনি আপনার আধিগণ্ত স্থারী করিবার জন্ঠ নিবিলিদবয়ের ডিকৃটেটরের 
পদ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন না। এইরূপ ভাবিয়া চিত্তিযা 
তিনি ১৫ই অক্টোবর তারিখ দিয়া সান আঞ্জেলোর € 857 &78৩9 ) 
১৭ই তারিণের সবকান্সি গেজেটে নিঙ্গলিখিত 'খোষণাপত্র প্রচার 
করিলেন ২-- 

“ইতালীর'অপিবাসিবুলোর রুধিরপাতে যে সিসির চিরন্তন দাসত্ব 
হইতে মুক্তি লাত ধরিয়াছে, এবং যে সিসিলি্বয়ের অধিবাঁসিবন্দ এক* 
বাকো আমাকে তীহাদিগের ভিক্টেটবের পদে অধিষ্ঠিত করিষাছেন, 
সেই সিসিলিঘয় আজ হইতে অঙ্গী ইভাঁলীর অবিভাজ্য অঙ্গরূপে পরি- 
পদ হইল বার ভিকটর ইমানুয়েল এই সমদেত ও আবিভন্ত ইত 
নীর প্রজধতিগ্ন রাজা মনোনীত হইলেন । ইতালীয় জাতি আমার হস্তে 
যে ডিকৃটেটবন্থ অর্পণ করিয়াছেন, রাজা এখানে উপস্থিত হইলেই আমি 
কাহার হে তাহ! অর্পণ করিয়া! গুরুতর দায়িত ঈ্গইতে অবস্থত হইব। 

“সনাপতি গ্যারিব্ডী 
২৪এ চারা বেলা চাবি ঘটিকাঁর সময় সেনাপতি: দিালডিনির 
কোন কর্ণাচারী গুগ্তভাবে আসিরা কাসার্টা নগরে গ্যারিষক্তীকে 
কআসিয়া সংবাদ দিলেন যে রাজ! পীড্যপ্টীর সেনা-সহ 'টয়ানো নগরের" 
অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । সিক্গাল্ভিনি গ্যারিবজ্ভীকে এই 
বিয়া অন্নুরোধ করিয়া পাঠাইলেন নি হিরা 
অভ্যথনার্থ অগ্রসর হন। নি 


: এই আংবাদ পাইয়া গা্যারিষব্টী সদৈপ্ঠ কাতীমগঞে মিয়া শিখি মি 


সঙ্গিবেশ করিলেন, এবং টিরাঁনোতে রাজার অভ্যঙনার্ঘ বর্ধেনমিসো 
রীকে গাঠইিয়! দিলেন। 'এররপ'রনোবস্ত হইল ঘৈ টিয়া্মে ভাকাতী; ও 
নগরের মধ্যে সান্টা মেবিধাডেলা (কস / শিচাগবজ জল উহ বল নব? 


২৯৮ গ্যারিবন্জীর জীবনবত্ত | 


1০০৪) নগরের "পাদদেশে উভয় সৈশ্ত মিলিত হইবে, এবং তথায় 
বাজাব সন্্ানার্থ একটা প্রকাণ্ড সৈ্কাপ্রদর্শনী হইবে ? 

এই প্রন্তাব-অনুসাঁরে ২৫এ অক্টোবর শুক্রবার প্রাতকালে গ্াযারি- 
বন্ড্ী আপনার সৈম্ঠগণ লইয়া টিয়ানো-শ্ভিমুখে যাতা করিলেন । 
এদিকে ভিক্টর ইমাছুয়েলও টিঝোৌনা। পরিত্যাগপুর্বক ভলটাপোর 
পথ ধরিয়া! সিসিলী-বিজধ্ট গ্যারিবন্ীব অভ্যর্থনার্থ ধাবিত হইলেন । 
২৬এ অক্টোবর টিয়ানো ও স্পেরাঙ্গন্‌ নশরদয়ের মধো উভয় সৈনা 
পবস্পাবর দুর্টগোচন হইল । গারিষজ্জী নিজ সৈশ্তগণকে শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়া দাড়াতে আদেশ কবিলেন। তষনি ক্রাহাঁনা যেন কৃত্রিম ধুদ্ধ- 
সঙ্জায় দণ্ডায়মান "ইইল। সেই 'লাহিত-ভ্রীর্-বসন-পরিধায়ী বীর- 
রন্দের চাৎকালিক অপূর্ধদৃশা চিত্রকরের তুলিকায় সুন্দর প্রতিফলিত 
হইতে পারিত। গাবিবহ্ী নিজ দৈম্ভগণ্কে সেই অবস্থায় বাখিয়া 
সয়ং আপন দৈনিক-বন্চারিগণ-পবিরত হইয়া রাজার প্রড়াদগমন 
করিলেন । বাক্তা লেহিত-সাট সৈনিক কর্ধুর্চারিগণকে দেখিয়া অনু 
মান করিলেন যে নিশ্চয় গ্যারিবন্ডী তাহাদিখের সঙ্গে আসিতেছেন। 
এই আগ্নুমান কলিষা তিনি নিজ দূরবীক্ষণযন্ত্র সেই দিকে প্রেরিত করি- 
লেন, এবং দেখিতে পাইলেন যে, গ্যান্িবন্ডজী আসিতেছেন। তখন 
তিনি গ্ারিবন্ডীর অভার্থনীর্থ সেই দিকে অস্থ চালিত করিলেন । দশ 
পাদ দুব খাঁকিতে উভয়পক্ষের সৈনিক কর্শচীরিগণ জয়ধ্বনি করিয়া 
ঠিলেন--“্জয় ভিক্টর ইমানুরেপের জয়*। গ্যারিবন্ডজী আর এক 
পাদ অগ্রসর হয়া মন্তক হইতে টুপি খুধিয়' ভাবোচ্ছাঁসে কম্পিত 
স্বরে বলিলেন__“ইতালীর রাজা ! € ঘা ০£ 1151) 1৮11 ভিক্টর 
ইনান্ুয়েল ও ততোধিক ভাঁবোচ্ছাাসে অভিভূত হইয়া] একবার টুপি 
ভুঁলিয়: পরক্ষণেই গ্যারিবন্ডীকে আলিঙ্গন করিবার অন্য ছুইকর 
: প্রসারণ করিলেন-: এবং “আপনাকে ধনাবাদ ”1 (গুগ১৪ 5০০1) 
এই কৃতন্রতাপূর্ণ.বচনে গ্যারিবন্ড্ীর অভিবাদনের উত্বর দ্রিলেন। 
পড়ত: এই সংক্ষিপ্ত ওস্তপনই খিটিহানা রা তিন? সময়ের 
সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল । ই 


- একবিংশ অধ্যায়। .. ই৯৯ 


“ইভালীর দ্বাধী'--ইহা কি বধুগ্ন ও গৌরবপূর্ণ উপাধি! ইতালী 
উদ্ধার-কর্তার কঠের সর্রলতাময় অস্তঃকরণে সাধু ও"সরজ-পরষ্কতি ভিউর 
ইমান্ুয়েলকে সম্মম করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা! 'অধিফতর, মধুর, 
'্মধিক্ততর গৌরবায়--ও অধিকতর উপযোগী পঙ্গোধন উদিত হয় 
নাই। পরম্পর-বিদ্বেষ-বিশিষ্ট শতধা-বিচ্ছিন্ন সুতরাং বিশীর্ণা ইতী- 
লীফে সমবেত করিয়া এক প্রবল দেশীয় নরপতির, চরণে অর্পণ 
করাই তাহার জীবনের একমাত্র ইচ্ছা ও একমান্ত্র লক্ষ্য ছিল। আর 
ভগবানের ইচ্ছায় সেই চির-লাপিত আশালতা পুশ্পবন্তী হইয়াছে। 
আঙ গ্যারিবজ্ভীর জানন্দ তীহার দেহে স্থান না পাইয়া সমস্ত ইতালীতে 
উচ্ছমিত হুইয়া পড়িতেছে ! “সমবেত ইতালীর ক্বাজা ”--এই গভী় 
ভাব-ষাঞজক সন্বোধনে সেই ব্যক্তিগত ও জাতীয় আনন্দোচ্ছণল পূর্ণ 
অভিথ্যক্জ হইতোছে ! গ্যারিবন্ডী আজ পূর্ণকাম! ইতালীর উদ্ধাধসাধন 
ভিন্ন কাহার জীবনের আর কোন কান! ছিল না। সুতরাং তিনি 
জাতীয় ধন্যবাদ ভিন্ন আর সমস্ত পুরস্কার অকাতরে ' প্রতাখ্যান 
করিলেন। 
[ও ক্যাপুয়৷ অবরোধ । 

রাঁজদর্শমের পর গ্যারিবজ্ডী ক্যাপুষ্লাননগরে গমন করিয়া শাস্তি 
পতাক। উদ্ভডীন করিলেন, এবং রাজার স্বাদে তথাকার হূর্গবাসীগরণকে 
আব্মসমর্পণ কৰিতে অন্নুরোধ করিলেন । .ক্রিদ্ক তাহার! তহ্ত্তরে দুর্গ 
হইতে গুলি গোলা বর্ষণ কন্িতে লাগিল।' রজনীকে ছইজন নিয়ো- 
পলিটীয় সৈনিক কর্শচারী দুর্গ হইতে বহির্গতহইন) সাণ্টা-মেরিয়ানগরে 
সেনাপদ্ি ডেল রৌকাকে গিয়া বলিলেন যে ক্যাপুরার. সেনাপতি 
প্রতিজ্ঞ। করিয়াছে যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা) করিরেন, এজু$ঃ 
অবশেষে ছুর্গরক্ষক সৈল্লগণসহ ছুর্গেন ভগ্মাবশেষের অত্যত্তরে রযাধি- 
নিষ্কিত হইবেন । সেমাপতি রোকা তাহাদিগকে প্মরণ করাইয়া! দিলেন 
যে যখন. গেইটায় ছি সমস চলাচল বন্দ হইয়া গিগ্নাছে 'তখন্‌ 
'ক্যাপুন। ছর্গ তাহার! কখনই রক্ষা করিতে পারিবেন না। বিশেষত 
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ধন উত্তপক্ষের ধোক্ধুমগ্ডলী ইতালীর 'অধিবাসিগণ,. এবং - বখন 
এ সময়ে জয়লাভ কর তাহাদিগের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া 
উঠিয়াছে, তখন এরূপ ভ্রাতঘাততী-দমরে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই 
নীতি ও যুক্তির অনুমোদিত হইতে পারেন! ।.কারণ তাঁহাদিগের 
কামানের মুখ হইতে একটা গোল নির্গত হইয়াও যদি একজনই তালী- 
বামীকে নিহত করে, তাহা! হইলেও তাহাদিগকে ভ্রা্তহত্যাপাভকে 
পতিত হইতে হইবে । কিন্তু এ বুক্তি ও তর্ক তাহাদিগের সমগ-বধির 
কর্ণে স্থান প্রাণ্ত হইল না। তীহার! দুর্গে ফিরিয়া গেলেন, এবং 
'তৎপরেই দুর্গের কামানরাজি ভীষণ অগ্গি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। 

যখন সেনাপতি রোকার ঘুক্তিপূর্ণবাকো কর্ণপাত না করিয়া ক্যাপুং 
যার ছূর্ণবাঁসিগণ রাজকীয় শিবিরসন্নিবেশের উপর গুলিখোলাবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন, তখন রাজপক্ষে তোগদ্বারা নগর উড়াইয়। দিখার 
চেষ্টা করা ভিন্ন বিকল্লান্তর রহিল ন।। নৃতরাং তাহার জন্য গুরুতর 
আয়োজন আরস্ত হইল। 

* এদিকে বাজশিবিরে গ্যারিবন্ডীব প্রভৃতা খর্ব করিবার জন্য যড়ম্্ 
চলিতেছিল। এত দিন রাজকীয় সেনাপতি রোক। গ্যারিবন্ডীর আদে- 
শের অধীনে থাকিয়। কার্ধ্য কৰিতেছিলেন, কিন্ত রাঁজার মন্ত্ি বর্গের ও 
দৈনিক কর্চারিগণের ইহা অসহনীয় হওয়ায় তাহার! রোক্কাকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন করিবার জন্ঠ রাজাকে বুঝাইয়া তাহার নিকট হইতে এক 
আদেশগত্র বাহির করিলেন এই আদেশপত্রে রাজ গ্যারিবন্ডীকে 

_পিথিলেন ষে তিনি বেন ক্যাপুয়া অবরোধের ভার বোকার হস্তে অর্পন 
করেন। এই আদেশে গ্যারিবন্ডী মর্মাহত হইয়া নিজের সেনাপতিত্ব 
৪ ডিক্টেটরত্ব পরিত্যাগ করিতে কৃতসংস্কল্প হই! পত্রসহ কর্ণেল 
নল্লোকে রাঙ্গার নিকট. প্লাঠাইক়া দিলেন। বক্তা দেখিলেন,. প্রমাদ 
উপস্থিত তখন তিনি অনেক বুঝাইরা গ্যার্িবন্ডীকে.এক দ্েহপূর্ণ 
পত্র লিখিলেন,. এবং তাহার পদ-পরিত্যাগ-পত্র-গ্রহণে অস্বীরূৃত হই-. 
€লন। এই পঞ্ধে রাজা ক্যাপুয়'অবরোধের সমন্ত কীর্ধ্যাবলী তাহার. . 
হস্তেই রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। গ্যারিধন্ডী অগত্যা বাজার গ্রস্তানে 
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সন্মত হইলেন, কিন্ত লিখিয়া! পাঠাইলেন যে, সমরাবপানে তিনি আর 
এ কর্থে নিঘুক্ত থাকিবেন না! গ্যারিবল্ডী বাজার প্রস্তাবে সম্মত ন! 
হইলে, ঘোরতর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত | কাব্রণ, তাহার ত্রিংশ সহজ 
রণ-দীক্ষিত্ত বিজয়-প্রোখনছিত ভলপ্টিনার সৈন্ভগণও নিশ্চয় তাহার 
সহিত সমর-ক্ষেত্র হইতে অবন্থত হইতেন | কারণ, সঙ্গত কারণে 
রাজকীয় দেনার উপর তাহার! নিতান্ত বিদ্বে-বিশিষ্ট ছিলেন । সুতরাং 
গ্যারিবন্ডী-বির্হে তাহারা কখলই সাডিনীয় সেনার সহিত একযোগে 
কার্য কনিতে স্বীকৃত হইতেন নখ, এবং সার্ডিনীয় পেনাও একাকিনী 
এই গুবণতর কার্ধা সংসাপন করিয়া উঠিতে পারিত না। 

অনরোধক্কার্রিগণ সমবেত হইয়! মহোত্সাহে 'ছবরোধের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । ছয় স্কানে উত্ক্ষেপক কামানাঁবলী সংস্থর্মপত হইল। 
এই সকল কাঁমান হইতে জলন্ত গোলা সকল গগণে উৎক্ষিপ্ত হইয়। 
ভূভলে পতিত হয, এবং পতিত ইসা চর্ণ বিচূর্ণ হইস্া1 অগ্রিকপারূপে 
চতুর্দিকে প্রবলবেণে বিক্ষিপ্ত হুগ্ব। ক্যাপুয়ানগরে তৎ্কালে অই 
সহত্রমাত্র অধিবাসী বাস করিতেছিল। কামান ছুড়িলে সর্কাত্রো এই 
সকল নিদ্নীহ লোকই মার! পড়িবে। কারণ, তাহ'দিগের গৃহাঁবলী 
জ্রল্টার্ণোনদীর তীনে, এবং সে ভীরভূমি প্রাকার-পরিরক্ষিত নহে । 
সুতদ্নাং অবয়োধকারিগণের কামানের মুখ হইতে রক্ষা পাওয়ার তাহা 
(দিগেব কোনও আশ নাই। 

আজ ১লা নবেশ্বর! আজ ক্যাপৃষ্নানগরুকে বহিষুখে প্রক্ষেপ করি- 
বার সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ সমাপ্ত হইয়াছে । সকলেই কেবল রাঁজা- 
দেশ প্রতীক্ষা করিতেছে । অপরাহ্ণে ইতালী-রাজ ভিষ্টর ইমানুয়েল্‌ 
সেনাপতি রোকা কর্তৃণ প্রত্যুদগত হইয়া নগরের প্রান্তবর্তী অধিত্যক! 
ভূমিতে আরোহণ করিলেন । তথায় তাহার আদেশে অখ্ি-প্রদানের 
সন্কেতম্বর্ূপ জলজ্জিহব লোহিত পতাকা! উড্ডীন হইল । মুহূর্তমধ্যে 
শত শত কামান গর্ভিযা উঠিল । অচিরকাঁলমধ্যে কার্ডিটেলো! (08৫1 
6219 ) হইতে সান্আাঞ্জেলো পর্য্স্ত সমস্ত দেশ গভীর ধূমজালে আবৃত 
হইল। এদিকে ক্যাপুযা! দুর্গ হইতেও ভীষণ তোপধ্বনি শ্রুত হইতে 
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লাগিল। বোধ হইল, যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত! পণু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, 
নর-নারী, তৃণ লতা বৃক্ষ বাটিক! সকলই তস্মন্ত,পে পরিণত হইতেছে ! 
যেন কাঁল-ভৈরব অহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ কবলিত করিতে সম 
দ্যত হইয়াছেন! 

এই ভীষণ নব-নিহ্দন-কার্ষ্যে নিরতিশয় ব্যথিত হৃদয় হইয়া কর- 
তলে কপোল-বিস্তাস-পূর্বক সাক্রলোচনে এক পার্খে ধিনি বসিয়] 
আছেন, এ মহাপুরুষ কে ? জাতীয় ধ্বংসের ভীষণ অভিনয় দেখিক্বা 
ধাহার হ্ৃদয়গ্রস্থিসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়! যাইতেছে, এবং তাহার মর্ম 
স্বদ যাতনার যিনি ছট্‌ ফট করিতেছেন্‌, ' নর-দেব কে? রণবাদ্য 
কর্ণকুন্তরে শেলসম বিদ্ধ হওয়ায়, যিনি গৃহাভান্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে- 
ছেন, এ মানব-প্রেমিক কে? পাঠক! বলিয়া দিতে হইবে কি ইনিই 
ইতাপীর উদ্ধারকর্তা গ্যারিবল্ডী? গ্যারিবন্ী শত শত সমরে জয়লাভ 
কেরিয়াছেন বটে, কিন্ত ঘাজও পর্যান্ত তাহাকে নিরক্ত্র ও নিরীহ অধি- 
বাসিবৃন্দকে অগ্সিমুগে বা অস্ত্রশস্ত্র করাল কবলে প্রক্ষিপ্ত করার যাতন! 
ভোগ করিতে হয় নাই। সশশ্ব যদ্ধার্গীবীরবৃন্দের সহিতই তিনি 'এজ 
দিন যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়া আসিতেছিলেন। তাই আজ এই ভীষণ 
দৃশ্তে তাহার এত যাতনা? বৌধ হইতেছে । তিনি এরূপ হতাশ ও ভগ্রহৃদয় 
হইয়াছিলেন, যে কাহারও পহিত কথাবার্ত। না কহিয়্া নীরবে নির্জনে 
বমিষ! রহিলেন। এদিকে দিনমণি অন্তাচলচুড়াবলম্বী হইলে সমস্ত 
জগৎ গভীব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। গাঢ় ব্লজনী-তিমিরের সহিত 
ধূমপুঞ্জ মিশ্রিত ভওয়ার, ইহাকে গাঢ়তর ও ভীষণতর করিয়া ভুলিল। 
চতুর্দিকে কেবল জলস্ত গোলকের বিলসন্মান্র পরিদুষ্, ও পত্তস্তী 
গৃাবলীর ভীষণ পতনশব্মাত্র শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে 
সঙ্গে উদীচ্যবাঁসু শিশু ও বামাগণের আর্তনাদ বহন করিয়া আনিতে 
লাগিল ! কি ভয়াবহ দৃষ্ত ! কি লোমহর্ষণ হত্যাকীণ্ড ! এই শ্বজাতি- 
নিহুদন-দৃষ্তে কোন্‌ স্বজাতি-প্রেমিক ব্যক্তির হৃদয় ন1 ব্যথিত হয়। 

বন্ুবর গ্যারিবন্ডীর ন্যায় ভিন্টর ইমানুয়েল্ও এই দৃষ্টে নিরতিশয় 
ব্যথিত হইলেন। যদিও ক্যাপুয়াহূর্ণ হইতে প্রক্ষিপ্ত গোলকে তাহার 
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পক্ষে চারিজন মাত্র হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার মন 
সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইল। ভিনি তাহার স্েনাপতিগণকে বলিলেন__ 
"্মহাশয়গণ! আমরা একটা ইতালীয় নগরে ধ্বংস ও মৃত্যু প্রেরগ 
করিতেছি বলিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ ইদ্া যাইতেছে । আমি আশ! 
করি যে, নিরাশ্্রর নিরীহ অধিব(সীগণের হ্বদ্য়বিদারক ক্রন্দনে নিয়ো- 
পলিটীয় মেনাপন্ছি সার্নী (0৪৮77) চালিত হইয়া আত্মসমর্পন করিতেও 
পাবেন”। রাজার মাশা নিভান্ত অসঙ্গত নভে 

সমস্ত রজনীই উভয়পক্ষের কামানরাজি অবিরাম অশ্ি উপদীরণ 
করিয়াছে । কিন্তু প্রতাষে ক্যাপুষাদ্র্গেণ উপর সঙ্দিনুচক শ্বেত- 
পতাকা উজ্ডীন হইল। নিয়োপনলিগির দৈনিক কর্মচারী লিগুয়োরী 
(148০০) সন্ধির প্রস্তাব লই গ্যারিবল্টীর নিকট আসিলেন। গ্যারি 
বন্ডী নিজে এবিষয়ে কোনও উত্তর না দিয়া তাহাকে সেনাপতি রোকার 
নিকট পাঠাইয়া দিলেন । উভক্বপক্ষে অনেক কথাবার্তা চালাচাঁলিবর 
পর নিযবোপলিটীম্ব সেনাপতি রাজকীয় সেনাপতি বোকার প্রস্তাবেই 
সম্মত হইলেন । সেই প্রস্তাবঅন্তসাবে তিনি শর! নবেহ্বর প্রাতে 
ক্যাপুষাসর্মহ নগর রা'জ-তস্তে মমর্পণ করিলেন। * 

এই আক্মসনর্পণে ১০১ ৫০* শত নৈগ্, ও *শঞন সেনাপতি রশ- 
বন্দী হইলেন। এতত্ডিন্ন ২৯টা কামান, ১৬০ খানি কামানবাঁহক 
শকট, ২০,০০০ বন্দুক, ১০,০০০ তরবাঁবি, ৮* খানি ভ্রব্যপূর্ণ গাড়ী, ৫০০ 
অশ্ব ও অশ্বতর, ও অন্তান্ি বিবিধ যুদ্ধের উপকরণ-সামগ্রী রাজকীয় 
সমরকোষের অন্তর্ৃক্ত হইল। ইহা। অপেক্ষা অধিকতর আশা রাজার 
মনে উদ্দিত হয় নাই । | 

ক্যাপুয়া অধিগত হওয়ার পর গ্যাবিবন্ডজী ও ভিক্টর ইমানুয়েল্‌ 
উভক্ব রাজা অশ্বারোহণে উভয়ে একত্রে নেপপ্ নগরীব্র অভিমুখে 
যাত্রা! করিলেন। 

গ্যারিবন্ডী নেপলসে অবস্থানকাসে ২৯এ অক্টোবর তারিখে সার্ডিনীক় 
রাজসভায় তদীক্ষ প্রতিনিধি মর্ভিনীকে (219:0101 ) নিম্নলিখিত মর্দে 
পত্র লিখেন £- 


৩০৪ গ্যারিবন্ঠীর জীবনবৃত্ত। 


« প্রতিনিধি ডিক্টেটর মহাশয় ! গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ই ও ১৮ই 
তারিখের আদেশপত্রে আমি ষে দক্ষিণ ইত্তালীর অধিবাসিবৃন্দকে ভিন্টর 
ইমান্ুয়েলকে ইতালীর রাঁজা বলি! শ্বীকার করিতে অনুরোধ করি- 
ফাছি, তাহা! বোধ হয় আপনারা অবগত আছেন। আজ বিশেষ 
আহলাদের সহিত আপনাঁদিগকে আরও জানাইতেছি যে, যে উদ্দেশে 
আমর! জাতীয্ব সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলম, তাহা প্রায় সংসিদ্ধ হইবার 
উপক্রম হইয়াছে ! 

প্দক্ষিণ ইতালীর অধিবাসিরুন্দ আমার শনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন? 
তাহারা এক্ষণে মুক্ত কণ্ঠে ভিক্টর ইমান্ুয়েল্কে ইতালীর বাঞ্জা বলিয়? 
স্বীকার করিয়াছেন । স্বতরীং আমি বিবিধ কাঁধ্য ও নানা বাঁক্যদ্বার। 
ষে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, সেই প্রতিজ্ঞা পুরণ করিব সম্বক্স 
করিয়াছি। যে সৌভাগ্যবান্‌ ভিক্টর ইমাগুয়েলকে, ভগবান্‌ সমবেত 
ইতালীর অধিরাঁজ্য ভোগ করিবার জন্ত স্থ্ করিয়াছেন, তীহারই হস্তে 
আমি অচিরাৎ সিসিলিদ্বয়ের শাসন-ভার অর্পণ করিব) সুতরাং 
আমার শাসনের পরিবর্তে অতঃপর তাহার শাসন প্রবর্তিত হইবে। 
আপনাদ্দিগকে এক্ষণে রাজার আদেশের অনুবর্তা হইয়া কার্য করিতে 
হইবে। পারিস্‌ ও লগ্ডন রাজসভায় ধাহারা আমার প্রতিনিধিরূপে 
কাধ্য করিতেছেন, তাহাদিগকেও এই মর্দ্ে পত্র লেখা হইয়াছে । 

“ দেশের মঙ্গলেন্ন জন্ত 'আপনাদিগকে আমি আমার কার্য্য হইতে 
অবসর প্রদান করিলাম। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, যে সন্কট- 
কালে আপনারা এই গুরুতর কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত নির্বাহ 
করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের প্রতি আমার পুর্ণসন্তোষ না হওয়াই 
অসম্ভব। আপনি আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, এবং হৃদয়ে 
যেন এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আপনাদিগের নিঃস্বার্থ কাধ্যাবলীর 
জন্ত আমার চিত্র চিরদিনই আপনাদিগের নিকট বন্ধ থাকিবে। 

“সেনাপতি গ্যারিবন্ী ।* 

উভয় রাজা নেপল্সে উত্তীর্ণ হইয়। রেল্ওয়ে ষ্টেশন হইতে চেরেটে 

চড়িয্া ক্যাথিডুীল্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্যারিবন্ডী ভিক্টর ইমা- 
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ছুয়েনের বামপার্থে, এবং সিসিলী ও নেপল্সের প্রতিনিধি ডিন্টেটরদকন 
স্টাহাদিগের সম্মুখের আসনে আপীন ছিলেন । তাহার্দিগের অনুযাত্রিক* 
ধর্ম তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ শকটারোহণে আসিতেছিলেন । রাজ- 
মার্গের ছই পার্থে অনপ্তলোকশ্রেণী ক্রমাগত জয্নধ্বনি করিতেছিল। 
পথের ছুই ধারের অট্রালিকাশ্রেণী বক্ষে ও গবাক্ষদেশে বিবিধ পুষ্প ও 
পল্পবের অখণ্ড মালা ধারপ ক্করিতেছিল। ছবি, রেশম বা পশমের 
প্রতিমৃর্ি, পতাকা ও অগ্তান্ত রাজসম্মানস্থচক দ্রব্য সামগ্রী অপর্যাপ্ত 
পরিমাণে লেই রাজযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে । পর্য্যন্তদেব যেন 
রাজাকে অভিষিক্ত করিবার জন্ত অবিরাম তাহার মন্তকে বারিবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র ঘন ঘন বগ্রনিনাদদে সেই 
স্তীধণ জনতার হর্ষনিনাদ অভিতৃত করিয়! ফেলিলেন। এইরাগ ছুর্য্যোগ 
ও জনতার মধ্য দিয়া রাজশকট ক্যাথিড়ালে আসিয়া উপস্থিত হুইল। 
সেই ক্যাথিডালের হল্‌ বা দালান নুরম্য চন্দরাতপে আবৃত ও সুন্নর- 
ন্ূগে সুলজ্জিত হইয়াছিল । নগরের কর্তৃপক্ষগণ সেই অঙ্গনতূমিতে 
রাজা ও গারিবন্ডীকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়া! উচ্চ বেদীপীঠে লইয়। 
গেলেন। তাঁহারা যখন সোঁপানাবলী দিয়া সেই সুসজ্জিত বেদীপীঠে 
উঠিতেছিলেন--সেই সময়--“জয় ভিক্টর ইমানুয়েের জয়! জয়, 
গ্যারিবজ্ডীর জয় !! জনন সমবেত ইতালীর জয় ।!1»__শবে সেই 
দালান খন ধন প্রতিধবনিত হইতেছিল। সে ভীষণ ধ্বনির সহিত বহিঃস্থ 
বঙ্জধ্বনি মিশ্রিত হইয়া একঅশ্রতপূর্ব গগনবিদারী ধ্বমি উৎপাদন 
করিয়াছিল। সেই অগণ্য জনব্যুহ সেই জয়ধ্বনির সহিত অতিতেগে 
আপনাদিগের হ্যাট্‌ ও রুমাল পরিভ্রীমিত করিতে লাগিল । এই ক্যাথি- 
ডাল সেপ্ট জানুয়েরিয়স্‌ (8৮ 08:289788 ) খধষির নামে উৎসর্গীককত 
হইয়াছিল। এই খধিই বৌর্বনরাজবংশের বিশেষ রক্ষক বলিয়া 
বিদ্িত ছিলেন। আজ এই ক্যাথিডালে রাজার অভিষেক হুইলে, উক্ত 
খাষি ভিক্টর ইমান্ুয়েলের ও তদীয় বংশীবলীর রক্ষক হইবেন বলিয়াই 
যেন এই স্থানেই অভিষেক-কার্যের আয়োজন হুইল। ' অভিষেক. 
কার্ধা নির্ববাহ করিবার জন্ত জনসাধারণকে যতাস্থির হইতে বগা যাইতে 


৩৯৬. গ্যারিবল্টীর জীবনবৃত্ত | 
লাগিল, ততই তাহাদিগের চীৎকার-ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে 
লাগিল। বোঁধ হইল, যেন তাহারা আননো-বিহবল:হইয়া আত্মসংয়ম 
শক্তি একেবারে হারাইয়াছে। 

রাজ! বেদীপ্দীঠে উঠিয়াই একেবারে রাজসিংহাসনে মাসীন হন নাই। 
কিম়্ৎকাল তিনি সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশে দীড়াইয়া ঘর্ধাক্ত ব্দনমগ্ডল ও 
কেশপাশ রুমাল দিয়া সবেগে অক্ষণ করিতেছিলেন, এবং চতুর্দিকে 
নির্ভীক তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। যাহা হুউক, অবিলম্বেই 
অভিষেককা্্য আরম্ত হইল। রাজা বাক্সপুরোহিতের সম্ুথে নতজানু 
হইলেন, এবং গ্যারিবল্ডী প্রড়ৃতি অন্ান্ত সকলে তাহার পশ্চাতে দণ্ড য়- 
মান হইলেন। অভিষেক-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে একটা ভগবদ্বিষয়ক 
সঙ্গীত অভিগীত হইল । সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে রাজ! সদলে বেদীপীঠ 
হইতে অবতরণ করিলেন। সেই সময় পুর্ের স্তায় ক্রমিক কর্ণবিদারী 
জয়ধবনি হইতে লাঁগিল। তাহার পর ক্যাথিডাল হইতে নিশ্ষাস্ত 
হইয়া তাহারা রাজকীয় ধনাগার ও অন্ান্ অস্ররলিক1 পর্য্যবেক্ষণ করি- 
বার মাননে বহির্গত হইলেন ! 

যে সময় রাজ ও গ্যারিবল্ডী বেদীপীঠ হইতে নামিয়! ক্যাথিডালের 
অভ্যন্তর হইতে পার্শপথ দিয়া! বিনির্গত হইতেছিলেন, একজন দর্শক 
ফ্টাহাদিগের তৎকালীন মুখচ্ছবি দেখিয়। এইরূপে বর্ণণা করিয়াছেন-- 
“রাজ 'ও ইতালীর উদ্ধার-কর্তার মুখমণ্ডলে স্ধ্যরশ্মি গ্রতিভাত হও- 
সায় এক অপূর্ব দৃশ্ত হইয়াছিল । উভয়ের মুখমণ্ডলে বর্য্যকিরণ প্রৃতি- 
বিশ্বিত হওয়ায় উভয় মুখের প্রতি শিরা পরিদৃষ্ট হইতেছিল। দেখিয় 
বোধ হইল, যেন মানবজাতির অধিষ্ঠাত। দেব অগ্রে করিয়া স্বয়ং ভগবান্‌ 
আগমন করিতেছেন। অতি স্থুলদর্শী ব্যক্তিও এই ছুই মুখারুতির 
বৈক্ষণ্য দৃষ্টিমাত্রে অবলোকন করিতে পারে। ভিক্টর ইমানুরেলের 
সুদ ও সুধীর মুখাক্কৃতি এবং নির্ভীক কটাক্ষ অবলোকন করিলে বোধ 
হয়, ষেন জগতের শাসনকর্তৃত্ব ত্তাহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্যই 
বিধাতা তাহার হৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সিদ্ধবাক্‌ রাজধি যেন করাল 
করবাল দ্বার নিজের বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষার অন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ 
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হইয়াছেন। কিন্তু গ্যারিবন্তীকে দেখিয়া মনে অন্যভাঁব উদ্দিত হয়। 
তীহার চরিত্রের নৈতিক-মাহাস্ম্যে ষেন অভিভূত হইয়া! পড়িতে হয়। 
তীাকে রাজনীতিকুশল মন্ত্রী ব রণপণ্ডিত বীর অপেক্ষা অনেক উচ্চ 
আর কিছু বলিয়া! বোধ হয়। তাহার মুখমণলে তাহার চিত্ত ষেন পূর্ণ 
প্রতিবিশ্বিত রহিয়াছে । বিশ্ব হৃদয়-বিজয়ী অমায়িকতা, এবং সর্ধা- 
পদতিক্রামিণী ক্ধযকরী শক্তি যেন তীহার মুখচ্ছবিতে মাথান রহি- 
য়াছে! যেন ছুষ্টের দমন ও জগতের মঙ্গল সাঁধনেৰ জন্তই স্বয়ং বিধাতা 
গ্যারিবন্ডী-মুপ্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন ! ৮ ॥ 

উভয়ের চতুর্দিকে জনতার পরিনীমা ছিপ না । যদিও তীহাদিগের 
দেহরক্ষক সৈন্ুগণ তাহাদিগের চতুঃপার্থে স্থান রাখিবার জন্য অশেষ 
চেষ্টা করিতেছে, তথাপি কোন মতেই কৃতকার্য হইতেছে না। কারণ 
এই বিশ্বজনীন উৎসাহের মধ্য তাহা অসম্ভব । অতি দীন ছুঃখী একজন 
প্রজা আদিয়া অনায়াসেই রাজার হস্ত ধারণ কন্দিল, এবং নির্ভীক ও 
নির্বিকার চিত্তে রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অধিক আর কি বলিব ?--- 
প্রজীদাধারণ গ্যারিবন্ডীকে ঘিরিয়া কেহ বা তাহাকে চুম্বন এবং 
কেহ বা তাহাকে পিতৃতৃন্য ভাবিয়া ভক্তিনগ্দদতাবে আলিঙ্গন করিতে 
লাগিল। সেই দেবমন্দিরে তিনিই সে দিন সব্বাপেক্ষা৷ আরাধ্য দেবতা 
ইইয়াছিলেন। এইরূপে ভজনালর় হইতে পাদচারে কিয়দ্ব'র আসিয়া 
সেই রাজসঙ্গ গভীর ও সুবিলদ্ধিত প্রয় 'বনির মধ্যে শকটাপ্োহণ করি- 
লেন। রা্রা বিভাগীয় সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিয়া নগর-পরিদর্শনে 
বহিগ্থত হইলেন । 

আজ রাজার হস্তে রীজ্যভার অর্পণ করিয়াঁ_আপনার বিজয় 
পরম্পরা-লন্ধ ফলে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইর়া, গ্যারিবন্ডী শান্তিনিকেতন 
নিজ দ্বপাবাসে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্ল হইলেন। এন্প আত্মত্যাগের 
দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। জর্জ ওয়াসংটদ্‌ 
যখন আমেরিক সেনার সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিয়া! ভার্ণন গিরিস্থিত 
নিজ গৈরিক আবাসের শাস্তিস্ুখ ভোগ করিতে গিক়াছিলেন, তখনই 
কেবল ইতিহাস এরূপ আত্মত্যাগের প্রতিরূপ দ্েখাইতে পারিস়্াছিলেন। 
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কিন্ত প্রকৃত নিষ্ষাম কার্য্যে ও চরিক্র-শাহাম্মবো ওয়াসিংটন্কেও গ্যারি- 
বল্ডীর নিকট চিরদিন'মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইবে । কারণ, 
গ্যারিবন্ডী স্বদেশের উদ্ধীর সাঁধন করিয়া! তাহার নিশ্রয় স্বরূপ একটা 
কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ওয়াসিংটন্‌ কিছুদিনের জন্তও 
নিজের বিজয়-ফল, ভোগ করিযাছিলেন। স্কৃতরাং গ্যারিবল্ডীর এ আত্ম- 
ত্যাগের প্রক্কৃত তুলনা! অতীত্ত ইতিহীমে নাই। ভবিষ্য ইতিহাসে 
পাওয়া যাইবে কিনা, ভগবান্‌ ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন ন1। 

আজ ৮ই নবেশ্বর। আজ গ্যারিবল্টীর নেপল্স হইতে নিজ 
প্বীপাবাসে যাত্রা করিবার পূর্বদিন। গ্যারিবল্ডী রাজার সহিত নগতর 
প্রদক্ষিণ করিয়া সায়ান্ছে ফিরিয়া আসিয়া! নির্জ সমরসঙ্গিগণের নিকট 
বিদাক্-গ্রহণ-কালে নিম্নলিখিত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তার ঘোষণা দ্বারা 
তাহাদিগের হ্বদয় দ্রবীভূত করিলেন £-- 

“মদীয় সহসমরিগণ! 

“মামরা আমাদিগের জাতীয় সন্ীবনের একোন শেষ সোপানে 
আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি ; এবং বিধাতা বিংশতি পুক্ষপরম্পরায় যে 
সকল উচ্চাকাজ্ষা বা উচ্চীশার পুর্ণাকরণের ভাম মহাসৌভাগাবান্‌ বর্জ- 
মান পুরুষের হস্তে স্তাস্ত করিয়াছেন, এস, আমর। সেই গুরুতর কর্তব্য 
সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হই । 

“সত্য যুবকবুনী ! যে গৌরবপূর্ণ অবদানপরম্পরার জন্য ইতালী 
আজ জগতের বিশ্মক্থ উদ্দীপন করিয়াছেন, সত্য ইতালী সেই সকলের 
ন্ট তোমার্দিগেরই নিকট খণী আছেন। তোমরা! রণক্ষেত্র অনেক 
বার বিজগ্ক লীভ করিয়াছ, এবং এখনও করিবে । কারণ যুদ্ধে জয় 
পরাজয়, ষে সকল সামরিক কৌশলের উপর নির্ভর করিতেছে, তোমরা! 
সম্পূর্ণরূপে তাহাতে দীক্ষিত হুইয়াছ। যে বীরবণ্দ ম্যাসিডোনীয় সৈন্য- 
শ্রেণীর অস্তভূক্ত হইয়া আসিয়াঁর বিজয়-ৃপ্ত রাজবৃন্দকে সমরে পরা- 
জিত করিয়াছিলেন, তোমরা সর্বথা তাহাদিগের সমকক্ষ হইয়াছ। কিন্ত 
আঁমাদিগের দেশের এই অদ্ভুত-ঘটনা-পূর্ণ ইতিহাস-গ্রন্থে অধিকতর 
অদ্ভুত-ঘটনাপুণ আরও একটা পঞ্র সপ্নিবেশিত করিতে হইবে । কারণ, 
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যে লৌহময় শৃঙ্খলে আমাদিগের জাতীয় চরণ এতদিন শৃঙ্খলিত ছিল, 
সেই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া আমর! যে স্থৃতী্ম অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা- 
দ্বিগের তীক্ষধার একবার আমাদিগের স্বাধীন ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখাইতে 
হইবে। 

“ম্থৃতরাং তোমরা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসচ্দিত হও, দেখিবে 
প্রবলপরাক্রান্ত ও অত্যাচারিগণ তোঁমাদিগের সম্মুখে ধুলির স্ঠায় 
উড়িয়া যাইবে । “আর ইতালীর রমষণীবুন্দ! তোমাদিগকে অন্থনয় 
করিয়া বলিতেছি--তোমরা বেন ভীরু কাপুরুনগণকে ভূজপাশে আবদ্ধ 
করিও না। কারণ ভীরু কাপুরুষগণ তোমাদিগকে ভীরু ও. কাপুরুষ 
সম্ানই প্রদান কবিবে। তোমরা সৌন্দর্যের আবাসভূমি ইতালীর 
দুহিত! হইয়া ঘদি মহদাঁশয় বীর সন্তান প্রসব করিতে না পার, তাহা! 
হইলে তোমাদিগের জন্ম বৃথ] 1” 

“ভীরু-তপ্রগীরকগণ আমাদিগের নিকট হইতে শী পলায়ন 
করুকৃ। তাহার! অন্য দেশে যাইয়া তাঁভাদিগের জঘন্ দাশ্তভাব ও 
দ্বণিত ভীরুতী প্রচার করুকৃ। এক্ষণে প্রজাবন্দ্ আাঁপনার তাহাদিগের 
আপনাদের প্রভু হইয়াছে। যে সকল জাতি 'মামাদিগের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইতে প্রন্তত আছেন, আমরা ডাহাদিগের সহিত সন্ধি- 
স্তরে আবদ্ধ হইব। কিন্তু বাহার গর্বিত, তাহাদিগের উপর আমরা 
সগর্ধ কটাক্ষপাত করিব। তীহাদিগের চরণে পড়িয়া তাহাদিগের 
নিকট আমরা স্বাধীনতা! ভিক্ষা করিব না। যাহাদের হৃদয় নীচ, তাহা" 
দ্বিগের দ্বারা ইতালী আর চালিত হইবে না। নী! না! কখনই নহে ! 
বিধাতা ইতালীর উপর প্রসন্ন হইয়া ভিক্টর ইমান্ুয়েল্কে ইতালীর 
রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন  স্ৃতরাং এস, আমরা সমস্ত ইভালীবাসী 
তাহাকে চতুর্দিকে বেন করিয়া দাড়াই। এস, আমরা তাহার পতাকা 
মূলে সমস্ত জাতীয় বিবাদ বিসম্বাদকে বলি প্রদান করি। অতঃপর 
আমাদিগের মন হইতে পরস্পরের প্রতি সমস্ত রাগ দ্বেষ স্তর্থিত 
হউক! 

“আমি আমার রণশব্য (88৮1০-0: ) আবার উচ্চারণ করি। 


৩১০ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত । 


তোমরা সশস্ত্র হও! সকলেই তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হও ! যদি 
১৮১১ খ্ীন্টান্দের মার্চ মাসে দশ লক্ষ লোক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত না হয়, 
তাহ হইলে ইতাঁলীর স্বাধীনতার কোন আশা নাই! জাঁনিবে, তাহ! 
হইলে ইতালীর জীবনের কোনও আশ! নাই । আশা নাই! তাহ। 
হইতে পারে না! যে চিন্তাকে আমি বিষবৎ দ্বণা করি, সে চিন্তাকে 
কেন আমি অকারণে মনে স্থান দ্রিতেছি । ১৮৬১ খবীষ্টাবের মার্চমাসে, 
যদি প্রয়োজন হয় ত, ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা সকলেই আমাদের 
যথাস্থানে আসিয়া! মিলিত ভ্ইব। 

“ক্যাট'লাফিমি, প্যালার্মো, ভল্টর্ণো, আঙ্কোনা, কাষ্টেলফিডার্ডো 
এবং ইসার্ণিয়া_-এই সকল নগরের গ্রত্যেক অধিখালী-যে দাস, ভীক্ষ 
না কাঁপুকষ নহে-_নিশ্চয় অমাপিগের পক্ষে থাকিবে। আঁমরা সকলেই ! 
আমবা সকলেই ! আমি মুক্তকণ্ঠে আবার বলিতেছি, আমরা সকলেই 
প্যালাস্ট্রোনর মহাগৌরবা্সি্ বীলের চতুর্দিকে আলিয়া শীপ্ই মিলিত 
হইব, এবং আসিয়া পত্তলোন্থণী যথেচ্ছাচারিণী প্রভূশক্তির মুলে 
কুঠারাঘাত করিব । 

“হে মদ্দীয় বীর ভলপ্টিয়র সৈম্গণ ! "তামাদিগের নাহাঘ্যেই 
আমি দশটা বিখ্যাত বথে বিজয় লাত করিয়াছি । তাই আজ্ঞ এই 
নিদায়কালে পথে মঙ্গল হউক 1» (71৪76-০]]) এই শব উচ্চারণ 
করিতে আমার কণ্ঠ কুদ্দ হইয্না আসিতেছে । আক্ত আগার হৃদয়ের 
গভীব্বতন প্রদেশ হইতে লেহপূর্ণ এই বিদায়-বচন উখিত হইতেছে । 
আঁমি আজ ভোমাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি বটে, কিন্ত 
তাহা অতি স্বপ্নকাগের লন্ভ। হে ইতালীর স্বাধীনতার উদ্ধারকারী 
বীরবৃন্দ ! দেখিবে, যুদ্ধের সময় আমি তোমাদিগের পার্খে আসিয়। আবার 
উপস্থিত হইব। কিস্ত খাহাদিগের পারিবারিক অনিবার্য কর্তব্য 
তাহাদিগকে গৃহে আহ্বান করিতেছে, অথব! ধাহারা রণে আহত হইয়া 
দেশের বিশেব কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়ছেন, তাহারাই কেবল গৃহে গমন 
ককন্‌। তাহারা তাহাদিগের উদার উপদেশ-বাকফ্যে ও রণক্ষতের 
উদার দৃহ্ঠে দেশের অনেক উপকার সাধন করিতে গাঁরিবেন। আর 


- একবিৎশ অধ্যায়। ৩১১ 


সকলে এখাঁনে অবস্থিত হইয়া মহাগৌরবান্বিত জাতীর পতাকা সংর- 
ক্ষিত করুন্‌। 
“আমরা আবার মিলিত হইয়া এখনও যে সকল ভ্রাতবগণ দাসত্ব- 
নিগড়ে আবদ্ধ আছেন-_তীহাদিগের উদ্ধার সাঁদন করিব। 
“সেনাপতি গ্যারিবল্ডী 1% 


গ্যারিবল্টীর গৃহে প্রত্যাগমন । 


যে ভূবনধিজরী বীর দশটা গ্রসিন্ধ যুদ্ধে জয়লাঁত করিয়া একটা 
প্রকাণ্ড সামাা ভিন্ন ইমানুয়োনর হস্তে হস্তামকবৎ অর্পণ করি- 
লেন, আদ ভিনি গৃহে প্রতাগমন করিবার পাঁণের পর্যান্তেরও 'অভাব- 
বান! তিনি ইচ্ছা করিলে লুষ্ঠন-লন্ধ অর্থে ও দ্রব্যসামগ্রীতে জাহাজ 
পুর্ণ কশিগা নিজ দীপাবাসে দিয়া মহাসমৃদ্ধিতে জীবন কাটাইতে পারি- 
তেন ! কিন্তু “সই নিক্ষাম স্বদেশ হিতৈবীর ভাগ্মভাশের দৃষ্টান্তে তাহার 
*সন্ঠগণ পর্যাস্ত কাহারও কোন বন্ত স্পশ পর্যন্তও করে নাই । আজ 
গৃহগমন-কালে তাহার স্বকীয় কীর্যাসম্পাদক (01 39০৪7) ) 
্াহাকে এই অপ্রিগ্ন সংবাদ দিলেন যে যছের বায় নির্বাহ করিয়। 
তাহার নিজ কোষে ত্রিশ পাভগওমাত্র অবশিষ্ট আছে। গ্যাবিবল্ভী 
ফিভুমাত ভীত বা বিস্মিত না হইয়া উক্ক কা্যসম্পাদক বাস্সোকে 
(7888০ ) বদিলেন--“বান্সো! 1 উদ্বিগ্ন হইও ন! ! আমাদের ক্যাপ্রেরা 
দ্বীপে অপর্যাপ্ত কাষ্ঠ ও শত্ত আছে । আমরা ম্যাডেলেন1 (81547৮- 
1৬7৪) দ্বীপে সেইখুলি বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিব 11 গ্যারিবজ্ভীর এই 
উত্তর পাইয়া! বান্সো। নীরব হইলেন । গ্যারিবন্ডী গৃহ হইতে যে অর্থ 
গ্রহ করিয়া আানিয়াছিলেন, আজ তাহ! অপেক্ষা অনেক অল্প অর্থ 
লইয় প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহা অপেক্ষ! 
অধিকতর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ? 
গ্যারিবন্ডী সায়ান্কে রাজার নিকট বিদায় হইয়! ড্যাঙ্গ লাটেরী 
নামক হোটেলে রন্গনী যাপন ক্ষরিলেন। প্রত্যুষে তিনি বন্ধুবর্শের 


৩১২ গ্যারিবঙ্জীর জীবমরৃত্ত | 


শোকোচ্ছাসের মধ্যে নিজ জাহাজে আরোহণ করিলেন। যাইবার সমস 
ইংরাজ-লতরীর অধ্যক্ষ আভ্মিরাল মণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
গেলেন । তদীয় জাহাজ ওয়াসিংটন ( দা 89:17)66০ ) যেমন মণ্ডের 
( 81৮৮৫ঞ্য ) জাহাজ হ্যানিবলের সন্মুখীন হইল, অমনি হ্যানিবল্‌ 
হইতে সন্মান-সুচকফ তোপধ্বনি হইতে লাগিল। গ্যারিবন্ডী সেনাপতির 
পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন, কেবল তরবারি তাঁহার কটিদেশ হইতে 
বিলম্বিত হয় নাই। তিনি মণ্ডের জাহাজে গিয়া তাহাকে বলিলেন-_- 
“সেনাপতি! শী দেখ আমার জাহাজ আমাকে ক্যাপ্রেরাদ্বীপে লইয়! 
যাইবার জন্ত সঙ্ভিত হইয়! রহিয়াছে । কিন্তু যাইবার পূর্বে ইংরাজ- 
পতাকার গৌরবের উপর আমার অবিচলিত বিশ্বাস না জানাইয়! 
ষাওয়। অকৃতজ্ঞতার কার্ধ্য বলিয়া আমি আজ আপনার সহিত লাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছি ”৮। এই বলিরা গ্যারিবন্ডী অতি বিনিতভাবে 
ইংরাজ-সেনাপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। 





গ্যারিবন্ডীর চরিত্র-মাহা ত্য | 


যেরূপ উদার সরলতার সহিত গ্যারিবন্ডী আজ রাজ্যের সর্বোচ্চ ও 
মহাগৌরবান্থিত স্কান হইতে অবতরণ করিয়া সামান্য প্রজার স্যাম 
অতি দ'নভাবে নিজের দ্বীপাবাসে জীবন যাপন করিতে গমন করিলেন, 
তাহার তুলন। ইতিহানে নাই । অধিক কি, অদ্ভুত-ঘটনা-পূর্ণ গ্যারিবন্ডীর 
নিদ্ষের জীবনেই এরূপ চিত্তাকর্ষক ও মহত্বব্যপ্তক দৃশ্ত আর দেখিতে 
পাওয়া বায় না। আজ সিসিলী ও নেপল্সের বিজেতা রিক্ত-হস্তে 
নিজের অজ্ঞাত আবাসে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, ভিক্টর 
ইমাহুয়েলের হৃদয় ক্কৃতজ্ঞতা-ভরে অভিভূত হইল! আজ গ্যারিবন্ডীর 
বিজয়লন্ধ-রাজ্য ও ধনে তিনি মহামহিমাষ্ধিত ও অতুল সম্পতিশালী 
হইয়াছেন । কিন্ত সেই রাজ্য ও ধনের সম্প্রদান-কর্তা আধ ভিখারী- 
বেশে দেশে গমন করিতেছেন, সন্ধায় রাজার পক্ষে এ চিন্তা অসহনীয় 
হুইল ! আজ তিনি নিজের সম্পদ্‌ ও কৃতজ্ঞতা-মন্রূপ ধন ও গৌরবে 


সেই বীরচুড়ামবিক্ষে বিভূষিত করিতে কস হইলের্ন।.মৃতিযি গ্যারি? 
যজ্ীকে “ক্যালাটাফিমির রাজা: ০১:65 01108185807) । অই. 
উপাধি দিতে, ইতালীয় সেনার সেনাঁপতি (55195) ১পদে অভিষিক্ত 
করিতে, আনন্সিক্সাটার প্রকাণ্ড ক্রস (07500. 07058.01 85 400৮7 
7708869) দ্বারা তাহার মন্তক বিভ্ৃষিত করিতে এবং বাংসরিক' পাঁচ লক্ষ 
ফ্রান্কের আয়ের ভূসম্পত্তি দিতে চাঁহিলেন,--কিস্তু মেই মনীষী রাজার 
এ সমস্ত প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি রাঙ্জার নিকট 
কেবল নির্জন-বাসের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন, বলিলেন যে, বিপদের 
দিনে তিনি তাহার উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরবুন্দ লইয়! আবার সমরাঙ্গনে 
অবতীর্ণ হইবেন। তিনি ব্াজাঁকে দিশেষ করিয়া বলিলেন যে, লোকে 
যে যাহা বলুক না! কেন, তিনি যেন বিবেচনা ন। করেন যে, তিনি অস- 
্বষ্ট চিত্তে গৃহে গমন করিতেছেন । রাজার মনে বিশ্বাস দৃঢ় করিবার 
জন্য তিনি কেবল “পীড্মণ্টশীয় সেনার সেনাপতি” এই উপাধিমাত্র 
গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কারণ, সিসিলী-অভিষানের পূর্বেও 
তাহার এই উপাধি ছিল। সুতরাং এই উপাধি-গ্রহণ, সিনিলী ও 
নেপল্স বিজয়ের নিক্রুয়দ্বরূপ সহ? ধন্য বীর ! ধন্য পোমার" 
আফ্মোৎসর্গ! 

গারিবন্ডীর জীবনের এই চিত স্থান। উতর করাল 
স্মের এই চরম সীমাঁ। যদি গ্যাক্সিবন্ডী তাহার দ্বীপাবাস . পরিত্যাগ 
পূর্বাফ আর ইভালীতে নল! আসিতেন, অথব! যদি তাহার. জাহাছ সমুদ্র- 
গর্ভে নিমঞ্জ হইত, তাহা! হইলে তাহার অবদানপর়দ্পরা বইপন্তানিি 
বলিয়া লোকে মনে 'কক্সিত। লোঁকে নিশ্চহ্ ভাবি, বু. বিবি] 
ইতালী-উদ্ধারেক জন্য -্বপ্ধং ইতালী-ক্ষেৈতে অনড়ীর্ঘ' হইয়া গ্াত- অঙ্-; 
কালের 'মধ্যে এক্ূপ অত্যাশ্চর্্য ঘটনাবলী সম্পাদর কবিতা -শিাহেদ!. 
বারণ এরূপ কার্য, কোন সানবের সাধ্যাতীত! , তা! হইলে' নিশ্চই 
গঠািরহ্টীর "প্রতিমূর্তি ইতানীতে দেবভাবে পুজিত হইত 1. কিন্ত 
ঘটনাচক্রে তাহা হইল মাঁ। : গ্যারিবন্টী ইনানী পুর্ণ উদ্ধায়পাধনের 
জন্ ব্যাকুলিত হইয়া অলনদিন পরেই আবার ইতালীনক্ষেতে শরীর 


চি] 
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হইলেন! অঙ্গে দেষতা ইতালীয় মস্কলের জন্য স্বর্গ ছাঁড়িমা একবার 
ইতানীক্ষেত্রে অবতীর্ণ 'হইম্বাছিলেন।' কিন্তু এবার সে. আবশ্যবত্তা 
নাই, অথচ মানুষের কার্য্যের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় সেই স্বর্সের 
দেৰতাও মামবীরভাবে আক্রাস্ত হইলেন.! হায়! কেন এরূপ হুইল? 
কেন স্বর্গের দেব! শ্বর্শে রহিলেন না ? 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। 


স্কট ৩ ০০০৪১ 


গ্যারিবল্ডীর দ্বীপাবাস । 

যখন সেনাপতি ক্যাপ্রেরা-দ্বীপে আনিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন 
তিনি ইহার পুর্ণ পরিবর্তন দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন । বৎকালে তিনি 
ইহা পরিত্যাগ করিয়। গিয়্াছিলেন, তৎকালে তাঁহার আবাসগৃহেৰ 
চতুঃপার্খব ভিন্ন ইহার আর সমস্তই প্রস্তরময় মরুভূমিমাত্র ছিল। কিন্ত 
এক্ষণে ইহার চতুর্দিকেই শস্তপূর্ণ ক্ষেত্র ও বৃক্গপূর্ণ রম্য উদ্যান, এবং 
লতাকুঞ্জপরিশৌভিত উদ্যান্পথসকল দেখিয়া! তিনি বিশ্ময়্-বিহবল 
হইলেন । তীহার সেই ্ষুপ্র কুটার এক্ষণে বিলাশিগণের স্থখকর গ্রাম্য 
কিশীসভবনে পরিণত হইয়াছে! শশ্ততভাগ্ডারসকল শস্তে পরিপূর্ণ রহি- 
যাছ্ছে | দেখিয়৷ তিনি নিশ্চক্ বুঝিলেন যে, কোন বন্ধু স্াহাকে আশ্চর্য্য 
স্থিত করিবার জন্ত তাহার অনুপস্থিতিকালে তাহার দুখেসীমা পরিবর্ধীন- 
মানসে এই.সকগ কা, করিয়াছেন'। যখন তিমি সেই' নবনির্িত 
অট্রালিকার দালানে গিয়!: দেখিলেন যে, ভিউ ইমানুজেলের পুর্ণ 
প্রতিকৃতি বিলন্বিন্ত- রহিপ্লাচছে, তখন . তাহার বিশ নন্যোচ্ছাঁষে 
পৰিণত হইন'চ দেখিয়া বুরিলেন যে, তীহার পরম বন্ধু ভিউর”' ইসা 
ব্বেলেরই এ সমস্ত কীর্তি? 
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', গৃছদেবতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তিনি শ্ারহীয় প্রিয় অশ্ব- 
জয়কে দেখিতে গেলেন। তাহাদিগের মুখ ধরিয়া প্ররভ্যককে আদর 
করিয়া, শ্যারিবন্ডী গলদেশ হইন্তে তাহাদিগের বন্ধন মোচন কৰিস 
দিলেন। গ্যারিবন্ডী স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন বলিয়াই সকলকেই বন্ধন- 
মুক্ত করিতে ভাল বাঁসিতেন। আন্গ তাহার! অনেক দিনৈর পর 
প্রতৃকে পাইয় মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির 
হইয়া প্রাণের সাধে ছুটিয়া! বেড়াইতে লাগিল। গ্যািবন্ডী ইউরোপ 
হইতে শস্তপেষণযন্ত্র বা (2410) 'আনাইয়া আবার গ্রাম্য জীবন আর্ত 
করিলেন। 


বকরলচ 


গ্যারিবজ্ী টিউরিণে 1: 


কিন্তু সে নির্জনবাস তাহার ভাল লাগিল নী) রোম--জগত্ের 
আরাধ্যাবাজরাজেশ্বরী রোদ নগরী এখনও ইন্তালীর সহিন্ত সংযুক্তা 
হইল না, ইহার অধিবাসীগণ আজও পোপের অধীনতা হইতে উম্মুক্ত 
হইল না, এ চিন্তা ভীহাকে নিরস্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। এই চিস্তা 
তাহার সচ্ছন্দ আচার বিহারেরও ব্যাঘাত করিতে লাগিল। তাই 
গ্ারিবন্ডী কিছুদিন দ্বীপাবাসে থাকিয়া, ১৮৬১ বৃষ্টাবের ১৮ই এপ্রিল 
তারিখে টিউরিন্‌ নগরীতে সমবেত ইতালীয় মহাঁভায় অতাস্থ হইলেন । 
তিনি পূর্বের স্তায় লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত হুইয়া ও খুষরবর্ণ টুপি 
মন্তকে দিয়! অসংখ্য ছর্শকমণ্ডলীর জয়ধ্বনির দধ্যে- সুভাগৃহে প্রবেশ 
করিল্রে। 'গখগ্রহণাদি আনুষ্ঠানিক কার্ধা সমাপ্ত. হইলে, তিদি এই 
সর্ধপ্রথমে মহানভাগ আলনে. আসীন হইলেন । -প্হাসভার-অস্কতম 
সত্য-রিকাসোলি: ( 8:1০501 ) দক্ষিণ .লেমাক্গ গ্রন্তি ব্যবহার উল্লেখ 
পূর্বক" তবিত্য-কার্্রধালী বহ্বঙ্ধে: প্রকটী বন্ততা করিলেন ). গ্যারি- 
বন্তীস সাহার অচ্ষগথ করিয়া তাঁহার: ভলন্টিয়ার : উররগতণন়, "তি 
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য় প্ররর্শন করিলেন ধে, এরূপ হইলে দেশে আত্যস্তরীণ সমরানল 
আবার প্রজ্জলিত হইবে। এই অভিযোগে মগ্্িপ্রবর কাভূর আসন 
হইতে অভ্যুথিত হইয়৷ বলিশেন--“আমি এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অস্ত- 
রের সহিত প্রতিবাদ করিতেছিশ। এই কথায় মহাঁসভায় মহাগওগোল 
বায়! উঠিল। মন্ত্রিগণ ও সভ্যমস্তুলী-_সকলেই গাব্রোথান করিবেন, 
এবং সভাপতি যস্তকে টুপি দিক প্রস্থানোদ্যত হইলেন । গ্যারিবন্ডীবর 
অনুরোধে তাহার! আবার ফিরিলেন। তখন তিনি মন্ত্রিসমিতির প্রতি 
কঠোর ভাষ! ব্যবহার করার জন্ত ক্ষম] প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি 
বিক্সিয়ো উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তা! দ্বারা স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশাম্ুরাগ ও 
জাতীয় একতার অন্থরোধে গ্যারিবন্ডী ও কাঁভূরকে গত ঘটন! ভুলিয়া 
পরস্পরকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন । কাতর বলিলেন যে, 
তিনি অলক্ষিতভাবে বরাবর গ্রারিবল্ডীকে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন, 
এবং তীহার ভলপ্টিয়ার সৈম্গ-নংগ্রহ-বিষয়ে তাহার যতদুর সাধ্য, 
তাহাকে সাহায্য করিক্না আসিয়াছেন। গ্যারিবজ্ডী উঠিয়। বলিলেন যে, 
১৮৫৪ খাবে তিনি সাহার অনুকূলে যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি 
উাহার নিকট চির-কতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ থাঁকিবেন। কিন্তু তাহার পর 
তিমি তাহার ও তাহার ভলপ্টিয়ার সৈম্থগণের প্রতি যেরূপ কুব্যবহার 
করিয়াছেন, ভাহাতে তিনি তীহার বিরুদ্ধে মহাসভায় যে অভিযোগ 
করিয়াছেন, তাহা তিনি তুলিয়া লইতে প্রস্তত নহেন। এক্ষণে সেই 
অভিযোগ তিনি কোমলতর ভাষায় করিতেছেন গাত্র। তাহার সৈন্ভ- 
গণের প্রতি যেক্ধপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার বিবেচনায় তাহার! 
তাহার সম্পূর্ণ অন্ন্পযুক্ক। 'তিনি আরও বলিলেম--প্যথন আমার দেশ 
বিপদে পড়িবে, তখন' আমি'অবস্ত ব্শ্ততাপ্বীকার করিব । কিন্তু 'দে 
ব্যক্তি আমাকে আমার 'জন্মভূমিতে বৈদশিক করিয়াছে, আমি কি 
তাহার বহিত করমর্দন করিব ? কর্ধনই/নহে ! সগরুসচিব বলিতছেন 
যে, তিনি আমার ভলপ্টিক্ার সক্তগধকে 'অপদহ করিয়া মধ্য ইতালীকে 
অরাজকতা, হইতে ক্ষ কতিয়াছেন:। বিস্ব খাহাদিগের উপর" মধ্য 
ইড়ালীর শাসন পভাবক্মর্সিত'ছিল) সামি এবিবয়ে ঠাহাদিগবেই প্বাক্ষি- 
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স্বরূপ মানিতেছি। আমি সুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, মধ্য ইতালীতে 
অরাজকভার কোনও আশঙ্কা হয় নাই। ব্যক্িবিশেষের বশোকীর্তন 
কর! আমার অভিপ্রায় নহে, কিন্ত আমি নিজের গৌরব বক্ষা করিতে 
বাধ্য [৮1 

এইকপ তর্ক বিতর্কের পর সে দিনের সভাভঙ্গ হইয়া গেল। মহা 
সভায় সে দিন আর কোনও প্রগ্নের মীমাংসা হইল না। 

বাজ! এই কথ। শুনিয়! টিউরিণের ছয় সাত মাইল দূরে মঙ্কালিদেরী 
(219792190 ) নামক তদীয় প্রাসাদে কাতৃরের সহিত সাক্ষাৎ করি- 
বার জন্য গ্যারিবন্ডীকে আহ্বান করিয়া পাঠইলেন। গ্যারিবন্ডী 
রাজাদেশক্রমে তত্তবনে আসিয়া কারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ? 
রাজা তাহাদিগের উভয়ের সহিত রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কার্যযাবলী- 
সম্বন্ধে এবং অন্তরঙ্গ ও বহিশ্চর রাজমণ্ডরীর সহিত সন্ধি বিগ্রহাদি 
বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । কাভুর 'গীণ খুলিয়া অতি সরলভাবে 
গ্যারিবন্ডজীকে আপন অভিপ্রায় বুঝাইয়া দলেন। তখন গ্যারিবন্ডী 
তাহার প্রতি সন্ধ্ট হইয়া. তাহার সহিত ক্নমর্দন করিলেনপ সায়াহ্ 
সেনাপতি সিয়ান্ডিনির সহিত গ্যারিবন্ডীর সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন । 
সিয়ান্ডিনি বলিলেন যে, ভিনি সাধারণতান্ত্রিক দলের উপর- বিশেষ . 
বিরক্ত। কারণ, তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্যশূন্ত ও শাস্তিনাশকু বলিয়। 
মনে করেন। গ্তরাং তাহাদিগ হইতে রাজ্যের ভাবী অনিষ্টের সম্তা- 
বন. ভিনি গ্যারিবন্ডীকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, সেই অ্বন্তই তিনি 
তাহার. ভলপ্টিগার সৈল্তগ্রণের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াঙ্কিলেন। 
গ্যারিবন্ডী বলিলেন যে, তীহার সমরসঙ্গিগণ এজপ সন্দেহের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য । এই কথা বলিয়। তিনি তাহার দ্ব্াধন্ুলভ সপ্ঈলতাঁবে 
তাহাদিগের অনেক গুণানুবাদ করিলেন, এবং অবশেষে সিয়ান্ডিনিকে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিবেদ-_প্য্দি ইতালী আমাধিগের সাহাষ্ট পাবার 
চাহেন) আমরা আবার, ইহার বক্ষার্থ মিলিত হইব, আমার জীবনের. 
এই এমা আাকান্থা বা! কামনা--যে খাহারঠ আমার ভার আমার 
অন্মাহৃমিকে তাল ঘামেন) আমি তীছাদিগের সহিত জননীর কার্যে 


৩১৮ গ্যারিরন্ীর জীবনরৃত্ত। 
আত্মবিসর্জন করিষষ্। ধন্য গ্যারিবন্তী! ধন্য তোমার মাহাম্বা !। 
ধন্য তোমার জীবনের লক্ষ্য !! 


০ 


সিসিলী অভিযানের বাৎসরিক উত্সব । 


এই সাক্ষাৎকার ও কখোপকখনের পর গ্যারিবন্ডী মার্ক ইস্‌ গল্ল 
ভিসিনি টিভল্জিয়োর গ্রাম্য বিলাঁসভবনে গমন করিলেন । 

৯৮৬৭ শ্বীষ্টান্দের ৫ই মে গ্যাধিবন্ডীর সিসিলী-অভিযানের দিন ! 
আজ ১৮৬১ খবীষ্টান্দের ৫ই মে জেনোয়াবাসিগণ উক্ত ঘটনার সান্বৎ- 
সরিক উৎসবে প্রমন্ত! ভীষণ শীত ও অজস্র বারিবর্ষণ সত্বেও পঞ্চদশ 
সহস্র জেনোরাবাসী গ্যারিবন্ডীর সম্মানার্থ সমুদ্রতীরের যে স্থান হইতে 
তিনি সিসিলী যাত্রা কৰিয় ছিলেন, জেনোয়ার তিন মাইল দূরে অবস্থিত 
সেই স্থানে গিয়া, একত্র গি লত হইলেন । যে স্থানে শেষ পাদ-বিক্ষেপ 
করিষা গ্যারিবল্ঠী সেই বিঃ দ-সঙ্ধুল যুদ্ধ-যাত্রায় বিনির্গত হইরাছিলেন, 
বীরের সন্মানার্থ সেই স্থানে এক স্থৃতি-মন্দির নির্মিত হইল। কে 
তীর্থযাত্রিগণ সকলেই সেই শ্বৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-পাষাণের উপর পুষ্প- 
বৃষ্টি করিলেন। তীহাদিগের মধ্যে ব্রোফেরিষো, ফ্রেরারী, গুইরাঙজি, 
ও মরে! মাচ্চি--এই কয়জন উদ্দীপনাপুর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সমবেত ঘাজি 
মণ্ডলীকে প্রীত ও স্তব্ধ কত্সিলেন। শেষোক্ত বাগ্মী, যে সহস্র জন বা 
সেই অন্তুত অভিযানে গ্যারিবন্ডীর সহিত এখান হইতে গত মে মানস 
সিসিলী যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বীরত্বের ও আক্োৎসর্গেণ 
ভূয়সী 'প্রশংসা করিলেন'। তিনি বলিলেন-_পরিভীরা (1112 ) 
নদীর তীরস্থিত এই সুরম্য স্থান হইতে তাহারা যখন যাত্রা করেন, 
তখন তাহারা একসহজ্স মাত্র ছিলেন । কিন্তু যখন তীহার। মেপল্সে ও 
ভল্টর্ে নর্বীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হুঘ, তখন তাহারা ভ্রিশসহত্রে 
পরিগত হন। তীহার! এই স্থান জইতে যখন প্রথম খাতা করেন, তখন 
তাদিগকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে,” তীহাবা 'রহ্রিসুখ-গ্রাবিবিক্ষ 
পতগপাদের গ্ভায় নিশ্চিত মৃত্াসুখে গমন: .কদ্ধিতেছেন ॥ কিন্ত 


 দ্বাধিংশ অধ্যায়। ৩১৯ 
উহার তাহাদিগের জয়ন্তস্ত-্বত্বপ 'এককোটা লোক আমির 'আমা- 
দিগের জাতীর সহিত মিলিত' কর্সিগ্লা দিলেন। একাশ্র ও বিচলিত 
ইচ্ছার শক্তি আমর! এই স্থানে অন্থুভব করিতে পারি |” ইহা দেখত 
আমরা ভবিব্য সংঘর্ষের জন্ত সাহস পঞ্চয় করিব” সিসিলীন্অভি- 
ধানের সা্ধৎসরিক উৎসব" জেনোয়ার স্ঠায় ইতালীর প্রত্যেক নিই 
মহাসমারোছে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

কারের মৃত্যু | 

সিসিলী-অতিযানের সাম্বসরিক উত্সবের একমাঁস পরে: মন্তরিচুড়া- 
নণি কাভূর সপ্তদিনের পীড়ার মানধলীল! সম্বরণ করিলেন । যখন 
চিকিৎসকের? তাহার জীবন-বিষয়ে নিরাশ হইলেন, তখন বাজ তাহার 
নিকট শেদ বিদায় লইতে গেলেন । কাতৃবের তখনও বেশ জ্ঞান ছিল। 
রাজাকে দেখিয়াই তিনি নিরীহ্‌ নিল্াপলিটান্‌ দিগের কথা তুলিলেন, 
বলিলেন, “যদিও তাার! বুদ্ধিমান্‌, তথাপি তাহার নিতান্ত নীতিরষ্ট'। 
কিস্ত সে দোষ তাহাদেতর নহে, তাহাদিগের উৎপীড়ক দ্রাঁচার ফার্ডি- 
শ্গাণ্ের”। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিসা তিনি আবার বলিতে লাগিলেন 
--"মামরা তাহাদিগকে এরূপ নীতিশিক্ষা। দিব যে, তাহাদিগের চরিত্র- 
গত সমস্ত দোষ কাটিয়া বাইবে। আর আমরা কোন নগরীর অবরোধ 
করিব না । কারণ অবরোধ দ্বার! শাসন করিতে ত সকলেই পারে!” 
বলিতে বলিতে আবাদ নীরব হইবেন । ক্ষণকাল' বিশ্রামের পর আবার 
বলিতে লাগিলেন-“ভিনিস্-গ্রহণ-বিষয়ে গ্যারিবন্ডীর সহিত আমার 
পূর্ণ ্রকমত্য আছেঁ। কিন্ত টাইরেল্‌ও ইষ্টিয়াকে (78108 ) আরও 
এঞ্ক পুরুষ অপেক্ষা করিতে হইবে” ! কিয়ৎক্ষণ থাগিক্সা তিনি আবার 
বলিতে আরম্ভ করিলেন-_-“আমেরকার স্বাধীনতা-্সমর '"খাঠ করিয়া 
ইউনা ইটেড্ষরেটসের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি জন্গিয়াছিল। কিন্ত 
সে বিভ্রম হইতে আমি এক্ষণে যুক্ত হইরাছি””। ' অবপেষে, প্লিকাসোলি 
€20০58০18) ও- ফারিনি . (চুঞা08), এই ছইজনের “দিকে . অঙ্লি 
নির্দেশ ধরিয়া) তাহাদিগকে আপনীর- গদের যোগ্য উউরাধিকাক্ধী 


২০২০ গ্যারিবম্ডীর জীবনবৃত্ত। 


বলিয়। জ্ঞাপন করিলেন । দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বশরীরে ধৃতার 
ছায়া পতিত হইল । তখন পুরোহিত তাহার শরীরে শেষকালোচিত্ত 
সুগন্ধি প্রলেপ প্রদান করিলেন। কাভূর পুরোহিতের হস্ত পেষণ 
করিয়া বলিলেন-_“ভ্রাতঃ ! ভ্রাতঃ ! আমি স্বাধীনরাজ্যে স্বাধীন ধর্শ- 
প্রণালী রাখিয়া চাললাম” 1-কাডুরের সুখ হইতে এই শেষ বাক্য 
নির্থত হইল! কয় মিনিটের মধ্যেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল। শ্বদেশ- 
হিতৈষী কাতর মৃত্যুর পূর্ব-মৃহূর্ধেও ন্বদেশের ভাবন! ভাবিতে ভাবিতে 
মানবলীলা সম্বরণ করিলেন! পৌপ যদিও তাহাকে ধর্মছ্যুত ও জাতি- 
ত্র করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার দেহ মহাসমারোহে রাজকীয় সমাধি- 
স্থানে বিনা আপত্তিতে সমাহিত হইল । পোপের নির্যাতন-সত্বে ও!সেই 
সন্দীবীর নাম ইতিহাসে অনন্তকাধ্ের জন্য জলদক্ষরে লিখিত থাকিবে । 

কাতৃর-নির্দিষ্ট সন্তিদ্ধয়ের অন্যতর ব্যারন্‌ রিকাসোলি কাঁভূরের 
মৃত্যুর পর প্রধান-অমাত্য-পদে কৃত হইলেন। ইতালীর প্রতি অবিচলিত 
অনুরাগ ও অসাধারণ রাঁজনীতি-কুশলত জন্ত ইনি সবিশেষ প্রসি্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্ত এই পরিবর্তনে বিশেষ কোনও ক্ষনি 
হইল না। 


গ্যারিবল্ডী ক্যাপ্রেরাঁয় ৷ 

মহাসভা সমাবেশিত থাকিতে থাকিতে গ্যারিকল্টী শারীরিক 
'অপ্থাস্কা-নিবন্ধন ক্যাপ্রেরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহার হৃদয়ের 
অতি প্রির কৃষিকার্যের অন্গসরণ ছারা তিনি পুনরাক্গ শীরীব্বিক "ও 
মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যুমে 
উঠিতেন, এবং উঠিয়া চুরট্‌ টানিয়া ও প্রাতরাশ সম্পাদন ফরিয়া, 
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আপন গোলাবাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন। মধ্যাঙ্ে 
গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি মীধ্যান্িক আহারে বসিতেম, এবংমাহার- 
সমাপনাস্তে চিঠিপত্র লিথিতে ও কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত: হইতেন। 
তিনি-স্্ীজাতির লুখসচ্ছদ্বত্া! পরিবর্ধন করিতে সতত চেষঠ্টিত থাকি- 
জেন ।: এইজন্ত তিনি লম্মাত্তরমপীগণফে জীজাতি-উদ্গতি'সাধনী সভা 


ঘাবিংশ আধায়:। ৩২১ 


সমিতি করিতে. সর্বদা উত্তেজিত করিতেন। তিনি মার্সলেস্‌ পন্ক- 
ভিমিনিকে স্ত্রীজাতির হিতকরী জভার€1,901981 17২11801000 
9০৩186 ) সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ, করিক্গা:ঞ্চক অভি 
কোমল-ভাব-পূর্ণ প্জ িখিয়াছিলেন।, দরিদ্র. রমণীগণের, ও তাহা- 
দিগের সস্তানসম্ততিগণের অবস্থার উন্নতিমাধন করাই ,এই সভার 
প্রধান উদ্দেপ্ত ছিল। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন য়ে, সন্ত্রান্তমহিলা- 
গণের শারীরিক অস্থাস্থ্যের প্রধান কারণ, তাহাদিশ্বের উপযুক্ত কার্য্ের 
অভাব।. কিন্তু যদি তাহারা পরহিতত্রতে রত -হইয় দীন দুঃখীত্র 
অভাৰ মোচনের জন্ম কার্্যপ্রবণ হন, তাহ হইলে তীহাদিগের . শরীর 
ও মন উভয়ই ভাল থাকিতে পারে। «একবার যদি শরীরের উপর 
মনের আধিপত্য পর্য্যাপ্তরূপে সংস্থাপন করিতে পার] .মায়, তাহ 
হইলে শারীরিক ও মানসিক বল আপন! হইতেই আসিবে), ব্বদয়ের 
সহিত শ্রমণীল হওয়া আর ঈশ্বরের মহাবিধির নিকট মস্তক অবনত 
কতা, একই বন্ত। যাহার! সেই মহাবিধি উলজ্বন করিয়া আপাত, 
'তৃপ্ডি-প্রদ বিলাসিতার অনুসরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের নিয়ম্ভঙ্গ- 
জনিত মহাঁপাপে লিপ্ত হয়, এবং মানসিকন্ুখ ও শারীরিক স্বাস্থ্য” 
উভয়েই বঞ্চিত হয়। কিন্তু বর্তব্য-পালন-জনিত আত্মপ্রসাদ সাংসারিক 
জীবনের স্থুখকে দ্বিগুণিত করে”__এইরূপ বাক্যে তিনি উক্ত অন্তরান্ত 
মহিলাকে উদ্মীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । * 
আগষ্ট মাসে বিরিধ মনন্তাপজন্ত তিনি জরাক্তান্ত হন. নেপল্সের 
শাসন-সমিতি সৈশ্গণের উপর গৌরব ও পুরস্কায়-গ্রদান-বিষয়ে' ভষথ। 
ব্যবহার করা তিনি গ্রথমে বিরক্ত ও-অবশেবে চুত-ধৈধ্য হইয়া 
ছিলেব্।. নেগজ্সের শাসনসষিতি, অস্ঠান্য নিস্কমিত .শাসনসমিতির 
আসায়, ক্রমে সতীবতা, ও সহ্ৃবগ্ষতা হারাইতে জার্সিলেন৭.. ধুরোহিত- 
শঙ্ান্ধায় প্রাচীন গ্রবর্ণমেশ্টের কর্সচারিগণ . পধানতঃ: এই. নবসিত 
শাসন'লমিতি-সভ্য-শ্রেদীভূক্ হইয়া পলাজযের হিত উপেক্ষা কয! ; দি 
নি সথার্থলাধসে নিরন্তর ব্যন্ত রছিলেন), আর বিধায়. বর্তমান " 
গবর্থদেপের জুঙুলীযেঘো বগা কৃরিয়া, ইউরোপীগ পরাজবৃন্দের নে, প্রশা় 


৩২২ গ্যারিধল্চীর জীবলবৃত্ত | 


বিদ্বেষভাব উৎপাদন করিতে লাগিলেন গ্যার্িবন্ডীয কর্দে এই 
6৮759 5459 সুতরাং তিনি ক্রোধে 
অগ্রিময় হইয়া! উঠিলেন। 

91428 £ উরি রহ জরা 
ভক্তি আজও অটলভাঁবে রহিয়াছে । অধিক কি, নেপল্সবাসীর1! এক 
প্রকার গ্যারিবন্তীর উপাঁক হইয়া উঠিয়াছিলেন( নেপল্সবাসীরা গ্যারি- 
বল্জীকে ক্যাপ্রের! স্বীপে এই মর্মে একখানি পত্র লিখেন--“নেপল্সের 
অধিবাসিগণ আজ পত্রযোগে তাহাদিগের গ্যারিবন্ভীর নিকট উপস্থিত । 
প্রতিদিন, পপ্রতিখন্টা, প্রতিসহ্র্ত--আময়া ভগবানের নিকট আমাদের 
পিতা জোসেফ্‌ গ্যারিবন্ডীর শুভকামনা করিতেছি । তুমি আমাদের 
হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছ। আমাদের পুত্রকন্ঠাগণ সর্বাগ্রে তোমার নাম 
উচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং তাহাঁদিগের দৈনন্দিন প্রার্থনার সময় 
ঈশ্বরের নামের সঙ্গে তোমার নাম মিশ্রিত করে। তুমি আমাদের 
জাতির পিতা । তুমি একাকী বিপদ্‌ বা ক্লান্তিতে ভীত না হইয়া” 
আত্মীবন দিয়া, আমাদের জাতির অসংখ্য লোকের ক্ীবন রক্ষা করি- 
য়াছ। তোমাতে আমাদের আশা আজও অমৃত রহিয়াছে, এবং 
তোমার প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞত1 অবিচলিত ভাবে বর্থমান 'আাছে । 
আমর! পুরুষপরম্পরাক্রমে পিতা হুইতে পুত্রে-এই আশা ও এই 
রুতভ্ঞতা সংক্রামিত করিব। আমাদের হৃদয়ের মর্শস্থিল হইতে আজ 
যে স্বর উথ্থিত হইতেছে, আকাশবাধু তাহা দেন বছন করিয়া! ক্যাপ্রেরা- 
দ্বীপে তোমীর নিকট লইয়! যায়! গ্যারিবন্টী! আমাদের প্রাণের 
গ্যারিবন্ডী ! আমরা কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ ফরিতেছি--তুমি ষেন 
দীর্ঘজীবি হও! ৮ এই পত্র সর্বপ্রথমে নেপল্সের লেসনেল্‌ ( ই ৪৪$০- 
22919) লামক পক্সিকার সর্বাগ্রে প্রকাশিত হয়। গ্যারিবন্ঠী 'যে 
নেপল্সবামীগণের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা রাকা ছিবেন, রা পজছ্থারা 
তাছা। গুল্ে্টরূপে প্রমাণীকভ. হইতেছে। ':: + : 

নী হজাড। 
তিনি ক্রমশঃ ভীহার কর্িত তৃমির পর্িষাঁণ':বাড়াইকে জাগিলেম। 


মাবিযশ অধ্যায় । ক২৩ 
স্তিনি কষিক্কার্য্য ভাল বাসিছেন খলিস্বা আমেরিকা, ইংলগু, সুট্লেখ, ও 
অন্যাপ্ত দেশ হইতে তাহা সাহাধ্যার্থ কৃষিকর্োপযোগী খ্রিথিধ বন 
প্রেরিভ হইয়াছিল। এই সকল বস্তরযোগে তাহার মকুতুলা, দ্বীপ 
অপূর্ধ-শত্তশালী হইঙ্গা উঠিল। তাহার গোলাগুলি - নিবিধ- প্রক্ষণর 
শস্তে পরিপূর্ণ হইল প্রায়ই তাহাকে দেখিবার অন্ত নাঙগস্থান ও 
নানাদেশ হইতে দর্শকমণুলী তাহার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন । 
তাহাদিগের সহিত তিনি প্রাণ খুলিয়া লন্েহভাবে -কখোঁপকথন 
করিতেন। তিনি কাহারও সম্বন্ধে কোন কর্কশ ভাষা ব্যবহার করি- 
তেন না। অধিক কি, নেপল্সরাহ ফার্ডিহ্যাও-সন্বন্ধেও কোন কথা উপ- 
স্থিত হইলে, তিনি তীহার উপর . কোনও দোষ ন। দিয়া, তীহায় মন্জি- 
বর্থকে তাহার অতীত অত্যাচারের জন্য দাত়ী করিভেন।- এই সকল 
দর্শকমগ্ডলীর অভার্থনা, সেবা! ও তীহাদিগেল সহিত কথোপঝথন 
করিতে তাহার অমূল্য সময়ের অনেকটা নষ্ট হইত বটে, কিন্তু তিনি 
তাহাতে বিরক্ত ব। দুঃখিত হইতেন না। বরং ইহা তাহার জীবনের 
একটা প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন । 
চতুর্দিক হইতে যেমন, দর্শকমগ্ুলী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আদিতেস, সেইরূপ নানাস্থান হইতে তীহার পরিগ্রহের জন্ত ব্বিধ- 
বহুমূল্য উপঢৌকনও প্রেরিত হইত । সেই উপটৌকনগুলি- বহমুজ্য 
বলিয়। তাহার রুচিকর হইত না। এইজন্য সময়ে সময়ে হীরক 
সেগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রদাতৃগণের মনকে ব্যধিত কথ্সিতে:হইস্ 1 
একছিন বহছুদূল্য বিবিধ জব্যজ্াত উপহার লইয়! একজন বিশিষ্ট ব্যর্জি. 
তাহার সন্দুখে উপস্থিত হইলেন! তিনি সকল প্লেখিয়াই তাহাকে বনি- 
বেমন-্মহাশিয়! হি আমাকে সন্ত করিতে চান, কজীহা-হাইলে আমি 
আঁপ্জধকে সাজ্দর়ে দিষেদন করি:যে, এক্ষণে খন্ীয়া রাজ্যের একাংশে 
মহাছুর্তিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আমি হর্তিক্ষ-দীড়িত ব্যক্তিগণেক্ 
সাহায্যার্থ একশত করা সুদ্ামাজ প্রেরণ কতিদ্লাছি:।". আমীর. তাহার 
অধিক সাহার গেরণ'করার়-দারবথয ছিল না।.. আপনি ধদিএএই কা; 
জর বিজ করিস! মেই নিপঙ্গ বাক্িগণকে প্রেরণ, কেন, তাহাহইথে 


অধ গ্যানরিধাতীরন্জীবমরৃত। 


আমি আপনার নিকট, 'চির-ককৃতজ্ততা-পাঁশে আবন্ধ' থাকিব/। মেই 
ভত্রব্যক্তি জাদিতেন, ' গ্যারিবন্ডী, অষ্টিয়গণকর্তৃক -অনুক্ত হইক্সাকি 
অবস্থায় প্রাণপ্রিয় আমিটাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং 
ভিদি তাহার এই অন্থরোধে বিশ্মিত হইয়া বলিলেন--রি্' তাহারা 
না অষ্টিত্বান্”? ” গ্যারিবন্ডী উত্তর করিলেন--“এইরূপে-বুঝি আপনারা 
খীষ্টের উপদেশ কার্যে পরিণত করিবেন? তিনি না সকলের জন্য 
প্রাণোৎসর্থ করিয়াছিলেন ? আর তিনি না প্রচার করিয়াছিলেন ধে, 
মানবজাতি মকলেই পরস্পর ভাই -ভগিনী। যদি অষ্টিয়ার শাসন- 
প্রণালী মন্দ হয়, তাহ হইলে তাহার অধিবাসীগণ আমাদের আরও 
দয়ার পাত্র। কারণ, তাহাদিগের অপরাধ কি? ৮ এই কথা শুনিয়া 
সেই সন্্াস্ত ব্যকি বিন্ময়-স্তিমিত-নেপ্রে নীরবে গ্যারিবন্ডীর মুখের দিকে 
তাকাইয়া রহিলেন। 


সপ 


রোম লইয়া আন্দোলন । 


এদিকে রোমকে ইতাঁলীরাজ্যের অন্তভূর্ত করিবার জন্য ইতালীর 
সমস্ত নগর একবাক্যে রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। "তাহার 
শীধান'অমাত্য রিকাসোলীও জনসাধাধণের মতে মত প্রকাশ করিলেন । 
ভিউর ইমান্গুয়েল সাধাব্রণ শ্োতের গতি.রোধ করা অসম্ভব গনে করি- 
গ্রেন। তথাপি যতদূর সাধ্য, আপাততঃ রোম-আক্রমণ নিবারণ করিতে 
কঙতিগকগ্পা হইলেন । তিনি সেই সমস» ফরেছ্ছে গিয়াছিলেন। 'ফুরেক্ম- 
বাসীরা পমবেত হইয়া! তাহাকে এই বিষয়ের অন্য অনুরোধ রুয়িলেন ।' 
তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর 'দিলেন--“তদ্রগণ ? আপনাক্ষা 
এতদুরন্সধীর ' হইবেন-না--শাস্ত হউন্‌।: আমি আগনাদিগকে খুলিয়া 
বজিতেছি যে, কোমের ব্পার অতিশয় গুরুতর হইকাদীড়াইয়াছে ॥: যে 
জটিল শ্রস্িষারা-এই.বিষয় আবদ রাহিযাছে-তাহণ: ফাটিলে উললিধে নী, 
ইহাকে ধীরে ধীরে খুলিতে হইবে নিন তাহা পমধসাপে্ 

দীইমাস্‌ (021898088 ) দিনে গাদিবজ্জীবে ধিছাধাধ এ দধা উপ 


দ্বাবিংশ অধ্যায় ঙহষ্ 
লক্ষে টি চিনা (17017185 ) নগরের অধিবাঁসিগণও গ্যারিবন্ডীকে এই 
মর্মে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তহছুত্তরে তিনি তাহাদিগকে 
লিখেন--“আঁপনারা মনোযোগপূর্বক আমার কথা শ্রবণ করুন্‌। আপ্‌ 
মারা যে সর্ববাগ্রেই বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক 
কষ্ট যন্ত্র ভোগ করিয়াছেন, তাহ! আমি জানি। আমরা! যে অচিরাৎ 
সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইব, তাহাতে আর সংশয় নাই। রোঁষের পুরোঁ- 
হিতগণ ও তাহাদিগের সমর্থকগণই যে আপনাদ্দিগকে বিশেষ কষ্ট দিতে- 
ছেন, তাহাঁও আমি জানি । কিন্তু তাহারা ধাহাদিগকে বধ করিয়াছেন: 
তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া বাঁচিতে চান, বাচুন? অতুঃপর তাহা 
দিগকে জীবিত মন্ুষ্যের মাংস ভক্ষণ করিতে দেওয়া হইবে না। আমি 
আপনাদদিগের সহিত শীঘ্রই মিলিত হইবার আঁশী করি। ইত্যবসরে . 
আপনারা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হউন্; এবং আপনাদিগের চতুর্দিকের 
প্রদেশ সকলকেও সশস্ত্র হইতে উপদেশ দিউন্‌। তাহা হইলেই দেখি- 
বেন যে, পুরোহিতের দল অর্তধান কৰিবে। আমংদিগের আবন্ধ, 
কার্ধ্য-প্রণালী আপনার শিরোধা্ধ্য করুন্। ইতালী ও ভিক্টর ইমান্থু- 
'ফ্নেলের জয় উদবোধিত করুন্। ইহাই আমাদিগকে এ প্রবল বরিয্! 
তুলিয়াছে।” 
নববর্ষের অভিনন্দন-প্রাপ্তির সময়ে রাজীও প্রকাশ্থ-রূপে বলিয়া 
ছিলেন যে__“ইতালীর স্বাধীনতা পুর্ণ করিবার জন্য ইতালীকে নূতন 
প্রাণোৎসর্ম করিতে হইবে”। ফুরেছ্দেও লোকের মনে এই ভাব বন্ধমুল 
হইয়াছিল ঘে, গ্যার্িবন্ডী কোনও নূতন অভিযানের কল্পনা করিয়াছেন, 
এবং রাজাও তাহার সহিত একমত হইয়! কার্ধ্য কর! আবস্তক বলিয়া যনে 
করিয়াছেন । যুবরাঁজও একটা স্থানীয় ষভার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে বলিয়া- 
ছিলেন ষে--পফোন সাংর্ষ উপস্থিত হইলে ইতালীর প্রত্যেক অধি- 
ধাসীকে সশন্ব পাওয়া যাইবে, এনধপ একাস্ত আশ্বীস-াক্য পাওয়া 
আবন্ঠক হইয়াছে ।” 
এই সময় রাটালি.(8:85521) ধান অমাত্যের পদে অরিন ২. 
তিনি প্জ লিখিয়৷ গ্যান্িবন্ধীকে টিউরিণে আনয়ন, করেন. এমন্িবপ্ণ 


২৮ 


৬২৬ গ্যারিষজ্টীর জীবনবৃত্ত। 


রোম্‌-আক্রমণ-ব্ষিয়ে তাহার সম্পূর্ণ সাহায্য ফরিকে সম্মত হওয়ায়, 
তিনিও তাহাকে পূর্ণ হ্তাবলম্ব প্রদান করিতে স্বীকৃত হন । সর্বসক্ষতি- 
ক্রমে স্থিরীককৃত হুইল যে, কোনও বৈদেশিক রাজশক্তিকে ইতাঁলীর 
আত্যস্তরীণ বিষয়ে ত্স্তক্ষেপ করিতে দেওয়া! হুইবেনা, এবং রোমকে 
ইতাল।র রাজধানী করিবার যে জাতীয় ইচ্ছা, তাহা পুর্ণ করিবার জন্য 
সর্ধপ্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে । এই কথ স্থির হইয়া গেলে গ্যারি- 
বন্ডী টিউরিন্‌ পরিত্যাগ করিয়া জেনোয়ার মধ্য দিয়া ক্যাপ্রেরায় প্রত্যা- 
যৃত্ত হইলেন। জেনোয্লাবীসিগণ মহাঁসমাদরে ও মহোৎসবে তাহাকে 
গ্রহণ ও বিদায় করিলেন। 


রাঁজকুমারগণকে লইয়া গ্যারিবন্ডীর 
দক্ষিণ পরিভ্রমণ । 

আবার জ্বন্মাসের শেষে গারিবন্ডী, যুবরাজ ও অন্যান্ রাজকুমাঁর- 
গণকে লইয়া প্যালার্মে যাত্র। করিবার মানসে ক্যাপ্রেরাহ্ীপ পরিত্যাগ 
করিয়া আমিলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া, প্যালার্মোর নগর. 
সমিতি তাহাদের প্রতি ততৎ্কত উপকারাবলী আলোচনা করিয়। এবং 
তজ্জন্ তাঁহার প্রতি তীহাদিগের গ্রগা় কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নগরের 
স্থানে স্থানে ঘোষণাঁপত্রসকল লিপ্ত ব বিলম্বিত করিয়! দ্রিলেন। অব- 
শেষে নগরের টিট্নাক্রিয়ো' হোটেলে আসিয়া তিনি যখন উপস্থিত 
হইলেন, তখন অসংখ্য লোক হোটেলের বহিীগে সমবেত হয়? 
তাহার দর্শনার্থ চীৎকার করিতে লাগিল। গ্যারিবন্ডী তাহাদিগের 
চীৎ্কারে অস্থির হইগ্লা হোটেলের বারাখাক় বহির্গত হইয়া বলি- 
লেন-_পপ্যালার্ধোর অধিবাসিরৃন্দ ! আমি তোমান্দিগকে অভি- 
বাদন করি। আমরা বিপদের সময় পরস্পূরকে চিনিয়াছি ১ যদি 
কোন স্থানের লোকের প্রতি, আমার বিশেষ ন্নেহ থাকে, সে তোমাদের 
গ্রতি। সেই রণমুখে .তোঁমরা৷ আমায় যেরূপ সাহাব্য করিয়াছিল, 
ভাফাতে-তৌিরা সমস্ত ইতর কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং সমন্ত পৃথিবীর 
প্রশংসাপান হইকক আছ সত্য বলিতেছি, মানের ভাবোক্ছাালে 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । ৩২৭ 


আমার হৃদয় গলিত হইয়াছে । তোমরা আমাকে কীদাইবার' চেষ্টা 
করিতেছ। আমি তোমার্দিগকে অন্তরের সহিত অভিবাদন করিতেছি । 
জানিশ, আমি ভোমাঁদের সহিত্তই রহিয়াছি, এবং শীগ্র তোমাদিগকে 
ছাড়িয়া ঘাইতেছি না” | 

পরদিন গ্যরিবন্ডী রাজকুমারগণ ও তীয় পুরাঁতন বন্ধু পল্লভিসিনি, 
এবং প্যালার্মোর মেয়র সমভিব্যাহারে সৈম্ত-পরিদর্শনী দেখিতে গেলেন । 
দুই দলে বিভক্ত রাজকীয় সৈম্তগণের প্রকাঁও কৃত্রিম যুদ্ধ হইয়া! গেল। 

প্রায় ছই লক্ষ লোঁক সেই সৈম্তপরিদর্শনীতে গ্যারিবন্ডীকে ঘিরিয়া 
দ্াড়াইল। তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে তাহাদিগকে ইতাঁলীর একতা 
সাধনকার্য্ে ব্রতী হইতে বলিলেন; বলিলেন “জানিও যে, ইতালীর 
মধ্যে ছইজন লোক তোমাদিগকে কখনই প্রবঞ্চিত করিবেনা। সে 
দুইজন লোক-_ভিন্টর্‌ ইমানুয়েল্‌ ও আমি। রোম্‌ ও ভিনিস্‌ অচির- 
কালমধ্যেই সমবেত ইতালীর অন্তর্ভুক্তি হইবে। কিন্তু তাহার সংসা- 
ধনের জন্ত নব নব আঁম্মোৎসর্গের প্রয়োঁজন। ইতাঁলীকে এক করি- 
তেই হইবে !--করিতেই হইবে! করিতেই হুইবে 1 | 

গ্যারিবন্ডী প্যালার্মে! পরিত্যাগপূর্বক প্রথমে ত্রেপনী (দু৪) 
এবং পরে মার্সালায় (12:51 ) গ্রমন করিলেন । মার্সালার সমস্ত 
অধিবাসী যেন একপ্রাণ ও একদেহ হইয়া! গ্যারিবন্ডীসকাশে উপ- 
নীত হইল, এবং তাহাকে "মার্সালার বীর” (19 17910 01 858919 ) 
এই উপাধি প্রদান করিল। নগরের মেয়র (215০:) ও শাখন- 
সমিতি (0০501) জাতীয় সেনা লইর1 চারি পাচ মাইল অশ্রীসর 
হইয়া! মহাপমারোহে তাহাকে প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদন করিতে গিক্কা” 
ছিলেন। নগরপ্রাসাদাবলীর সমস্ত গবাক্ষে জাতীয় পতাকা উডভীন 
করা হইয়াছিল, এবং নগরের ক্যাথিডীল্‌ দুসজ্জিত করিয়া! যাঁজক- 
মণ্ডলী তথায় তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি উপস্থিত হই- 
লেই তীহারা মহাঁনমাদরে তীহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং তীঁহাঞ্কে 
আশীর্বাদ করিয়া, তাহারা কল্যাণ-হুচক'ভগবণস্তোত্র অভিরীতি হইতে 
আদেশ দিলেন । শঙ্গীতাঁবসানে একজন মহ্ব বা পুরোহিত যধ্ণেপরি 


৩২৮ গ্যারবজ্টার জীবনবৃত্ত | 
আরোহণ করিরা গ্যারিবন্ডীবিষয়ে এমন একটা হৃদকগ্রাহী বক্তৃতা 
করিলেন যে, তীঁহার বক্তা সমাপ্ত হইলে গ্যারিবন্ডী তীহাকে আলি- 
জন কাঁরলেন, এবং বলিলেন যে “আপনিই খীঁ্টের প্রকৃত প্রচারকচ্। 
নগরবাপিগণ তাহার পর গ্যারিবন্ডীকে তাহার জন্য নির্দিষ্ট প্রাসাদে 
বর্ণনার্তীত সমারোহ্র সহিত লইয়া গেল। গ্যারিবন্ডী প্রাসাদ 
মঞ্চোপরি আরোহণ করিলে, জনসাধারণমধ্যে অতি গভীর নিস্তব্ধতা 
বিরাজ করিতে লাগিল। গ্যারিবন্ডী প্রশান্ত ও 'গুরুগম্ভীরস্বরে 
তাহার চির-লালিত ইন্ালীয় একতা-বিষয়ে এক উদ্দীপনপূর্ণ বক্তৃতা 
করিলেন, বলিলেন £--“সেই সময় আসিয়াছে, যখন আমর! আর 
জন্মতৃমির বক্ষে বৈদেশিকের পদাঘাত সহা করিতে পারি না1। ভ্রাত্- 
গণ! ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন্‌ যে বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহ! ইতালীর 
উপকারার্৫থ নহে । আমরা তাহাকে নাইম্‌ ও সেভয় দিয়াছি, তথাপি 
তিনি তাহাতে পরিতৃগু নহেন। তিনি আরও চাহেন। ই, আমি সব 
জানি! তাহার পরিবারবর্গের ছুরাকাক্ষা চরিতার্থ করাই তাহার 
লক্ষ্য ও পরিশ্রমের বিষয়। তিনি তাহার পরিবারবর্ের একজনকে 
রোমে, ও এক জনকে নেপলৃমে, এবং অন্থান্ত ব্যক্তিকে ইতালীর 
অন্ঠান্ত খণ্ডে অভিষিক্ত করিবেন, সঙ্কল্প করিরাছিলেন। আমি ইহা! 
নিশ্চয় জানি! নিশ্চয় জানি! সুতরাং তাহার নিকট সাহাঁষ্য ভিক্ষা 
কর। আমাদের বর্তব্যও নহে, এবং তাহার কোনও আবশ্তকত1ও নাই। 
কিন্ত আমি নিশ্চয় জানি যে, ফ্রান্সের জনসাধারণের সহানুভূতি আমা- 
দের অনুকূলে । যদি নেপোলিয়ন রোম হইতে অপন্থত হন, তাহা 
হইলে সে রাজধানী আমাদেরই । আজ তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ- 
কার লাভ হওয়ায়, আমার মনে অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছে। 
ভগবান্‌ তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন! আজ বিদায়!” 
ফরাশিসম্রাট্‌ নেপোলিয্নের অনুরোধে মন্ত্রিবর রাটাঝি ১:০/০হ৪।) 
গ্যার্বিবন্ডীকে বন্দী করিয়া সিসিল্গী হইতে ক্যাপ্রের! দ্বীপে পাঠাইতে 
'উদ্যত হইয়াছিলেন? কিন্তু ভিন্টর ইমান্ু়েল্‌ তীহাকে এই ছৃর্যবহার 
হুইতে নিরম্ব হইতে বলিয়া, গ্যারিবধ্ডীকে ব্বহাত্্ে গোপনে এই মর্দে 


স্বাধিংশ অধ্যায়। ৩২৯ 


এক পত্জ লিখেন যে, তিনি বদি প্যালার্মোতে যেন্প বজ্জ-ত1 করিয়াছেন, 
এরূপ বক্তৃতা আর করেন, তাহা হইলে নেপোলিয়নের সহিত সংঘর্ষ 
খরিহারের জন্য অগত্যা তিনি তাঁহাকে ক্যাগ্রেরা. পালাই: বাধ্য 
হইবেন। 


গ্যারিবল্ডীর প্রতি রাজাদেশ ও গ্যারিবন্ডীর উপেক্ষা | 


রাজ! মন্ত্রীর উত্তেজনা প্যালার্মোর শাসনকর্তা (7919০০৮) খেনা- 
পতি কিউজিরা (00৫1৮) কে লিখিয়া পাঠাইলেন ষে, তিনি. যেন 
মার্সালার নগরপাঁলকে ও নগরের শাসনপমিতিকে বলেন যে, তীহাবা 
গ্যারিবন্ডীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করেন, আর তাহার ভলশ্টিয়ার সৈম্তগণকে 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্যালার্মোয় পাঠাইয়া দেন। তথায় পৌছিলে 
গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের ভার লইবেন, এবং তাহাদিগের প্রত্যেক কে 
গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে নিজ নিজ আলয়ে পাঠাই দিবেন। নগরপাঁল ও 
নগরের শাঁঘন-সমিতি রাজাদেশ পাইয়া তাহার সহিত গোপনে দেখ 
করিতে চাহিলেন, কিন্ত গ্যারিবল্ডী তাহাতে অস্থীক্কত হইলেন। তিনি 
আপনার সৈনিক-কর্মমচারিগণকে তাহাদিগের কথোপকথনের স্বাক্ষি-, 
স্বরূপ নিজের কাছে রাখিতে চাহিলেন। তীহারা অগত্যা তাহাতেই 
সম্মত হইয়া! " গ্যারিবন্ডী-দকাশে 'আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং 
আপনাদিগের দাত্িত্ব-ক্ষালনার্থ রাজাদেশ তাহাকে দেখাইলেন। গ্যারি- 
বন্ডী ক্রোধে স্বন্ধাবর্ভন করিয়া বলিলেন--এ আদেশ-পত্র রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্তে লিখিত হইয়াছে । আমি ভিক্টর ইমান্গুয়েলের মনের কথা 
সকলই জানি। মন্ত্রিগণ বৈদেশিক রাজবৃন্দকে সন্ধস্ট করিবার জন্য 
রাজাকে এই আদেশ-প্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছেন ছুই 
বৎমর পূর্বে রাজা আমাকে ঠিক্‌ এইক্প একথানি পত্র লিখিক্লাছিলেন। 
তাহাতে তিনি "আমাকে মেসিনা: প্রণালী অতিক্রম করিতে নিথেধ 
করিয়াছিলেন। কারণ, তখনও নেপল্সের.র়াদার সহিত, কাহার মির 
প্রস্তাব চলিতেছিল। লে সময় আর এ সময়ের অবস্থান ঠিক এএরক্র্পই। 


৩৩০ _ গ্যারিধল্ডীর জীধনবৃত্ত | 


সুতরাং আমি যেমন তখন রাঁজাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম, এখনও সেই" 
রূপ করিব*। কিন্ত যখন সমর-সচিবৈর পত্র তাহাকে দেওয়! হইল, 
তখন তিনি ক্রোধে উপ্রত্ত হইয়া! বঘিলেন যে, তিনি রাজাকে স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত আছেন বটে, কিন্তু, তাহার মন্ত্রিগণকে তিনি গ্রাহও 
করেন না। এই কথ। বলিয়া তিনি যেডিসির পত্র না খুলিয়াই পত্র- 
বাহকের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন । রাজা ও তদীয় মন্ত্রিগণ গ্যারিবন্ডীর 
এই ব্যবহারে জ্রোধে অগ্নিময় হইয়া উঠিলেন। 

এ দিকে গ্যারিবন্ডী নির্ভীক-চিত্তে সসৈম্ঠ ইতালী পরিভ্রমন করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন । তিনি রোক্কাপলোম্বায় (3০০০৪-107২% 
গিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে বলিলেন--“আমি আপনাদিগের উচ্ছাস 
দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। যাহ! ভালরূপে আরন্ধ হইয়াছে, তাহার 
পরিণামও অবশ্ত ভাল হইবে”। অমনি জনসাধারণ চীৎকার করিয়া 
উঠিল--“রোম বা মৃত্যু ৷ (8০7৫০ ০ 22০৮৪ !)।” গ্যারিবন্ডী উত্তর 
দিলেন--“ই1--রোম ক! মৃত্যু ! আমাদের বাক্য আমরা! কার্যে পরিণত 
করিব” । এমন সময়ে একদল স্ত্রীলোক গ্যারিবন্ডীর বাক্যের প্রতিধ্বনি 
করিয়া উঠিল? তখন গ্যারিবন্ডী সেই রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে 
'আরম্ত করিলেন--“ইা, আমর! রোমে যাইব, আমাদিগের জাতীয় শ্বাধী- 
নতাঁর এই নব পরিরক্ষণে তোমাদিগেরও অংশ থাকিবে । ইতালীর 
রমণীবৃন্দ ! ভোমরা কীদিয়! বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া! এবং ভয়ে শ্বীমী 
ও পুত্রগণকে সমরগমনে বিরত না৷ করিয়া, অতঃপর স্পার্টান্‌ রমণী- 
গণের স্তায় তাহাদিগকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিবে, এবং যে কাপুরুষগণ 
ইতত্ততঃ করিবে, তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য করিবে। যদি 
তাহা না কর, তাহ1 হইলে তোমাদের স্বামী-পুত্র-গণ সকলে দাস হইবে, 
এবং দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেরস্কর। ১৮৪৭ খ্বীষ্টাকে লোকাভাবেই' 
বোর্ব্নদিগকে মেসিনান্ন রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা? 
তথা হইতে আসিয়া তোমাদিগর্কে আবাস 'দাসত্বশৃঙ্ঘলে শৃঙ্ঘলিভ 
করিল। ১৮৬০ খী্াবে আমর! সেই আরণ্য পশুকে তাকায় গর্তে 
আসিক্স ধ্দিলাম, কিন্তু সেগাঁনেও নেপোপিয়ান্‌ আমাগিগেত্র গন্ধিয়োধ' 
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করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। *-* * আবার এক্ষণে তিনি আমার 
রোমাভিসুখিনী গতিরোধ করিবার চেষ্ঠা করিতেছেন । যে য়োম অধি 
কার করিবার জন্ত সমস্ত ইভালী উন্মত্ত হইয়াছে, তিনি আমাদিগকে 
সেই রোম-অভিমুখে যাইতে দিতেছেন ন!। কিন্তু আমরা যাইব. 
যাইয়া তাহার এই বাধাদানের প্রতিশোধ লইব 1” . 

গ্যারিবন্ডী সেই মহৃতী সেনা লইয়া রোক্াপলোম্বা হইতে পৰি. 
পায় (728650%), এবং তথা হইতে ক্যাটানিয়ায় (0288515) 
গমন করিলেন। নগরের অধিবাসিগণ মহাসমারোহে তাহার অভ্য- 
ররনা করিলেন। এই মহৌৎসবের সমস্ধে উভয়পক্ষের বন্ধুগণ রাটান্ি 
মন্ত্রিদলের অনুরোধ লইয়া গ্যারিবজ্ডীর নিকট আসিয্া। উপস্থিত হই- 
লেন। তাহারা গ্যারিবন্তীকে এ অভিযান হইতে নিরন্ত হইতে 
বলিলেন। কারণ, তাহারা বলিলেন, মেসিন! ও ক্যাটানিয়া দুর্গভ্বার। " 
স্থসংরক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু গ্যারিবন্ডী তাহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত 
ন? করিয়া ক্যাটানিয়! হইতে ১৮৬২ খ্ীষ্টাব্দের ২৪ এ আগষ্ট, মিক্- 
লিখিত ঘোষণীপত্র প্রচার করিলেনঃ-- 

“যদি আমি আমার দেশের জন্ঠ কিছু করিয়া থাকি ত, আপনারা! 
আমার কথায় বিশ্বাস করুন্। আমি বিজয়িভাবে রোমে প্রবেশ করিতে 
কৃতসঙ্কল হইয়াছি, আমি হুদ ইহা! অধিকাঁর করিব, নয় ইহার প্রাকার- 
মূলে প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমি মরি, আপনারা আমার সৃদ্থার 
প্রতিশোধ লইবেন, এবং আমার আরব্ধ কার্য পরিসমাপ্ত করিবেন ॥ 

“ইতালী দীর্ঘজীবি হউক | ভিক্টর ইমান্থয়েল্‌! তুমি রোমের সিচহা- 
সনে আসীন হও, ইহাই আমার এ্কাস্তিক ইচ্ছা”) 
“সেনাপতি গ্যারিবন্ডী”। 


ৃ দিন তারি 
'সহিত সতঘর্ষ। এ 
সৈল্ত লইয়া অতি ছুর্্ম গখ দিয়া! রোমা ভিসুখে যাত্রা. করিলে), করিও 


৩৩২ গযারিঘজ্টীর জীবনদৃতত 


মাতগুতাপে, পথশ্রমে,, ও ক্ষুধাতৃষণায় সেই অল্প-সংখ্যক ঠসস্তে রও 
অনেকে আবার মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে লাগিলেন। ২৮এ আগষ্ট 
সায়ংকালে অবশিষ্ট মৈন্ত-সহ গ্যারিবন্ঠী আস্প্রোমন্টের (48৮০ 
22070) অধিত্যকাসুমিতে গিয়া শিবির-সন্িবেশ করিলেন। এই 
অধিত্যকাতৃমি ন্লিজিয়ে-প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম, ও ক্যালাব্রিয়া প্রদে- 
শের অন্তর্গত । যখন উক্ত অধিত্যকা প্রদেশে তিনি উত্তীর্ণ হইলেন, 
তখন তাহার সৈশ্ভসংখ্যাঁ-পঞ্চদশ শত মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে । 
... সেই অধিত্যকা-প্রদেশে ইটা মাত্র গৃহবাটাকা ছিল। তাহা 
অন্তরের একটা ক্ষুদ্র গৃহে সেনাপতি ম্বর়ং আশ্রয় লইলেন। সেই 
রাত্রিতে অতিশয় শীত পড়িয়াছিল, এবং তাহার উপর প্রচণ্ড ঝটিকান্র 
সহিত মুমলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাহার ভলস্টিয়ারগণ সেই ছুর্যোগে 
অতি কষ্টে নিকটবর্তী গ্রাম সকল হইতে যৎসামান্ত খাদ্য দ্রব্য সংগ্রভ 
করিয়। আনিয়া ভক্ষণ করিলেন, এবং শিবির বক্ষার জন্ঠ মহাকষ্টে অশ্শি 
জালিয়া অনাবৃত ভূমিতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 

এ দিকে রাজকীয় সৈম্ভগণ তীহাদিগের অনুসরণ করিতে করিনে 
সেই দিকে আসিতে লাগিল ! গ্যারিবন্ডী তাহার সৈম্তগণকে ছুইভাগে 
বিশুক্ত করিয়া! ছুই পথ দিয়া আসিতেছিলেন। এই কারণে, রাজকীনর 
সৈশ্ঠ তাহাদিগের গতি ঠিক্‌ করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্ত যখন 
গ্যারিবন্ডীর ছুইদল 'সৈন্যই আস্প্রোমণ্টের অধিত্যকা। প্রদেশে আসির! 
মিলিত হইল, তখন রাজকীয়-সেন। সেই দিকে ধাবিত হইল । যখন 
রাজকীয়-সেনা সান্‌ ্েফ্যানো (890. 8690০) তে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল, তখন গ্যারিবন্ডজী আস্প্রোমণ্টের শিবির ভাঙ্গিয়া পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । একটা ক্ষুদ্র আোতশ্বিনী উত্তরণপূর্ববক 
গ্যারিবন্ডিনী-সেন! উদীচ্য-পর্বতাভিমুখিনী হইল। ২৯এ আগষ্ট মধ্যাহ্রে 
গ্যা্িবন্ডিনী-সেনা গিরিগাত্রের মধ্যভাগে বিলম্বিত হয়। একদিকে 
গিরিগাত্রবিলগ্ন পাইনঅরণ্য ও সম্মুখে অন্থুসরণকা'রিধী রাজকীয়-সেন-_ 
এই অবস্থায় থাকিয়। গ্যারিবহ্ডিনী-সেনা ঘটনার গতি পর্যবেক্ষণ করিতে 
লাগিল।-রাজিকীয় সেনার সহিত যুদ্ধ কর তীঁহাদিগের অভিগ্রায়-নহে; 


বিংশ অধ্যায়। ৩৩, 


' যুদ্ধ পরিহার করাই ঠাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য । কারণ, স্তাঁহারা রোম 
পরাজর করিতে বিনির্গত হইয়াছেন ; নিজ রাজার বিক্ষদ্ে বিপ্লব- 
পত়াঁকা উড্ভীন করেন নাই, বা করিতে প্রস্তুত নহেন। 

সেই গিরিগাত্রবিলম্বিনী নিজ সেনার মধ্যতাগে অবস্থিত হইয়! 
গ্যারিবন্ডী দলে দলে তাহার কর্মুচারিগণকে সম্মুখে ,পাঠাইক্সা আদেশ. : 
করিতে লাগিলেন, যেন কেহ কোনও কারণে বন্দুক না ছোড়ে । তিনি 
অব্যাকুলিত-চিত্তে সেই অভিমুখিনী রাজকীয় সেনার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া রহিলেন। তাহাদিগের আগমনের ভাব দেখিয়! গ্যারিবন্ডী 
বুঝিলেন যে, তাহারা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। কিন্তু তথাপি 
তাহার বিশ্বাস হইল ন1 যে, তাহার! তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 
আসিতেছে । কারণ তাহার গ্রব বিশ্বীস ছিল যে, তাহার পরম বন্ধু 
ভিন্টর ইমান্গুয়েল্‌ হইতে তাহার বা তদীয় সৈম্ভগণের কোনও অনিষ্টের 
সম্তাবন! নাই। তাহার সৈম্তগণেরও সেই ধারণা ছিল। যুদ্ধেক্ 
কোনও সম্ভাবন! নাই জানিয়া প্রহরিগণ নিরুদ্ধেগে আপন আপন স্থানে 
দ্বগডারমান হইয়া পাহার৷ দিতেছিল, এবং সৈনিককর্ম্চান্বিগণ গৈরিক 
অরণামধ্যে গির। বিশ্রা করিতেছিলেন। কেন ধ্বনি বা বন্দুক- 
নির্ধোষ সেই গভীর নিস্তব্ধতার ভাবকে ব্যাহত করে নাই। 

সেই নিস্তব্ধ ও নিশ্চল সৈগ্ভাশ্রেণীর কেন্দ্রভাগে গ্যারিবন্ডী লোহিত 
রেখাবলী-বিচিত্রিত ধূসর আমেরিক পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া চিত্রপুত্ব- 
লিকার স্তায় -ধীড়াইয্া! রাজকীয় সেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে» 
ছিলেন। যেমন সেই রাজকীর-সেন। তাহার সৈন্তশ্রেণীর সন্মুীন হইল, 
অমনি তিনি আদেশ দিলেন--“অগ্রি বর্ষণ করিও না!” মুহূর্ত মধ্যে 
সেই ধ্বনি গ্যারিবন্ডিনী-সেনা-মধ্যে প্রতিধ্বনি. হইল। প্রত্যেক 
সৈল্তের সুখ হইতে শব উচ্চারিত. হইল--/“অক্সি বর্ষণ করিও ন! ৮ 
কিছ্তু রাজকীয় সেনার অধিনাম্নকের উপর অন্ত আদেশ ছ্িল.। গ্যারি; 
বন্যিনী-দেন্ধঠকে আক্রমণ করিতে তিনি আদি& হইয়াছিলের 1 জুতা, 
তাহার সৈভঞ্লেমী ষেষন: অগ্রসর হইতে, লাগিল, অমনি .ভাছাদিগের 
বন্দুকশ্রেনী অবিরাম “অগ্নি. উদ্শীরণ করিতে লাগি : "আন্মনমমা্ি, 


৬৩৪ গ্যারিবন্ীর জীবনবৃত্ত |. 
করিবার জন্ত কোন আহ্বান নাই, অথবা! সন্ধি-হুচক শাস্তিপতাকী 
উওডীন হইল না। ক্রমে সেই অগ্াদগারী গলির ঝাঁক ঘনীতৃত হইতে 
লাগিল। সেই সকণ গুলির হিন্হিন্‌ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে 
লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জনকত নব-নির্বাচিত সৈম্ত সেনাপতির আদেশ 
উল্লজ্ঘন করিয়। রাঁজকীয় সৈন্সের উপর গুলি বর্ষণ করিল। কিন্তু 
অধিকাংশই অবিচলিতভাবে সেই দৃশ্ত দেখিতে লাগিল--কেহবা বসিয়া 
»-কেহ্বা ঠাড়াইয়া। সমস্ত শৃঙ্গ হইতেই সঙ্কেত-ধবনি বাহির হইতে 
লাগিল--“অগ্ি বর্ষণ করিও না!” অমনি প্রত্যেক কর্ধরচারীর মুখ 
হইতে উচ্চারিত হইল--”অগ্থি বর্ষণ করিও ন1!” তথাপি রাঁজকীয়- 
সেনা আক্রমণ হইতে ক্ষান্ত হইল না । 


গ্যারিবল্ডী ও তৎপুত্র মিনোতি আহত । 


গ্যারিবন্ডী তখনও আপন স্থানে ধ্ীড়াইয়া বলিতেছেন--““অগ্রি- 
বর্ষণ করিওন] ! অগ্িবর্ষণ করিও না !” এমন সময়ে ছুইটী গুলি আসিয়া 
তাহাকে আহত কত্রিল, একটী আসিয়া তাহার বাম উকতে লাগিপ, 
অপর একটী আসিয়! তাহার দক্ষিণ. পাদের গ্রস্থিতে গুরুতর আঘাত 
করিল। তিনি ভূতলে পতিত হইলেন না, কিন্ত তংক্ষণাঁৎ উচ্চভূমিতে 
উঠিয়া আপনার মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া উচ্চৈঃশ্বরে বলিতে 
লাগিলেন--ই তালী দীর্ঘজীবি হউন্! গুলি করিও না! ! ৮ তাহার 
কর্ম্ারিগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাহারা তাহাকে আহত 
দেখিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইন়্া৷ অদুরবন্তী-তরু-মূলে গলা বসাইলেন। 
সেখানেও গ্যাৰিবষ্টী স্থির থাকিতে পারিলেন না। ধেখান হইতেও 
তিনি অবিরাম চীৎকার করিতে লাগিলেন--ণরাজকীয় সেনাকে অগ্র- 
সর হইতে দেও) কিন্ত তোমর! গুলি করিও না!” ধন্য গ্যারিবন্তী! 
ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! গ্যান্সিবন্ডীর অবিরাম আদেশে শদীসস সেনার 
সকলেই অগ্নিবর্ধণ হইতে বিরত হুইল । কিন্ত অচিরকালমধ্যে মিমোতী 
পাদদেশে আহত হইন় পিি-পার্থে আনীত হইলেন । 


স্বাবিৎশ জধ্যয়ি: ৩৩৫ 


তখন রাজকীয় সেনাপতি পল্লভিসিনি গ্যারিবন্ডীর সন্ুথে উপনীত 
হইলেন। -গ্যারিবন্ী তাহার প্রতি সম্মান-্রদর্শনার্থ মন্তক হইতে 
টুপি অপসারিত করিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক কথোপকথনের 
পর ধার্য হইল যে গগ্যার্িবন্তী তাহার ভলপ্টিম়ার সৈম্তগণকে চবিবশ 
ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া! গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ: করি- 
বেন। তিনি ও তাহার সৈনিক কর্মচারিগণ তাহাদিগের তরবারি 
রাখিতে পাঁরিবেন। কিন্তু তাহাদিগকে সৈম্ত-পরিরক্ষিত করিয়া 
সবিল্লা (8115 ) পর্যন্ত রাখিয়া আসা হইবে । তথা হইতে তাহারা 
কোন ইংরাজী পোতে আরোহণ করিয়! ক্যাপ্রেরাদ্বীপে গমন করিতে 
পারিবেন। পথে তাহার! আপন ইচ্ছামত যথাতথা অবতরণ করিতে 
পারিবেন” । 


কত 


গ্যারিবল্ডী বন্দী। 


সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই গ্যাপ্িবন্ডীর ভলন্টিয়ার, সৈন্গণের 
নিরন্ত্রীকরণকার্ধ্য সম্পাদিত হুইল। গ্যরিবন্ডীকে পইরা যাইবার 
জন্য একখানি অতি জঘন্ত শিবিকা আনীত হইল। সেই শিখিকা 
করিয়া তাহার কর্মচারিগণ ও ভৃত্যবর্গ আপনাদের ব্যয়ে তীহাকে 
লইয়া চলিলেন। পরদিন বেলা অপরাহ্ণ ছুই ঘটাকার ষষয় তাহার! 
গ্যারিবন্ডীকে লইয়া সমুদ্রের উপকূলস্থিত ক্ষিল্লানগরে আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। পল্লভিসিনি গ্যারিবন্ডীর জন্য তথায় একটা সামান্ গৃহ 
ভাড়া লইয়াছিলেন? গ্যারিবন্জী সেই গৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে অস্থীরুত হইলেন। সায়ংকালে পল্নভিশিনি আসিক্সা তাহার 
সহিত কিন্বৎকাঁল কথোপকথন করিয়! চলিয়া গেলেন । 

.,এন্জিকে টিউন্িন হইতে আদেশ আসিল যে, তীহাদদিগকে ক্ষ্নে 
ইংরাম-গোতে . যাইতে দেওয়া হইবেন । গবর্ণমেপ্টের আঁছেগে 
গলযারিবনঠী তাহার করমচারিগণ ও কতিপয়, আর্দালী ল্ইসাডিটর, 
অধ ঝেনোয়া” লাক জাহাজে উঠিয়া গৃহাতিসুখে: বাকা, করিমের । 


৩৩৬ গ্যারিবল্ভীর জীবনবৃত্ত | 


যখন সেই জাহাজ তীঁহাকে বহন করিয়া লইয়া! যাইতে লাগিল--তখন 
চতুর্দিক্‌ হইতে এই ধ্বনি উ্িত হইল-_গগ্যারিবন্ডী দীর্ঘজীবি হউন্‌। 
চল সবে রোমে চল ! চল সবে রোমে চল !% তিনি তৎ্কাঁলে যাত- 
নায় অধীর ছিলেন, তথাপি শধ্যা হইতে উঠিস্া হস্তের আবর্তন দ্বার! 
তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন । 


গ্যারিবল্ডীর প্রতি বিশ্বজনীন সহানুভূতি । 

গ্যারিবন্ডী বন্দীভূত ও আহত--এই সংবাদ শুনিয়া ইউরোপ স্তব্ধ 
হুইল। সকল দেশের লোকেই তাঁহার এই ছুূর্দশায় মর্দীহত হইল। 
ইংলণ্ড এই সংবাদ শুনিবামাত্র স্থুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার 
প্যাটিজকে এক সহত্র পাউও অর্থসহ তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন । 
সকল শ্রেণীর লোকেই সভাসমিতি করিয়া গ্যারিবন্ডীর নিকট সাস্বনাপুর্ণ 
পত্র লিখিতে লাগিলেন । গ্যারিবন্ীর প্রতি এই বিশ্বব্যাপী সহাঙ্গু- 
তৃতির ভাব দেখিয়া অমাত্যবর রাটাক্ঝি অত্যন্ত ভীত হইলেন । তিনি 
সেনাপতি ট্রকে (দু) তাহার নিকট পাঠাইয়া জানিতে চেষ্টা 
করিলেন, কিসে গ্যারিবল্ডীর কোপ উপশমিত হইতে পারে। কিন্ত 
গ্যারিবন্ডী কিছুতেই আপনাকে ধর! সয়া দিলেন না। তিনি অতি 
সাবধানে ও দৃঢ়তার সহিত ত্র বিষয়ের কথোপকথন পরিহার করিতে 
লাগিলেন। সুতরাং অমাত্যবর গোলোকধাধায় পড়িয়। গেলেন। 
এদ্দিকে ফরাশিসআাট্‌ আস্প্রোমণ্টের ব্যাপারে সত্তষ্ট হইয়া! সেনাপতি 
পল্লভিসিনিকে গৌরবপদকে বিভূষিত করিলেন, এবং সেনাপতি 
সিগ্নালভিনিকে রাজ! দর্শন দিবার, জন্য টিউরিনে আহ্বান করিয়া! পাঠা- 


কিন্তু ইতালীবাঁসিগণ উদ্াসীনভাবে গ্যান্িবন্ডীর অবমাননা দেখিতে 
পারলেন না। নেপল্সেক্র অধিবাঁসিগণ গ্যারিবন্ডীর অপমানে বাঘিত- 
হৃদয় হইয়! তাহাকে নিয়লিখিত মর্টে এক্ক সাস্বনপূর্ণ পত্র লিখিলেনঃ*. 
“সেনাপতি ! অদ্য ছুইধৎসর কাল অতীত হইল, নেপল্স বোর্বন্‌ রাজ- 


ক্থাধিটকাধযায। 1 উঠে 


বংশের মথে্ছাচারিণী প্রতৃণকিতর উচ্ছেদ পরিদর্শন করিরাঁছে?' 'গিপি 
সেই প্রকাণ্ড অবদানের প্রাপতৃত ও দেতা হইয়া এফান্বী এই,দগরে 
প্রধেশ করিরা সর্বপ্রথষে সমবেত ইতালীর ধজ! উত্তোলন খরিয়া- 
স্টিলেম। সেই সময়ে নেপল্সেপ্র গ্মাবালবৃদ্ধবনিতা অহিবামিবুদ 
মহোজ্ছাসে ও মহোঁৎসবে আপনাকে উদ্ধারকর্তী বলিয়া গ্রফণ করিয়া- 
ছিল। যে রুতভ্রত। মানুষকে দেবতা করে, খাবং যে কৃতজ্ঞত| মায়ধী্ট 
জ্ৃতিব পবিপ্রতম ভাব, আজ আমবা যদি আপনার এই ছুঃখে উদ" 
জীন থাকি, অথবা এই দুর্দিনে আপনার ছুঃখকে যদি জাতীয় ছঃথ 
বলিষা! ঘোষণা না কবি, তাহ! হইলে আমর! সেই পবিত্রতম ₹তজতা- 
বিহীন হইব। প্রখ্যাতনামা বন্দী! মাজ নেগলস আপমায় নিকট 
এই গ্রীতিপুণ অভিনন্দন-পত্র প্রেরণ কবিয়! তাহাদিগের হৃদনের গভীর 
পোক জানাইতেছে। যেমনই ভাগ্য বিপর্য্যক্স ঘটক না কেন, আপদি 
যে আমাদিগকে ইভালীয করিয়াছেন, এ গৌরবমুকুট আপনায় মস্তক 
হইতে কখনই ম্থলিত হইবেনা। এ উপকারেব স্থৃতি দীন 
কম্তব হইতে কখনই বিলুপ্ত হইবে না” । 

ইতালীব নানাস্কানে এবং লণ্ডন, চরহ ল 
প্রভৃতি রিনেব প্রধান প্রধান নগৰে গ্যাবিবন্ডীব প্রতি সহানুভূতি 
প্রদর্শনার্ধ অনেক সভানমিতি আহত ইযাছিল। 

খন ভারিগ্নানো। (%%1187879 ) নগবে গ্যারিবন্ডী জাহাজ হইতে 
অবতরণ ফ্করিলেন, সে সমধের দৃপ্ত অতি হদয়বিদাবী হইয্কাছিল। 
সমবেত দর্শকঘগ্লী তাহার দেই ছরবস্থা দেখিয়া শোকাবেগ বর্দন্ণ 
করিতে গান্লিলেন না। তীহাদিগের অশ্রল দেখিয়! গ্যারিবন্তীওঁ 
নিতান্ত হঃখ্ভিভূঙত হইয়া! বলিলেন-“প্রিয় বংসগর্প! ধৈর্য্য এমবলঙন 
করিয়া পুতিনের প্রতীক্ষা কর; তোমবা কি দেখিতেছ ন1 ঘে। 
গ্যাক্সিবন্টী এখনও মরে নাই”। এই বলিতে ঘলিতে তিথি' মুঙ্ছিত 
হক! পড়িলেন। তখন সকলে স্তীহাকে ধরাধরি করিয়া শিিষ্া্ 
হুলিয়। প্পেছিয়া (85818) গ্ইয়া গেল। তথাফার কীর্থাঠীরের 
কৌন এক ধস তাহার বাসার্থ নিদিষ্ট হইয়াছিল! পাপা ভীহারে 


আজ - ্যাকিরজ্টীর জীবনরৃত্ত | 


তায় অইয়া যাওয়া হইল |. টির বনের অন্ত কোনিত : 
বন্দোবস্ত করা হয় নাই 
| রোযার ই রা শুশ্রযার জন্য 
'আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তিনি গ্যারিবন্ঠীর সেবাশুজ্রযা ও চিকিৎ- 
সার জন্ত যাহা কিছু প্ররোজন--সম্ত নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া লইলেন। 
ধন্য ইংগণ্ড! ধন্য তোমায় মানবপ্রেম ! 
_ ম্যাট্সিনি গ্যারিবজ্ডীর (রাম-যাত্রার একপক্ষ পুর্বে ইহার অযৌ- 
ক্তিকত। গ্রতিপাদন করিয়া তাহার মন্তব্য প্রকাশ করেন । তথাপি 
ফ্রান্সের, টিউরিণের, এবং ইংলের কতিপয় লোক এই রোম-যাত্রার 
অপরাধ তাহার স্বন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করেন। এদিকে আবার আর 
কতকগুলি পোক গ্যারিবল্ীকে বুবাইতে চেষ্টা, করেন বে, ম্যাট্সিনি ও 
তৎপক্ষভূত লোকের ষড়যনত্রই তাহার এই ছুর্দশী বটয়াছে। গ্যারি- 
বল্ডীর কোন প্রিম্বন্ধু এই মর্দে তাহাকে এক পত্র লিখিলে, তিনি পত্র- 
খানি আঁদাত্ত পাঠ করিয়া, বলিয়াছিলেন যে-.আমার বন্ধু নিজেই 
প্রতারিত হইয়াছেন; তিনি বোধহয় এ মকল সংস্কার টিউরিন্‌ হইতে 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ই আমাকে এ কার্ষ্যে কেহ 
প্রণোদিত করে নাই। আমি কর্তব্য বিবেচম| করিয়্াই 4 কারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। শত অভিযানে কৃতকার্য হইয়া আমি দৈব- 
দর্বিপাকে একটা অভিযানে অক্ৃত্রকাধ্য হইলাম। ছুর্ভাগ্যবশতঃই 
আমি আহত হইয়া পড়িলাম। অন্যথা আমি নেপল্দে যেমম বিজয়ি- 
ভাবে প্রবেশ করিয়াছিলাম, রোমেও নিশ্চয় সেইক্ধপ ভাবে শ্রবেশ-' 
করিভাম”। 

ইতাঁলী, ফ্রান্স ও ইংলগ্ডের সর্বোৎকৃষ্ট অন্্-চিকিৎসকগণের: সবি... 
শেষ যত্ছেও তাহার যাতনা নিবারণ হইল না। তিনি বহুদিন ধরিয 
শয্যায় 'পড়িয়া! নিদীরুণ হজ পা ভোগ করিলেন। ঘ্েখিতে- দরখিতে 
অক্টোবর মাস-আসিয়া উপস্থিত হইল সেই সে সঙ্গে তাহার খরীরে' 
, আরোগাচির দেখা দি ভাহার পীড়া একটু একটু করিষা উপশ্মিড 
ইভ দেখিয়া তাহা, চিকিৎসকেরা আন্ত হই! তাহাকে অর্ধিকব. 


দ্বারিংশ অধ্যায়। ৩৩৯ 


তর প্রশস্ত ও অধিকতর বাধুংসশলিত গৃহে লইয়া! খাইতে" উপদেশ 
দিলেন। তীহাদিগেব উপদেশমত কার্য) অন্ুঠিত হইলে, তাহা কুধা- 
খুদ্ধি হইতে লাগিল। দেই সঙ্গে সঙ্গে ভাহাঁব চিত্তের প্রসুগ্গতাও 
গবিবদ্ধিত হইলে, তাঁহাব যাতনাও কমিতে আরভ্ত হইল। তখন 
গারিবন্ডী তাহাকে পাইসাষ (28৮ ) লইসা যাইবাধ অন্য ইচ্ছা প্রকাশ 
কবিলেন। তদন্ুসাঁবে ৮ই নবেম্বব ভীঁহাকে পাইসা"নগরে লইয়া 
যাওয়া হইল । 

এই কাসাবাসের সময় এত লোক তাহাকে দেখিতে আঁমিযাছিল 
যে, তাহাদিগকে দর্শন দিলে গ্যাবিন্ডীব জীবনে অতি অল্প আশাই 
থাকিবে বলিশ তঁচাব চিকিৎসকেবা তীহাঁব সদৃশ-আঁকারের এক 
বাক্তিকে গ্যাশিবন্ডী সাজাইয়া কাঁবাগবাক্ষে বসাইকা দিতেন । সেই 
ব্যক্তি জনসাধাবণেৰ অভিননান গ্রহণ কবিতে কবিতে ও তাহািগ্রেক্স 
সহিত কথোপকথন কবিতে কবিতে ভব্ষন্ন হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ, 
ইততালীর স্ত্রীলোকের! এন্প গ্যাবিবল্গী-ক্ত হইয়া! উঠিলাছিল যে, সেই 
কাম গ্যারিবন্ডীব একগাছি চুল বা একটু নথ না! পাইলে কিছুতেই 
শৃহে ফিবিষ়া যা্টত না। স্ৃতবাং সই কৃজিম শ্যাবিবজ্ভীর কেশনখাদি 
ছেদন করিতে করিতে গ্রাণবিযৌগ হইয়া যাইত।' থে দেশে এ্রক্ূপ 
দীবপূজা আপস হয়, সে দেশ যে শীঘ্র উঠিযা যাইবে--তাহাতে আক 
বিচিত্রতা কি? 


নাগর 


রাটাব্বি-অধিষ্িত মস্ত্রিসমিতির পতন | 


ই-্যবসবে টিউরিপে মহাসভার এক অধিবেশন হয়। সেই সভা 
পালার্মোর প্রতিনিধিকে আগ্টোনিয়ো মোবিণো (4060219 84010০) 
নামক এক ব্যকি গমন করেন। জিমি সেই মহাঁসভার় এরপ এক 
বন্তূত1! করেন যে, তদন্থবপ বক্তৃতা আর কখনও দে সভাষ 
কত হয় নাই। তিনি সেই বক্তার এইবপে উপনংহাঁর কয়েন 
“সতাগণ ! ঘঙ্জিসযিতির কার্ষে সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে- 


৮ গ্যারিবজ্টীর জীবনযুদ্ত । 


ছেম। তীহাদিগের নিখের উপর কোনও কর্তৃত্ব মাই। তীহাষা 
বৈদেশিক গ্রভুপক্তি বানা চালিত হইতেছেন। এইজ দেশস্ছ লক্ষ 
লোকেই ক্র ভগ্ন স্বদয় হইয়া! পড়িতেছে। ক্রমে আয়াঁজকত! রাজ্য- 
মধ্যে নিজ অধিকার বিস্তার করিতেছে। দ্ৃতরাং ইতাঁলীক্ জাতি 
আশা-শুন্ত হইয়া পড়িতেছে। আমরা হৃদয়ের প্রকৃত কথা খুলিয়া 
বলিব। আমি অন্যান্য সভ্যগগণকে ও জিজ্ঞাসা করিত্তেছি, তাহার সত্য 
কবিয় বনুন্‌, আমার বাকা যথার্থ কি না। আমাদের জাতিৰ মনে 
আশা নাই--একথা! বোধ হয় আমার বল! ঠিক হয় দাই। কারণ ইহা" 
'দিগেয় একমাত্র আশ। এখনও আছে-+/তাহা। এই মহাসভার নিকটে। 
শ্রই মহাসতাই এক্ষণে মৃত্যু বা জীবন-দণ্ডের্র একমাজ কর্রী। তিনি 
এই সকল কথা বলিয়! গ্যারিবন্ডীর কার্ষ্যের সমর্থন করিলেন, এবং 
তাহার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহ! উন্্রলরূপে বর্ণন করিলেন। 
তাহার বক্ত,তা গুনিয়! মহাসভাব সভাগণ অমাত্যসমিতির উপর অগ্নি 
ময় হইয়া উঠিলেন। ন্তরাং রাটাব্ঝি-অধিঠিত মন্ত্রিঘমাতি পদচ্যুত 


এআোউইিসযাইিগ ও 


গ্যারিবজ্ভীর গৃহ-গমন । 


গ্যারিবল্ডী আরোগ্যলাত করিস্া ক্যাপ্রেরাতীপে প্রত্যাগত হইলেন 
১৮১৩ স্বীষ্্ীবে তিনি মহাসভাঁর গ্তিনিধি গনোলীত হইজেন। ইহা, 
মধ্যকাঙ্/ভিনি উৎপীড়িতগণের সহিত সহাম্ৃভৃতি-প্রকাঁশে অতিবাহিৎ 
করিলেন। এ লদয় তিনি খানও শারীরিক-পন্িপ্রম-সাধয কার্ধে 
্রত্ত হইতে পায়িতেন ন! বধিয়া! কেধ্ম চিঠিপত্র লেখার ব্যাপৃৎ 
পাধিকেন ।. 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায়। 


সপ হুট উপ 


গ্যারিবঙ্জীর ইংলগ যাত্রা । 


(১) 

এস গ্যারিবন্তী এস ব্রিটন-ভিতর | 

পরাব গৌরব-যালা গলেতে তোমার ! 

নিষ্কোশিত হয় নাই তব তরবারি-- 

কতু, বিনা নিবারিতে দাঁস-অশ্রবারি 

(২) 

ধরে নাই অস্ত্র কভু আপনার তরে- 

কর-যুগল তোমার, গুহে বীরবর ! 

মঙ্গল বিতর তুমি সদা! ছুই কবে, 

প্রতিদান কু ভূমি লওন! তাঁহার ! 

(৩) 

এইযাজ্স নিন্দা তব করে শক্রগণ ; 

হৃদয় উদার তব! গ্রেমও গতীর-. 

তথা--বিশ্বব্যাপী 1 শক্রমিপ্জ্ঞান-_ 

মাহি তব, যোগ্য নহে ইহ] এ কালের । 

ইংরাজজকবি এই মর্খে গান করিয়া গ্যার্িবন্ডীকে বিটনভ্বীগে 

খাহবান করিলেন । গ্যারিবন্তীও অনেক দিন অবধি ইংলণ যাইবেন 
বলিয়া! -দানস কর্রিয়াছিলেন। কিন্ত শারীরিক অনুস্থতা-নিব্ধন 
যাইতে পারেন নহি। বিশেধতঃ রাজনৈতিক জগৎ শান্তিময় থাকার, 
এঙ্চণে যেরূপ সুবিধা উপস্থিত হুইয়াছে। এরূপ বধ ভবিষাতে “না 
খটিতে পারে বলিয়া, তিনি এই সময়েই ইংলডে ঘাওয়! ছিক ছকে । 
গছোপ্ সভিষ্তায় জানিতে গারিয়া হালগডের অনেক বড় বড়লোক 
টাহাঁকে নিমজণ কলিজা পঠাইঙেন। ডীহাদিগের .আসয়াছিশর ঈ. 


৪২ যারিবন্তীয় ভ্রীবনরৃত। 


মিলের বলবততী ইচ্ছ! সবার শ্রর্ণোদিত হইয়া] গ্যারিবন্ত্রী ১৮৬৪ খবীষ্া- 
বের বসস্তকালে ইংলগ যাত্রা করিলেন। 
রিপণ নামক জাহাজ তীহাকে বহন করিয়া ভ্রিটনের সমুকোপ- 
কুলে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে, 'এই সংবাদ শুনিয়া সিদ্যাম্পটন্‌ 
(০ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল । ব্রিষ্টল, ঘগুন, নিউকাঁসষ্ত 
অন্‌ টাইন্, এবং ইংলগব অন্তান্ত নগর হইতে অনংখ্য লোক তাহার 
অ্যর্থনার্থ সাউদ্যাম্পটনে আসিঙ্বা উপস্থিত হইগেন। পোল; 
হচ্গেরীয়, ইন্তাঁলীয় প্রভৃতি বৈদেশিকগণ ইংবাঁজগণের সহিত মিলিত 
হইয়া তাহার অভার্থনার্দ ছুটিতে লাগিগেন। 


ব্রিটনে গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থন1 | 
গ্যাঁরিবন্ডী ৩ব! এপ্রিল রবিবার বেলা! চারি ঘটিকার সময় প্রাণা" 
ধিক পুত্র গিনোতী, এবং বস্‌কে, লুগেসোঁ, ও কর্ণেল চেস্বার্সনামক 
সেক্রেটারিত্রয়, আর তাহার ইত।লীয় চিকিংসককে লইয়া সাউদ্যাম্প* 
টনের ভকে অবতরণ করিলেন। সন্মুখের পথ ভাহার দর্শনার্থী লোকে 
লোকারণ্য হইয়! গিয়াছিল। তাহার জাহাজ দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া! অবধি 
লোকে ক্রমাগত হর্ষ-নিনাদ করিতেছিল। যখন তিনি জাহাজ হইতে 
নামিলেন, তখন লোকে হর্ষোন্মত্ত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল 
গ্যারিবন্ডী যদিও জাহাজ হইতে অবতরণের পূর্বেই এই মন্তব্য প্রচার 
করিয়াছিলেন যে £--এপ্রিয় বন্ধুগণ ! আমি কোন প্রকার রাজনৈতিক 
অভ্ার্ণনার অভিলাধী নহি, স্ৃতরাং কোন প্রকার ক্াজনৈতিক আন্দো- 
রান উদ্দীপিত করিতে চাহি না”--তথাপি লোকে তাহার মিষেধ মানিল 
না। মাঁনিবে কেন? স্বাধীনতার চির-আবাস-ভূমি ইংলও আজ ইতা- 
লীব উদ্ধারবর্তাকে স্বরমাগত পাইয়া কোন্‌ প্রাণে নীরবে থাঁকিবে ? 
ইংলগড কোন্‌ প্রাণে এই মহাপুরুষকে উপেক্ষা! বিয়া নি ধবঙগ বশে 
ফলক্ক কালিমা অর্পণ করিবে ? 
রঃ ৪ঠ| আগ্রে্‌ সোবার গ্যাত্িবজ্তীর সম্মানার্থ সাউন্যাস্পট্নের টাউপ- 
- হনে অসংখ্যলোক লমবেত হইলেন । অনেকে তীহার অত গানের 


শরধোধিংস গ্বধযায়। খত 
প্রশংসা খরিয়া-উহার আগযদে ইংলগের আবাবুধ বিভা জী 
হইয়াছেম-_এই কথ! আঁনাইক্া-_তাহাকে অভিননাদপত্র পর্ন 
লেন । গ্যারিবন্তী তঢতবে নিশ্ললিখিত মরে একটা বন্ধ তা যরিলে১” 
“আমি যে ইংরাজজাতির আমার প্রতি সহারভূতিয় এই জখম 
প্রমাণ পাইলাম, এরূপ নহে। আর আমার প্রতি তীহাদিগের সানু 
সুতি যে শুদ্ধ বাক্যে প্রকাশ হইবাছে, একপও নে । আমি সে গহান্- 
ভূতির প্রমাণ অনেক কার্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার জীবনেধ অনেধ্য 
স্থলে,এই সহামুকুতি প্রকাশিন্ত হইযাছে। ইংরাজজাতির শাহাধ্য না 
পাইলে আমাদিগের দক্ষিণ ইভালীয় অভিধান ব্যর্থ হইয়া খহিত। 
ইংবাজ আতি লোক দিয়া, অর্থ দিষা, এবং সর্বোপরি অস্ত্র শস্তর দিয়া 
আমাদিগকে সাহাধ্য না কবিলে, সে সন্কটে আমরা কোন মতেই 
স্কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। এবপ সাহায্য কর! তীহাদিগের 
চিরাভ্যস্ত। মানবজাতির যে €কোনি পবিবাব স্বাধীনতা-সময়ে যখনই 
প্রবৃত হইয়াছে, তখনই ইংলও মুক্তহস্যে তাহাব সমস্ত অভাব পুর্ণ 
করিয়াছেন । তাহার। আমাদিগেব জন্য বাহ! কবিস্বান্ছেন, এবং আমা- 
দিগের উতসাহার্থ কনে সকল উৎসাহ-বচন বলিয়া থাকেন, তজ্জন্ 
ইতালীবাসীরা তাহাদিগেব নিকট চিব-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকি- 
বেন। নগরপাঁল আমার সম্মানার্থ যে সকল উদার ও দাক্ষিণ্য-পূর্ণ বাকা 
প্রয়োগ করিয়াস্থেন, তছ্ত্বরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আগার 
জ্বীবন আমি দেশের জন্য উৎসর্গান্কত করিতে পালি নাই / শবে থে 
আমি দেশের জন্ত কিছুই করি লাই, ভাহাও বলিতেছি না-আমার ও 
মাঁনবদাত্রেরই যাহ ধর্তব্য, আমি তাহার কিযদংশমাজ সম্পর করি” 
রাছি। আপনার? আঁ আমা প্রতি যে সহৃদয় সহানুতি-প্রেদর্পন ও 
সর আর্থনা করিলেন, ত্য আগনাদিগকে ক্মামি খ্থরের বহিতত 
ধন্তবাদ দিয়! আমার প্রতাত্তরেক় উপসংহার করিতেছি?” . 
গ্যারিবন্ঠী আহিল্-র্ওওয়াইটে (1916 ৫6 দঃ8৮৮) দই দিন 
খাকিতে মা খাঁকিতে, বুধিততি বড তব 
হিলিডির ও সুতি পু 


৩৪৪ গযারিঘক্ঠীর জীবনবৃত্ত। 


ধ্ৃতি ,সন্গান-্পরদর্শনার্থ এরপ ছর্দমনীয় ইচ্ছা! হইয়াছে যে) তীহাৰা 
তাহার ইংলও ও ক্ষট্লগ্ড পরিভ্রমণকালে ভীহার রাজোচিত পুঁজ! 
করিতে স্বওসফ হইরাছেন। ম্যাঞ্চেই্টর হইতে চারি শত সন্তান্ত 
বাক্তি নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহার নিকট এক নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেদ। 
্রিষ্টল্‌ও লগমের অন্ুবর্তন করিলেন। এ দিকে নটংহাম্‌, বর্মিংহামু, 
লিভারপুল ইযক, ভণ্তী, গ্রীন্ক, এডিন্ববা॥ গ্লীস্‌গো, এবং রচ্ডেল্‌ 
প্রস্থৃতি নগর হুইতে শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধিগণ ও নগরমমিতি সকলের * 
কর্মচারিগণেব প্রতিতৃরা দলে দলে শ্ব স্ব নগরে--ভীহাকে লইয়া 
যাইবার জন্ত আসিতে লাগিলেন । 

গ্যাবিবন্ডী স্তাউদ্যাম্পটনে পৌছিবার পূর্বে আইল্অন্১ওয়াইট্-্কিত 
নিউপোর্ট নগরে ইংরাঁজ কবি টেনিসনেৰ (11608598 ) আলষে সার্ধ 
একঘণ্ট। কালের জন্য তাহা সহিত কথোপকথনে যাঁপিত কবিষা- 
ছিলেন। তাহার উদ্যানে তিনি ওেলিংটোনিরা জাইগ্যান্সিয়। নামক 
একটী বৃক্ষ বোপণ করেন । তাহাব পব নিউপোর্টের বাজপথেব পাঁশ্চন- 
ধাবে তিনি এক ওক্‌ বৃক্ষ বোপণ, এবং টেনিসন্‌ তাহার সন্মানাথ পথেব 
অপথ পার্থ অন্ত এক ওকৃবৃক্ষ রোপণ করিগা পরস্পর পবস্পবেৰ 
নিকট বিদায় লইলেন। 

গ্যারিবন্ডী সাউদ্যাম্পটন্‌ হইতে লগুনে গমন করিলেন। লগ্ডনে 
ভাঙার অভ্ঞর্থনার্থ যে সমারোহ হইয়াছিল, তাহা! বর্ণনা! কব! লেখনীর 
আসাধা। যে বিনয়াবনত নিষ্াযযোগী একাকী ইতালীর স্বাধীনতা” 
সমবে বিজয়-ক্ষীকে করতলগতা ক্রিয়াহ্থিলেন, সেই যহাপুরুষের 
আঅভ্যর্থরার্থ লগ্ডনের রাজপথে যেকধপ জনতা হইয়াছিল, এবপ জনতা 
আর খন তথায় দেখা যায় নাই। মাইিন্‌ এলম্‌ল' হইতে ওয়েইমিনিষ্টার, 
পর্য্যন্ত পথ দৈর্ধো পাঁচ মাইল এই পথের প্রতি পদে লোক দীড়াইযা 
ছিল। থণিজ্-সম্্রদায়ের পঞ্চাশ হাঁঞঙার লোক ও একশত পর্ডাকাধারী 
গ্যান্সিবজ্জীকে সেই পথ দিয় অতি কষ্টে দণ্ুনে লইস্! আপিল $ , 

গ্যানিবন্তী ভিউফ্ অন্লানূ-টখর, রাজগানে 
খরোহখ কিয় রেল সময় পঞ্চানর তোরণদায়ে আসিস! 


অয়েিকসাকধ্যায় | 

উপচ্থিত হইলেন । মোকতারিলীড়া'.ও তেঠতারিকতার১/নই পূ 
সজিলনে লোকে আনন্দে উৎফুদ্ন হ্যা বার বার হ্র্ধনিনা করিতে 
লাগিল। গ্যারিবন্ডীর শকট ভোরণছবারের সম্মুখে উপস্থিত হুটবামাে 
যেই বিশাল তোরথঘার উদঘুটিত হইল । গ্যারিবন্ডীর রোধ ঝইবৃ, চরে 
হিনি লোকসাগরে গ্রবেশ করিতেছেন! চতুর্দিকে মন্তকের কেশক্লাশি 
ভিন্ন আদ্র কিছু পরিদৃষ্ট হইল না। প্রাসাদাবলীব বাতারনম্ধলায় 
ইংরাজমহিলাগণ গ্যারিবজ্ডীর সম্মানার্থ অবিরাম তীহাদিগের রুমাল, 
ঘুর্ণিত করিতেছিলেন। সেই প্রাসাদাবলীর অত্ন্তর় হইতে ও বহি- 
ভাগে অনবরত জয়ধ্বনি উদগীরিত হইতে লাগিল) বমধীককঠধবুনির 
সহিত বাহিরেব হর্যনিনাদ মিশ্রিত হইয়! এক অপূর্ধ্ব তকৃতামিক স্থর- 
লহরী উৎপাদন করিয়াছিল। গ্যারিবন্ডীর হাকেম মুখ দেখিস! 
লোকের চিত্ত তাঁহাব প্রতি এতদূর আক্বষ্ট হইয়াছিল যে, সকলে 
তাহার করম্পর্শ করিবার জন্ত সবেগ্ে তাহার শকটাভিযুখে ধাবিত 
হইয়াছিল, এবং পুলিশকে লোক সবাইয়! তাহার শকটের পথ পরি-, 
ফ্কাৰ করিয়া! দিতে হইয়াছিল। তাহার বীরদেহ পরিচছদে 
আবৃত ছিল, তাহার ধূরবণ ক্লোক ্বন্ধোপরি বিশাঁিত থাকির! বর্ণ- 
বৈষম্যে সবিশেষ নয়ন-রঞজন হইয়াছিল। সেই সূর্তিতে গ্যারিবরী 
যখন মধ্যে মধ্যে গাড়ীর উপর দীড়াইয়া! লৌকসাধারণের, জধ্বদির 
প্রতিদান করিতে লাগিলেন, তখন সে এক অপূর্ব দৃষ্তা হ্ইয়াচিল । 
হঠাৎ দেখিয়া! বোধ হইল, যেন কোন দেবত। মানবজাতির উদ্ধাযার্থ 
শবর্গ হইতে আবতরথ করিলেন। 

ইহা বলিলেই লোকের জনতার অনুমান হইতে যে) সেই পাঁছ 
মাইল পথ 'লোক ঠেলিয়। আসিতে শ্রায় পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। 
পথের মধ্যভাগ পরিধাস্ম রাখিবার অন্ত অশ্বারোহী সৈশ্তগণকে খ্টারি- 
ঘন্্ীর বানের কগ্নে জঞ্জে 'ঈাসিযূহ হইয়াহিল। বখন গ্যারিবক্টীর 
শক্ষট ৪রেইমিনিটীর “সের টশ্্রং উপনিক হইল তো 
বাতী ॥ ঘনসনিিরসলেিতে লে. পি হইমাহিন। সেই 
রর, লেড়র উপর, রেখ নী োপ্যারাক্পনিললিক। হায়ার? 


দ্যানিধঞ্জীর জীবন্ত । 

দেখিয়া বোঁধ হইল, যেন অরধক-সমাচ্ছাদিত একখামি দীর্ঘায়তম মধুছক্র 
নদীবক্ষোপরি শৃষ্তে বিরহিত হইয়াছে । জনসাধারধকোলাহর্লকে 
যেন ঘনীতৃত্ত প্ররগুঞ্জন বলিয়া অনুভূত হইল। তীহার! সেই জনতা 
ভেদ করিয়া ধখন লগুনে আসিল উত্তীর্ণ হইলেন, তখন ভগবান্‌ অংগ" 
্লালীর সান্ধ্যকিরণ্জালে পার্লেমেপ্ট গৃহের শিখরদেশ (0৫:৪9 
সবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া বোঁধ হইল। পার্গেমেশ্টন্্রী হইতে 
তাহারা ক্রমে ট্রাফাল্গার স্কোয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই 
বিশাল চতুফ্ষৌণ ভূমি এক ঘনীভূত মাদবরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। 
এই গ্যারিবন্তী-যাত্রায় যেরপ জনতা ও সমারোহ হইয়াছিল; লগ্নে 
'আর কখন কোন শ্বদেশীয় বা বিদেশীষ রাজ! বা সম্গাটেব সম্মানার্থও 
এরূপ জনতা ও'সনারোভ হয় নাই। তাহারা! যখন পল্মলে আসিষা 
উপস্থিত হইলেন, তখন নৈশতিমিরে বনুম্বয়া আবৃতা হইয়াছেন । 
আজ গ্যারিবন্ঠী ইংরাজ-সন্ত্া্ত-শ্রেণীর অগ্রণী ডিউক-অব সদর্প্যাণ্ডের 
অভিথি। তাই তিনিত্াহার সহিত তদীয় আলয়ে প্রবেশ করিলেন। 
সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই মহতী জনত1ও নিবৃত হইল। গ্যারিবন্ডী সেই 
মহামতি ডিউকেব হস্তের উপর ভর দিয়া] শকট হইতে অবতরণ করি- 
লেন। সেই প্রাসাদের দালানে সদধর্্যাগু-মহিবী ও অগণ্য সন্্রান্ত 
লোক গ্যারিবন্ডীকে মহাঁসমাদরে গ্রহণ করিলেন। 

মঙ্গলবারেব প্রাতে তিনি রাইট্‌ অনরেবল্‌ মিষ্টাব ্টান্সফে্ড ও 
লর্ড পামার্টনের, এবং অপরাছে চিন্উইক্-প্রাসাদে সরল যাও-জননীর 
সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। তথায় সায়াছে তাহার সম্মানার্থ এক 
প্রকাণ্ড নৈশ-তোক প্রদত্ব হয়। 

ঘুধবাঁর তিনি আরল্‌ ও কাউপ্টেস্‌ রসেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ডিউক্‌-জব-সদরর্পযা্ড ও সেনাপতি এবার্ট ( ১০:৪) সমভিব্যাহারে 
রাজকীয় অক্ত্রাগীর পরিদর্শন কর্গিতে গমন করিলেন। সায়ংকালে 
সাহারা থা হইতে প্রতাগত্ত হইয়া ঠাফোঁড-প্রসাদে গমন কারন 
সে দিনও তথাঁধ তীহার সন্ধানার্থ এক ভঁফাল লৈ) জোক শুঁধান 
কার! হয, গাতিকালে আর এবলে তিনি আর” এক প্রকীন চা 
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গম করেন | তথায় নগরের পম লঙ্জাঙ লোক তাহার সকমির্থ সয়. 
বেউ হইয়াছিলেন। গ্যাবিবন্টী সেই মজলিসে নিস্তার কাবোশিকখনে 
কাত্যন্ত বলা হইয়া রাজি এগারটার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । 
শমিবারে প্রবাসী ইতালী গগণ প্কাটিক্নগ্রাসাদে (0728 স্হান ) 
গ্যারিবন্ডীধ সন্ানার্ধ সমফেত হন । গ্যারিবজ্জী মিশস্তিত হইয়া তর্থাধ 
গিধা একটা হবদক-গ্রাহী বন্তুততা করেন। বক্তুতা সধাণ্ত হইলে 
আর্ডিটি (811) নামক একজন ইতালীয় উকতানিক বাদ্যাযোগে 
এফটী অগ্রিম ইতালীয় সমর-সঙ্গীত কবেন। সেই সলীতেব মম 
এই--ওহে গ্যারিবন্ডী! তুমি ইতালীর উদ্ধা়কর্তী বজিকা সকঝা 
বাজ্যেই সম্মান লাভ করিবে। কিন্তু ইতা্গী এখনও সম্পূর্ণরূপে গ্থাবী 
নত। লাভ করিতে পাবে নাই । কাৰণ, ইহাব কোন কোন প্রদেশ 
এখনও দালত্বেব ছর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । সুতরাং হে ইতা- 
লীবাসিগণ, ত্তোমবা ভাহাদিগেব উদ্ধাবার্থ অস্ত্র গ্রহণ কব! অস্ত গ্রহণ 
কব !”। আর্ডিটি এই গানটা এমনই তেজে গাইয়াছিলেম যে, সমবেষ্ত 
ইতালীয়গণ যেন কিছ্যুৎ-্পৃষ্টেরস্াষ অজ্ঞান-অভিভূত হইগাছিলেন। 
তীহাদিগের হছদধ ইহাতে এতদূর উচ্ছসিত হইয়াছিল যে, তাহারা 
অতর্কিতভাবে সেই গীতে যোগ না দিয়া থাকিতে পাবেন নাই। সহজ 
সহত্র স্ববেব একভানিক সঙ্গীত সেই বিশাল দালানে ছাদে প্রতিক 
হইযা বজজদিনাদে পরিণত হইয়াছিল এবং গৃহের অত্যস্তবভাগহে 
আলোড়িত করিয়! ভুলিয়াছিল। * 
সঙ্গীতাঘসানে ইতালীয় সমিতির পক্ষ হইতে সিগনোযা! পেঠিমা 
গ্যাক্লিযন্ডী ও তাহার বীক্ষপুত্র মিমোতীকে হুইখামি (পগ্ররবাসি উপহার 
্রন্গান করিলেন। সেই অধসারে তিনি এক্ষটা বাগ কনা 
দবানা গ্যারিবন্জীর কীর্তিকলাপ উদেবারিত করিলেন । 'কিয়ৎক্কাঞ্গ 
তথায় অবস্থিতি করিস গ্যানরিবন্ী সুর জগগে দির্গক “হইলেম। কাম 
হইতে তিনি হন শ্রাতাখত হন) গুথয আঁগষানয়, নিমের জায় পে 
নিবি জনতা চূইযাহিত। তিনি সেই অনরোনাদাজহানির এমখ] 
দিয়া ভুতিকঃ গৃহে কিতা সাঁসিযেন । পসীতে ই তিলবাদাতি 


চা 


৩৪৮ গযারিবন্তীর' জীবনকৃত । 
জর্ড ও লেতী পামাই্ট নের আহবানে আহত হইরা! তাহাদিগেব ভ তা 
দিখের কতিপয় নির্দিষ্ট বনধুধান্ববগণের সহিত আঁহাবাহ্ছি ফরিজেম। ; 

ববিবার ফ্রিমেসন্প লজ (চ:567095308 ০৫8০) হইতে সর্বাতিত। 
প্রতিনধিগণ তাহার পন্মানার্থ তাহাব ্যাখাস-গৃছে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। কাবণ, গ্যারিবন্ডী & সম্প্রদাত-ুক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ আবাখ 
তিনি সিসিলীষ লজ্ সমুদায়ের গ্রাণ্ড মাষ্টীর ছিলেন। “বাইট্-জব্‌.- 
মেম্ছিজেব”) গ্রাম মাষ্টাব এ সকল প্রতিঙিধিগণের অগ্রণী হইয়া গিধা- 
ছিলেন। উক্ত প্রতিনিধিগণের কেহবা ইংবাজ, কেহবা দক্গিণ আে- 
বিক, কেহবা ফবাশি, কেহবা ইতালীয়, এবং কেহবা অন্ত জাতীয় 
ছিলেন। গ্যাবিবন্ডী নান! ভাষায় পাবদর্শা ছিলেন বলিষ! তীহাদিগের 
প্রত্যেকের সঙ্গে তাহাদিগেব আপন আপন জাতীয় ভাষায় কথোপকথন 
কবিতে লাগিলেন । সকলেই বিভিগ্ন বিভিন্ন ভাবায় কখোপফখন্‌ 
কবিতেছেন দেঁখিয়! গ্যারিবল্ডী আমদে উৎফুল্ল হইয়া বলিযা উঠিলেন--- 
“দেখিতেছি ষে সমস্ত পৃথিবীই এখানে প্রতিনিধি দ্বারা আবিভূ ত$৮ 
ৰলিতে বলিতে আনন্দাশ্রু স্তাহার গগুদ্যয় বহিষ্না পড়িতে লাগিল । 
অর্থ ঘণ্টাকালেব কথোপকথনেব পর প্রতিনিধিগণ গ্যাবিবন্ভীধ নিকট 
বিধায় গ্রহণ কবিলেন। তাহাদিগকে বিদাষ দিবাব সর্মষ গ্যাবিবন্ডী 
হৃদজ্লোচ্ছাদে অভিভূত হইয়া! পড়িধাছিলেন। সেই জন্য তিনি আৰ 
অপিক কথা কহিতে পাবিলেন নাঁ, কেবল ইতালীয় ভাষাষ এই মানস 
বলিলেন--“আমি দেহ ও আত্মার আপনাদিগেরই সহিত রহিলীম, 
জামিবেন।* 

এই এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় গধণশৎ স্থান হঈতৈ নিমন্ত্রণ আসিয়া 
ছিল, এবং ক্রমেই আয়ও আসিতেছিল। এ সিমন্্রধশ্রোতের যে শীক্ 
খিক্লাম হইবে, তারও সম্ভীবন। অপ । এদিকে নিধস্তর নিখস্্রণ রঙ্গ 
করিতে গিয়া গ্যারিবঙ্চীর শর্দীর সুস্থ হওক! দুবে থাকুক, বন্বং অধিক" 
ভর রগ হইয়া উঠিল তথাপি” তিনি লোকে মনে কই দিতে 
জনিচুক হইলেনা। সোমবার প্রত্যুষে ভিন স্ধ-অিংশৎ সমিতি 
্রক্চিনিধিগণেষ আহ্বানে আরতি হই “রব কষাটিক আসাদ 


হেয়োখিশ অন্যায় । $%5 


গমন করিলেন। পুথায় প্রতিনিধিগগ গ্যারিবন্ীকে আগুন আপন 
মমিতির পক্ষ হইতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অভিনন নগত্র প্রদান করিলেন । 

পর বুধবারে লওননগরী গ্যারিবজ্ভীকে মহাণৌন্ববন্চুক 'হাগুন- 
নগরের স্বাধীনতা মে৪৫০7০, 9 6১৪ 06 ০৫90০0) সন্মান গরদান 
কম্ধিলেন। সেই উপলক্ষে লভ্ণেট পাহাড়ের উপর ও দেপ্টপরের 
গির্জার অঙ্গনে এক অপূর্ব্ব উজ্জ্লতাময় দৃষ্ত পরিদৃই হইয়াছিল । 
প্রাসাদাবলীব গবাক্ষমাল1 ও বারাগাঁদকল হইতে অনস্ত-পতাকা-শ্রোত 
প্রবাহিত হইল, এবং সেই গবাক্ষযাল। ও বারাগাসকল লোঁকে লোক" 
কীর্দ হইয়া গেল। এ দিকে নগরের ঘণ্টাসকলের বজ্জনিমর্দে নগর- 
ৰামীগণের কর্ণ বধির হইয! যাইতে লাগিল । গ্যারিবন্ডী যখন শকটা” 
রোহুণে বৰির্গত হইলেন, তখন চতুর্দিক্‌ হইতে লোকে জয়ধ্বনি, 
করিতে লাগিল, এৰং তিনি ভাঙার প্রতিদানস্বরূপ ঘন "মন যন্বক 
অৰনত কবিতে লগিলেন। 

যখন নগরমমিতি তাহাকে জিজাস। কবিলেন, তিনি কিক্সিল্‌ 
চেষ্াব অথবা! চেম্বার্পেনেব আফিদ্‌--এই দ্বই স্থানের কোথায় 
এই সম্মান গ্রহণ করিতে চাহেন। তিনি তাহা প্রক্কতির উপযোগী 
উত্তধ দিলেন, বলিলেন-_“ষে গ্হে মহাত্মা কম্ছথ্‌ ( 8:০889$২ 
এই গ্বাধীনত। গ্রহণ কবিক্পাছিলেন, আমি সেই গৃহেই এই স্বাীদত্তা- 
বপ সন্ধান লা কবিতে ইচ্ছা করি? । এই সন্মানহচক স্ছাধীলক্তা, 
পত্ধে একটা গ্রকী নুবের্ণময় বাক্সে পূরিয়! তাহাকে প্রদান করা হুইীল। 
সেই সৌবর্ণ বান্সের ভালাৰ মধ্যভাগে ল গুননগবীদ্ব বিশিষ্ট চি অ্থিত 
ছিল। তাহার চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর ফুল কর্তিত হইক্বাড়িল। সালার 
পৃষ্ঠদেশে উজ্দল সুব্র্ণে গ্যারিবন্ডী'র নামের আন্য কক্ষ 3 পিখিত ছিল । 

গ্যাক্সিবন্ডী সামান্ত ধৃসরধর্ণের পরিচ্ছদ পরিক্পা আসিক্ান্বিলন, 
তথাণি স্াহাকে দেখিমা সকলেই বিশ্ময়ক্ডিমিতবফন হইয়া গিরাছিল। 
তিনি সেই লোকাীর্ঘ প্রকাণ্ড অনাবৃত স্থানে পৃ মিলোতী, এখ্ব মিঠা 
নিকট, ডাবণয় রেসাইল, ও তীয় সহকারীর জইয়া উপস্থিত হইল 
সড়ার কায আরফ্ত হইল। লর্ড দেয়র -ঝ অগরপারা সত্পুজিত্ত 


৩৩ 


৩৫০ গ্যারিষঙ্তীর জীবনবৃত্। 


আসনে উপবিষ্ট হইলে, সতান্ন যপ্তবাসকল পঠিত হইল । তাহার পর 
সিট চেম্বার্পেন নগরসমিতির পক্ষ হইতে গ্যারিবন্তীকে কতিনলগন 
করিসেন। তাহার আভিনন্দনিক বক্তার ভাবগুলি অতি কোমল 
ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সেই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তীহার ভূয়সী 
প্রশংসা কবিয়াছিলেন। সেই আভিননদনিক বক্তৃতা ও গ্যারিবন্ঠীর 
উত্তরের সারমর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


গ্যারিবল্ডীর অভিনন্দন । 

*উদ্দ্ল-কীর্তি মহাত্মন্‌ ! লণ্ডন-মহানগরী তীহাব হস্তে যে সর্কৌচ্চ 
সন্মান ও পুরস্কার প্রদ্দানের অধিকার আছে, আল্ম আপনাকে সেই 
সন্ধান ও পুবস্কার প্রদান করিবার জন্গ এখানে আহ্বান করিয়াছেন । 
আজ এই মহানগরী প্রখ্যাতনাম! মহাত্মাগণের নামের সহিত আপনাব 
নাম--ইহার সম্মানী নাগবিকের (9০০ 01৮৪৫চ ) তালিকাভুক্ত 
করিরা লইধেন। আজ এই অবসরে সেই মহানগরীর প্রতিনিধি- 
স্বরূপ হইয়া আমি আপনাকে সংক্ষেপে গুটিকতক কথ। বলিতে আসি- 
স্বাছি। যদিও আপনার আগমনে এই মহানগরীর অস্তরে যে আনন্দ 
প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আষি বাক্যে বর্ণনা কবিষা উঠ্িন্তে 
পারিব না, তখাঁপি সেই মহানগরীর পক্ষ হইতে আমি আপনাকে 
স্ৃবদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিষা থাকিতে পারিলাম না। আপনার 
হাদয় যেমন স্যোজ-ধবনিতে সন্কুচিত হয়, এরূপ আর কাহারও ছদয় 
হয় না, চাহ আমরা সকলেই বিশেষর়পে অবগত আছি। তথাপি 
এন সময আসিয়া! উপস্থিত হয়--উপস্থিত সময় তাহাঁবু অন্ভতম--বখন 
আত্মতুষটি় জন্ট নহে, শুদ্ধ পবচিত্তবিনোদনের নিমিত্ত, সত্যময় আত্ম- 
স্বতি-শুলিতে হয়। ম্ুতরাং আমি যখন ঘলিতেছি, তখন আপনাকে 
সহিষুই হই! শুনিতে হইবে যে, লণ্ডনের অধিবাগিগণ আপনার প্রতি 
কি গভীরতাৰে শ্রীতিসুদ্ধ, এবং আপনার অপূর্ব্ণ বীর্তিকলাপে কি 
জনীম-বিদ্বববাদ্‌। "আপনার ঘটনাপূর্ণ জীঘমেক্র অন্যান্য ঘটনাপুঞের 
খিবৃপ্চি্ জ্ত আগ মি এখানে আহত ছুই নাফি। যদিও আমি 
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জানি যে, সেই ঘটনাপুগ্র অতি ফল্সিত উপক্তালের ঘটনাবনীকেও 
ত্যাশ্চধ্যতায় অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি সেই খটনাপুর্জের বর্ণনা 
দ্বার! উপস্থিত শ্রোভৃমগ্ুলীর চিত্তবিনোদন করিতে আমি আজ এখানে 
উপস্থিত হই নাঁই। কারণ আজ এই সন্ত্ান্ত-সমিতি একবাক্যে আপ- 
নার অভ্যর্থনা করিতে আসিম্মাছেন, এবং আপনায জীবনের দ্বাজ- 
নৈতিক ঘটনাপুঞ্জের উল্লেখ না করিয়া শুদ্ধ আপনার চরিঅ-স্হাত্য 
বর্ণন করিবার নিমিত্ত আমায় উপদেশ দিয়াছেন । , ইতিহাসের ঘটনা 
বলীর অনুরূপ মধ্যে মধ্যে প্রহ্ত হইয়া থাকে সত্য, কিন্ত আমর! 
জগতের ইতিহাসপ্রস্থের প্রতিপৃষ্ঠা ওতঃপ্রোতঃ করিয়া! জোলেফ্‌ 
গ্যারিবন্ডীর প্রতিরপ খু'জিয়৷ পাইলাম না। তিনি ব্যতীত তাহার 
ৃ্ান্তস্থল আর দেখিতে পাইলাম না! মহাত্মন্! আমরা এই নগরীর 
অনৈতিহাসিক উপন্তাসাবলীর মধ্যেও আপনার চরিত্রের অন্ধুরূপ দেখিতে 
পাই ন1। বোমানের। তীহাদিগের অতি গৌরবের দিনে স্বদেশের অন্ত 
ধন সম্পত্তি, দারা স্ৃত, অধিক কি, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এবং 'জীবন 
পর্য্যস্তও উৎসর্দ কবিতে কুষ্টিত হইতেন নাঁ, সেই গৌরবের দিনেও-. 
তাহাদিগের মধ্যে আপনার প্রতিদ্ধপ খুণজিয়' পাওয়া যায় না । তাই 
আজ লগডননগরী আপনাকে এই মহামম্মানে বিভূষিত করিয়া! আপনার 
নামের সহিত তীহাক় নাম চিব-মিশ্রিত করিতে উদ্যত হইয়াছে! 
দেব! লোকের এতদিন ভ্রম ছিল যে, পুরাকালীন আয্মোৎসর্গের 
ভাঁবের সহিত আরুর্ণি্কী গুণাবলী মিশ্রিত হয় না। কিন্ত সাঁপনাত্ম 
চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহাদিগের সে ভ্রম বিদুধিত হ্ইয়াছে। 
দিখ্িজয়ী রণপণ্ডিত সেলাপতির গৌরবশালিভার সহিত; ওঁপস্ভীসিক 
সামুদ্রিক রাজগণের অসমসাহসিকতা। ও তীব্রকান্িতা $ এবং যে বীরদ্বে 
দাপন্ছের মর্শন্ধদ নিগড়ে আরদ্ধ বাদ্যসকল শৃঙ্ধলমুক্ত হইয়া আপনার 
চয়শতলে লুষ্টিত হয়, সেই খীরত্বের সহিত ডেণ্টাঠসেক্স কঠোর অধি- 
কারিতা, ও দিন্সিনেটসের অতুপনীয় সরলত।) এবং লিয়োনিভাসের 
অদীম লাহসের সহিত স্্রীবসন্ুলত কোমলতা ও, বাঁলোচিত সা, 
খ্রি আপনাতে এই পরম্পর বিসম্বাদী গুণাবলী ফূ্াগ্। 'বিদাসান 
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আধরি:এই পরম্পরবিঝোবী গুশাবলী--বিশ্বজনীন শাস্তি, ভাতৃত্বভাঁধ, 
ও স্বাধীনতার উগ্র ইচ্ছা-_জগতের ভবিষ্যৎ মঙ্গর্ণ এবং সীনবজাততি ও 
ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস-দ্বারা সংযষিত ও সমঞ্জমীকৃত। আপনি 
আঁপমার প্রো ধন্থাপ্ পূর্বেই আপনার সহজীবীকে জলমক্জন হইতে 
রক্ষা কৰিতে গিয়। আপনার প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। এ দিকে 
আমাখের ফৃষেন্স নাছটিঙ্গেলের ন্তায় মার্সেলিঙের বিশ্চিকা-চিকিৎসা- 
লন্বে মরণোন্ুখ বা! যস্ত্রণাদগ্ধ বোগীগণের শুক্রষায় নিমপ্র ছিলেন । দক্ষিণ 
আমেরিকায় আপনার নিকট হইতে আপনার বন্ধুর নাম বাহির করিয়া 
লইবার জন্য, আপনাকে মানুষের সহ্শক্তির সীমাপর্যাস্ত যন্ত্রণা দিয়া 
ছিল, তথাপি আপনার মুখ হইতে আপনার বন্ধুর নাম উচ্চারিত হয় 
নাই। আবার যখন সেই র্াক্ষল আপনার হস্তে পতিত হইল, তখন 
আঁপনি অভি-সানুষ-উদার্য্যের সহিত, তাহাকে তাহার স্বাধীনতা ও 
ধনসম্পত্তির সহিত প্রাণদান করিলেন। আর আমকা আপনার সে 
মাছাম্মোর কথা! আর কি বলিব _ধে মাহায্মে আপনি সময়ের লুষঠন- 
লন্ধ ধনরত্ব আপনার দুঃস্থ-সমর-সঙ্গীগণকে প্রদান করিয়া কপর্দকশৃহ্য 
হইয়াছিলেন, এবং একমাত্র অবশিষ্ট গাত্রাবরণও (810 শীতকম্পিত 
কোনও সমর-সহচ'রকে প্রদান করিয়াছিলেন । যখন আপনি আমে- 
রিকা হুইতে শ্বদেশে প্রত্যানীত হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে নিমগ্ন 
হইলেন, তখন বিয়লক্্মী আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনার চরণ- 
তলে ছুইটী রাজ্যের রাজন্ব ও লুঠন-লন্ধ ধনরত্ব অঞ্জলি প্রদান কতি- 
লেন। আপনি ইচ্ছা! করিলে সেই অনন্ত ব্ত্বরাজি লইয়া শ্রাচ্যবিজরীর 
ঠায় মহাপমারোহে গৃহে গমন করিতে পারিতেন ; কিন্ত আপনি . 
তাহার কিযদংশও স্পর্শ ন! করিয়া! রিক্-হতন্তে আপনার ক্যাপ্রেকাঁপ 
স্বীপাবাদে ফিরিয়া 'আমিলেন। আপনার গাথেরের -জন্তও্ কিছু 
লইলৈন মা! ধন্ঠ আপনার আঁখ্মত্যাগ ! আবার যখন শনেশের উদ্ধাঞ- 
সাধন করিতে গিঝ। খন্ুগণের অস্ত্রে আহত ইইয়। তীহীদিগের “গৃহে 
পড়ি খাতর্না ভোগ এবং জিশরাজি আগিধীর। পঙ্টায় পড়িয়া! ছটফট 
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করিয়াছিলেন, তধাপি একবার কাহারও উপর কোন ভিরস্বার- বচন, 
ঘা-কটুক্তি আপনার ওঠাগ্র হইতে বাহির হয় নাই, তর্ধলই.আপনার 
মহিমার পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। আপনার এই আগমন খ্বারাঁ আমর! 
কোন স্বার্থসাধন করিয়া লইতে চাই লা। কারণ আমাদের দেশে. 
বৈপ্লবিক যুগ অভীত হইয়া গিয়াছে । আপনি সেই দৌন্দর্য্ের আবাস- 
ছুমি--বহুদিনের ছুঃশাসনে দুর্দশীগরস্ত ইতালীতে ফিরি! গিয়া. আজ 
বাহ? ষাহা। দেখিলেন আন্ুপূর্বিক তাহা। গিল্সা বলিবেন। এরূপ দৃপ্ত 
ইউরোপের আর কুত্রীপি দেখিতে পাইবেন"নখ যে--লক্ষ লক্ষ লৌক 
স্বাধীনতার অম্বকুটা রক্ষককে সন্মান দিবার নিমিত্ব, এখানে .সমবেত 
হইয়াছে, অথচ একটা সৈনিক পুরুষ তাহাঁদিগের মধ্যে উপস্থিত লাই । 
আপনি দেশে গিয়া আপনার রাজাকে বলিবেন যে, যে .রাজপিংহাসন 
স্বাধীন প্রজাবৃন্দের অকৃত্রিম রাজভক্তির উপর সংস্থিত, তাহার বিনাশ 
নাই। তীহাকে আরও বলিবেন যে, বিশ্লীব-যুগের বিলয়সাধনের শক্তি 
শীদনকর্তাগণের হস্তেই স্তন্ত আছে। তাহাদিগের শীবনের শুপেই 
বিপ্লবের কারণ বিদুরিত হয়, এবং তাহাদিগের শাসনের, দৌষেই বিপ্ল- 
বের কারণ আপনা হইভেই উখ্িত হয়। এক্ষণে মহাশয়! আঁপনি 
আপনার গদাধ্যগুণে আপনার উপর লগুনমহানগরীর দ্বাধীন নাগরি- 
কের সম্মান অর্পণ করার অধিকার প্রদান করুন্। আমি নাগরিক 
সমিতির প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আপনাকে এই সম্মান গ্রহণ করিতে 
অন্থরোধ করিতেছি:। ইহা দ্বারা আপনার এই নগরীতে আগমন 
চির-্মরণীক় হইস্বা থাকিবে । আমরা সকলেই অত্যন্ধ: হঃখিত- যে, 

. সকলের প্রতি সমভাবে দ্ধেহ প্রদর্শন করিতে গিয়া, এবং ক্মবিচারিত- , 
ভাবে সকলকে অনি গভীররূপে ভাল বাসিতে গিয়া) আপনার দিন দিন 
্বাাতঙ্গ হইতেছে। সুতরাং অগত্যা আপনাকে -শীত্তই গৃহে গ্রৃতি- 
গমন করিতে হইতেছে) আনব আমরা সেই জন্ত লর্ড পাঁমার্টমৈর সহিক্- 
একমত হইয় বলিতেছি যে, বদিও আপনার সহস). ইংলও, পরিত্যাগ . 
আমাধিগের সবিশেষ মনঃক্ষোতেয়.কারণ হইবে, তকাপি ইহা গারদি' 
আাগনার: গছ্ত্য জীব: পরি্গিত হর,..তাহাহইলে তাহা আমা 


৬88. গ্যারিব্ডীর জীবমহৃত্ত 
সৌভাগ্য বলিক্া। মনে করিষ। আমি আম সভাপতি ও সভাস্থ সভা. 
মণ্ডলীর পঞ্চ হইতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাহার 
কপার এবং ব্রিটিশ চিকিৎসকগণের চিকিৎসাপারদর্শিতার, ও উ্দীচ 
জলবাধুর বলকারক প্রভাবে আপনার ছুর্বলীকৃত অন্গপ্রতঙ্গ সকলে নব 
ধলসঞ্চার হয়! যেন স্বাধীন জাতির অকৃত শ্বতঃ-প্রসারী-প্রেম ও অভী- 
খরনা আপনার বাহুতে নবধমনী সংযোজিত করে, এবং আপনার 
স্বজাতিপ্রেমিক দয়ে নব বল যোজনা করিয়া দেয়। আর বিধাতা 
আপনার দ্বেশের খা জগতের আর কোনও মঙ্গলকাধ্যে ষদি আপনাকে 
নিক্বোজিত করেন, (করিবেন না কে বলিতে,পারে ? ) তখন যেন এই 
নববলষূত বাহুতে ও এই নবোৎসাহপ্রাপ্ত হৃদয়ে আপনি আবার হশ্বরের 
প্রিষ্ন কার্ধ্য সাধনে ব্রতী হইতে পাবেন! ৮ 


গ্যারিবন্ডীর প্রত্যত্তর | 


সেনাপতি গ্যারিবন্ী গভীর নিম্তব্ধতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়। নিষ্ন- 
লিখিত প্রকারে সিট চেম্বার্পেনের বক্তৃতার উত্তর প্রদান করিলেনঃ-- 
“আপনি মহাগৌরবাস্থিতা লগ্ডন মহানগরীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া 
আজ আমাকে যে সন্মান প্রদান করিলেন, তাহার জন্ত আমি পর্যাপ্ত 
পরিমাণে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়! উঠিতে পারিতেছি 
নাঁ। মিষ্টর মেয়র! জানিবেন যে, সমরের শীর্ষস্থানীয় হওয়া, বা সমরে 
সর্বপ্রথম সম্মান লাভ করা অপেক্ষা, আমি এ সম্মানে আপনাকে 
অধিকতর গৌরবান্িত বলিয়া মনে করি। কারণ আমি 'সমরের ধূম- 
* ধাম ও চাক্চিক্য অপেক্ষা সভ্যজগতের কেন্জ্ীভূত এই মহাগৌরবাস্ধিত! 
ও উজ্্লকীর্তিশালিনী মহানগরীর স্বাধীন নাগরিক হওয়া অধিফতর 
সৌভাগ্যের বিষষ বলিয়া যনে করি। আজ আমি দেবিয়া ব্িতেছি 
এরূপ নহে, কিন্তু আমি বহুদিন হইতে শুনিয়/আসিতেছি যে, এঁই মহা 
নগরী শ্বাধীনতার কেন্দ্রভূমি। এখানে বিদেশী কেহ নাই]. কারণ 
সফল বিদেশীয়ই, এখালে 'সাসিক় আপনার গৃহাগত খলিযী মনে করে। 
কমি আবার বলিতেছি ঘে, আপনার প্রতি ও লণুম দহমগরীকর” শর্ত 


আয়োবিংশ অধায়। ৩৫৫ 


গর্ধ্যাপ্ত কতন্তত্তা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য 1 কিন্তু জাবি আজ 
দ্ধ আমায় বাজনার দ্রাত্বগণেষ ছইয়। নহে, কিন্ত সঘন্ত ইতাঁলীর হইকা 
আজ আপনাকে ও আপনার দেশকে ধন্তবাদ প্রত্যর্পণ কর্ধিত্বেছি। কারণ 
ইতালী সমরে সতত ইংলট্র মুখাপেক্ষী! আমি সত্যই বকিতেছি যে, 
জামার ধেশবাসিগণ ইংলঙডের দিকট সকগ অবস্থাতেই যে বাস্তব 
মহারভা ও সহান্্ভুতি পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাহাতে সাহারা 
ইংলগওবাসিগণের প্রতি ফখনই পর্ধ্যাপ্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে 
গারেন না। আমি যে ইংলগুবামিগণের সহবসতিতে এই সর্বপ্রথম 
স্থধী হইলাম, একপ নহে । আমি নানাদেশেক নানাস্থানে - বিশেষতঃ 
আমেরিকান অনেক সময়ে তাহা (দগেব সহবসতিজনিত সুখ অনুভব 
করিয়াছি । অধিক কি, কোন কোন স্তানে ইংরাঙ্গপতাকা মূলে আশ্র় 
লইয়া আমি আপনার প্রাণ বাচাইয়াছি । বিশেষভভঃ চীনষেশে ইংরাজ- 
গণের নিকট যে সাহাষ্য পাইয়াছিলাম, তাহা, আমি জীবনে কখন 
ভূণিতে পারিব না। আমি তাই আবাব বলিতেছি যে, পৃথিবীর অর্প- 
স্থানেই ইংরাজজাতির প্রতি আমার যে প্রেম ও কৃত্তজ্ঞতা! বদ্ধমূল হই- 
স্বাছে, তাহা কথন বিনষ্ট হইবার নহে। অবশেষে আমি মুক্তকণ্ে 
জানাইতেছি যে, আমি সমস্ত ইংরাজগণেব নিকট চির-ক্কৃতজ্ঞতা-পাশে 
আবদ্ধ আছি, এবং আমি আমার জন্মভূমির পক্ষ হইতে আপনার দ্বারা 
ইতলগ্ডর প্রতি শামাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। » 

বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছাসে গ্যারিবন্ডীর কষ্ঠ গু হইয়া, আসিল, 
ও গষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতে লাগিল। তাহার একাগ্রতার় ও ভাব- 
প্রাবল্যে সভাস্থ সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং গ্যারিবন্ডীর 
প্রতি বিশ্বজনীন সহানুভূতির ভাব উদ্দীপিত হইল । 


শসা 


গ্যারিবজ্ডীর গৃহে গ্রতিগমনের উদ্যোগ । 
বিখ্যাত অন্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার ফাগু ন্‌ যত পলক করিলেন যে, 
গ্যানসিবঙ্তী এরূপ 'ার্ধে। অধিক দিন ন্যাগৃত খাকিলে, কাহার শ্বাখ্য 
একেবারে নষ্ট হইবে । এই জত তিনি অচিরাৎ স্যযাজেসা দ্বীপে গাছ 


৩৫৬ গ্যারিবজ্ডী জীবমরৃত । 

'শ্বমন করিতে কৃত-স্ষগ্ল হইলেন । এই সংবাদে অনেকেই মর্দাকত 
হইলেন'। কিন্তু সকলেই একবাক্যে ইহীর স্তাধাতা স্বীকার ফরিলেন 
বদিও গ্যারিবন্ডী নিয়ম প্রত্যুফে পাঁচ খটিকীর সময় শয্যাহইতে 
গাজোঁথান করিতেন, তথাপি অর্ধ ঘণ্টাকাল তীহান্ি' আপনার বলিবার 
ছিল না। তীহাকে অবিরাম বিভিন্ন দৃষ্থা দর্শনে, বক্ত-তা শ্রবণে, ব। 
গ্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা! করণে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তাহাতে 
তাহার মন সর্বদাই ভীষণ রূপে উত্তেজিত থাকিত। 

২২, এপ্রেল শুক্রবার (১৮৬৪ খ্বীষ্টাক ) তিনি যুবরাজ তোরণ 
(70958 3519) হইতে নিক্মলিখিত মর্মে ইংরাজজাতিকে লক্ষ্য 
করিয়া 'আপনার গৃহে প্রতিগমন-স্চক এক অভিনন্দনপত্র প্রচার - 
করেন £-- 

“আমি ইংরাগজাতি ও তাহাঁদিগের শীসনসমিতির নিকট হইতে 
এই স্বাধীনতার আবাসভূমিতে যে প্রাণভরা অভ্যর্থন! পাইয়াছি, তজ্জগ্ত 
₹হাদিগের প্রতি আমি হৃদগ়াহ্ভূত কৃতজ্ঞতা ও ধরা পরক্াপ 
করিতেছি।. 

“আমার এখানে আগমনের মুখ্য উদ্দেগ্ত--াহাদিগের নিকট আমি 
ও আমার দেশ যে বান্ডব সহান্ভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি'ও হইয়াছেন, 
তাহার অন্ত তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । আমার সে 
উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইয়াছে। 

“আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, আমি আমার ইংরাজ বন্ধুগণের 
হস্তে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিব; এবং তীছারা! আমাঞ্চে 

যেখানে যাইতে বলিবেন, সেইথানেই যাইব, কিস্ত আমার হাছের 
এ সকল আকাঙ্ষ। পূর্ণ হইল না। 

“আমি যদি আমার অসংখ্য বন্ধুগণের কাহার কাহার আশাভঙ্গ 
করিয়া থাকি, 'আমি তীঁহাদিগৈর. নিকট ক্ষ প্রার্থনা: করিতেছি। 

কোথায় যাইকষ্ঠ কোথাস্ক: ফাইতে পাঁয়িব না সাফি ভাহার 'নির্ণর. 
করিতে অসসং হইয়া জামি এক্ষণকার মত-তীহাদিগকে: ধরা দিয় 
সীধাদিগের নিকট হইতে বিরান লইতেছি? 


অনয়াবিৎশ আধ্াযায়। ৩৫৭ 


“তথাপি আমি আঁশা কবি যে, অজিরে আর্গি আবার এখালে 
শ্রা্যাগত হইরা আমাৰ এখানকার বন্ধুগণেব সহিত গুরয্াট 
সাক্ষাৎ করিয়া ইংলগ্ডেব গার্স্থ জীবনের মধ্যে গ্রধেশ কক্সিব, এবং 
এখামকাৰ উদার-প্রন্কতি অধিবাসিগণেব যে অসণ্থা মিম গ্রহণ 
করিষা শারীরিক মন্বাস্থ্াবশতঃ আপাততঃ রক্ষ। করিতে পারিলাষ না) 
তখন আসিয়া তাহ। বক্ষ! করিব। 

“মেনাপতি গ্যারিবন্ডী 1” 

সেই দিনই প্রিক্স-অব-ওয়েজ্স আসিষা গ্যাবিবন্ডীব সহিত সাক্ষাৎ 
করেন, এবং সেই দিনই গ্যাবিবন্তী নিয়লিখিত মর্দে ভিক্টর হুগোকে 
এক্ পত্র লিখেন ২-- 

পশ্রিন্ন গেট, লগ্ন, ২২এ এশ্রিল ১৮%৪। 
ণপ্রিষ ভিক্টর হুগো -মাপনাব নির্বাসন-স্থানে আপনাক্ন 
সহিত সাক্ষাৎ করার বলবত়ী ইচ্ছা ও বর্তবাজ্ঞাননত্েও মানা 
কাবণে আমি পাবিষা উঠিলাম না। আমি আশা কবি, আপনি ইহা 
বুঝিবেন যে, দূবেই থাকি বা নিকটবর্তী হই, আমি কখনই আপনা 
হইতে পৃথক কত হই না, এবং যে মহামস্ত্েব আপনি সাধনা” কবিতে- 
ছেন, তাহ] সহিত আমাব হবদয়েব যোগ কপনই কমে নাই। জাঁনিষেন 
সততই আপনাব। 
“সেনাপতি গ্যাবিবন্তী । * 
ভিউর হুগে! নিয্লিখিত প্রকাবে সেই পত্রের উত্তগ প্রদান 
করেনঃ ঃ 
*ইটেভিলি হাউস্‌, ধাবেন্সে, ২৪এ এপ্রিল ১৮১৪1 

“প্রিয় গ্যাক্সিবন্ডী !-_জামি আপনাকে আমার আলখে আসিছাক 
অয় আহ্বান ফত্ধি নাই, কারণ আমি জানিতাম, ক্াঁপনি বিনা পান্া- 
গ্রেই এখানে আসিথেন। যদিও আপনি আলিলে আঁপনানস ঝারমর্গন 
কর্দিযা আমি অপূর্ব আমন অন্থতষ করিতাম, ছাদিত আখ্লার ভার 
প্রশত বীধে গৃহে দেধিলে আমি আপনাকে রূতকতার্থ বলিয়া ঘবে 
করিভীব, তথাপি গাসার বিশ্বায ছিল বে, আগরানমমদ টা ঝাণেক্ষাও 


/ ৩৫৮. গ্যারিবন্ডীর জীরনবৃতত। 

স্টরুতর কার্য্য ব্যাপূত আঁছে। আপনি একটা বাতির আলিঙ্গনের 
ভিতর ছিলেন, সুতরাং সে জাতীয় আলিঙ্গন হইতে আপনাকে;কাড়িয় 
লইবার একজন লোকের অধিকার নাই। আজ খারেন্সে ক্যাখ্রেরা 
স্বীপকে দূর হইতে অভিবাদন করিতেছে, হয়ত এক দিন দর্শন দিতেও 
পারে। ইতাবসরে আমরা প্রাণের সহিত পরম্পরকে ভাল বাসিতে 
থাকিব। আপাততঃ ইংরাজ জাতি এক অপূর্ব দৃশ্ঠ দেখাইতেছেন। 
ইভালীর উদ্ধার সাধন করিয়া স্বাধীনতার আবাসভৃমি ইংলণ্ডের 
আতিথ্যগ্রহণ করা অতি সুন্দর ও অতি উদাত্ত। ধাহাকে ইংলগও 
এত দিন মনে মনে পুজা করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তীহার অঙ্গ 
বর্তন করিতেছেন। আপনার এই পুজায় স্বাধীনতার বিজয় উদেনদা- 
িত হইল জানিবেন। পবিত্র সন্ধিতে (17017 4111%709) ম্বন্ধ 
পুরাতন ইউরোপ এই দৃষ্তে বিকম্পিত হইতেছে । এই স্বাবীনতার 
বিজয়ঘোষণা' ও অধীনজাতিনিচয়ের উদ্ধারসাধনের মধ্যে অধিক 
ব্যবধান নাই। ঃ 

“আপনার চির-সখা ভিক্টর হুগো”। 
গ্যারিবন্ডীর হঠাৎ ইংলগু পরিভ্যাগ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফল 
বলিষ়। অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অধিক কি, পার্জেমেন্টের 
কোঁন কোন সভ্যও এই ভাবে পার্পেমেপ্টে বজ্তত। করায় গ্ল্যাড্ষ্টোন্‌ 

ও লর্ড পামাষ্ন্‌ সরলভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাহা- 
ভেও লোকে সন্তষ্ট না হওয়ায় গ্যারিবন্ডী ২২এ মে তারিখে টিউরিণের 

ংবাদপত্রনকলে নিক্সলিখিত মর্ম 'এক পত্র লিখেন £- 

, "আমি অঙথনয় করিয়া বলিতে যে, সামানঠ কৃষক রানার 
শীর্ষস্থাপীয় ব্যক্তি পর্য্যস্ত সমস্ত ইংরাজজাঁতি ইংলগ্ডে আমার শ্রুতি 
যেরূপ সগ্যবহার করিয়াছেন, তাহার অন্য, আমার সহিত: আমার বন্ধুবর্গ 
তাহাদিগের শুতি কতজ্ঞত। গ্রকাশ করিবেন । মাস, বন্ধবর্ণ, সক- 

.,লেই জানেন যে, আমি কৃতজ্ঞতার পবিত্র খগ পরিশোধ “করিবার জন্টই 
€ইংলপ্ডে গমন করিয়াছিলাম। এবং ষখম প্রত্যাগদমের" উপযুক্ত সন 
॥ অন করিলাম; তখন+ বিনা উদ্ক্জেনা গৃহে ..পরভ্যাগাম . কষ্টিরাম ৮ 


চভূর্বিংশ অধ্যায় । ৩৫৯ 


বাবারা আগার উপর গ্রাণভরা আতিথ্য ও অপীম সৌজতঁ অজজ বর্ধণ 
করিয়াছেন, তাহা দিগের গুণের পর্য্যাপ্ত কীর্তন আমি উই করিয়া 
উঠিতে পারব না”। 

. গ্যারির্তী ২৮এ এপ্রিল ইংলও' পরিত্যাগ করিয়। মে মাঁদে। 
ইতালীতে উত্তীর্ণ হন। 


০০ 


চতুর্বিংশ অধ্যায়। 


শক ৩ ৩6 ক 


ভিনিসিয়া ও রোম্‌ ইতালীষ রাজ্যভুক্ত। 


“দীর্ঘজীবী ইতালীয়া” বপগে। সকলে-- 
যে আছে নিকটে দূরে বল একতানে ! 
আশীর্বাদ কর সবে সেই মহাবীরে,' 
না বসিয়া যিনি নিজে "াজ-সিংহাসনে-- 
বসালেন সিংহাসনে সিজ বন্ধুবাবে ! 
উপযুক্ত পাত্র তিনি উপযুক্ত স্থানে ! 
ভিক্টর ইমা হুয়েল্‌ তুমি, সেই সিংহাঁসনে-- 
বসেশো, ষথায় ছিল আসীন ছ্দিনে-- 
প্রজাছোহী বাঁজগণ ! তাহারা এক্ষণে 
প্রাণ লয়ে পলায়েছে, ছিল যে যেখানে! 
পর্ার্বন্ডী ! তব বাঁস হইবে অচিরে১- 
স্বর্ঘধামে, ভাসিবে হে চিরানদাদীরে ! 


গ্যারিবন্ীর গৃহে প্রত্যাগমন । 


গ্যারিংজ্ডী ইংলণ্ড হইতে বাতা করিয়া! মে মাসে সিসিলীহীপে 
আ[সিঙগা উপহ্িত হন। তীহায় শরীয় পূর্বাপেক্স। অধিকতর মুল 


৬০ গ্যারিবন্টীর জীবনবৃত্ধ । 


হইয়া পড়িয়াছিল। তীর স্বর এরূপ ক্গীপ হইক্গাহ্ছিতা যে, গর 
সংযোগে তাহাকে কেহ চিনিতে পারিতেন লা । সাহার শরীরে বল- 
সঞ্চার কবিনার নিমিত্ব তাহাকে সিসিলীর প্রসিদ্ধ ক্বানাগাযে (88৫৮) 
গান করান হইডেছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার শরীর আরও খাত্াঁপ 
হইতে লাগিল। এইজন্য তিনি বিরক্ত হইয়া হঠাৎ পন্কর করিলেন যে, 
পরদিন প্রত্যুষে তিনি গৃ্কে প্রশ্যাগমন কবিবেন। নেপল্সের মিউনি- 
সিপালিটী সংবাদ পাইবামাত্র স্তীহার জন্ত একখানি জাহাজ প্রেবণ 
করিলেন । পবদিন প্রত্যুষে চাঁরিজন লোকে একথানি শিবিক1 
কৰিষ তাহাকে সেই জাহাছে লইয়া গেল। সেই শিবিকাখানি লোকে 
গোলাপ ও অন্থান্ত স্থুগদ্ধি পুষ্পে অভি সুন্বরব্ূপে সজ্জিত করিয়। দিএ1- 
ছিল। থাকাৰ অধিব(সিগণ সাশ্রলোচনে তাহার নিকট বিদাষ 
গ্রহণ কবিলেন। ভিনি যেমন টীমাবে উঠিলেন, অমনি ব্যাণ্ড বাজিতে 
লাগিল। এ দিকে জাহাজ ছাভিয। দ্রিল। ই্টামার পর্য্াস্ত ধাহার] 
আলিষাছিলেন, তাতাবা কাদিতে কাদিতে নৌকা করিয়া ভীবে 
আদিলেন, এবং যতদুব দৃষ্টি চলিল, গ্যারিবন্ডী ভ্যাটের আধ্র্ণন দ্বানা 
তীরস্থ ব্যক্তিগণকে আশীর্বাদ কবিতে কবিন্ডে চলিয়া! গেলেন । 
গারিবল্ডী যে কদিন সিসিলীদ্বীপে ছিলেন, তথাকাব দসধিবাসি- 
গণের হিতসাধনে সময অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ দীন- 
ভুঃঘীদের প্রতি ঠাহান সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেইজন্ত তাহার গৃহে 
প্রতিগমনের দিনে তাঁহারা তাহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি- 
বার অন্ত অতি প্রত্যষে তাহাব আলফে আসিষা উপস্থিত হইল । 
গ্যার্িবন্ডী প্রচাষে ₹টার সময় উঠিয়া তাহার বিশ্রামাগাবে বিশ্রাম 
করিতেছেন, এনন সময় সেই সকল জীর্ণবসন ও শীর্ণকায় দবিদ্রসম্তান 
তাহার বাটার সম্ুথে আগিয়া গোলমাল করিতে লাগিল। গ্যারি- 
বন্ডী তাহার প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'বাহিবে এত গোল 
কিসের ? গ্রহরী উ্ণর করিল--“সেনাপতে ! ফোৰিয়ার দীন ছঃখী-, 
গণ আসিয়া! গোঁঁমাঁল করিতেছে । আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, 
আপনি অত্যান্ত হূর্ধাল আছেন, এইঅন্ঠ দনেখা 'করিচে পারিবেন না। 


চতূর্ধিবিৎশ অধ্যায়। ৩১ 


তছৃষ্তরে তাহারা বপিল যে, "ভিনি যদি তাহার জানালার কাছে একবার 
দাড়ান, তাহা হইলে আমরা একবার তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া 
চলিয়া বাই” । এই কথ' শুনিস্া! গ্যারিবন্ডী প্রহরীকে বলিলেন, 
“ভাভাদিগের সকলকেই একে একে এখানে ডাকিয়া আন”। স্থতবাং 
প্রতরী তাহাদিগের সকলকেই একে একে তাহার বিশ্রীমাগারে 
ডাকিয়! লইয়া গেল। তিনি '্বাহাপিগের সকলেরই কর-মর্দন করিয়া 
সহাম্তমুখে তাহাদিগকে আশীর্বাদ কপিষ বিদায় করিলেন। তাহার 
পর ক্ষণিক নিস্তন্বতাব পর শ্রুত হইল “না! না! অসম্ভব ! তোমাকে 
কোনমতেই যাইতে দেওয়া হইবে না”।--প্রহরীর এই কথা শুনিয়া 
এ্যারিবন্ডী জিজ্ঞাসা! করিলেন-_-“প্রহথবী ! কি ব্যাপার ?” প্রহরী উত্তর 
করিল--“সেনাপতে ! সেই বুদ্ধ বেগ্ো (907১০) আসিয়াছে । সে 
অদ্ধপাগল, এবং অতি মলিন-বেশ ও দর্দশাত্ন্ত ;) এই জন্তই তাহাকে 
প্রবেশ করিতে নিষেদ কবিত্েছিলাম”। গ্যারিবন্ডী এইকথা শুনিয়া 
ভাহাকে দ্বযং উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতে লাগিলেন--“ভাই এস! ভাই এস! 
তুমি এত অপবিষ্ষান বা ছুরবস্তাপন্ন ভইচৃত পাবনা» বে আমি, তোমার 
কবমর্দন করিতে পাশি না! ” গাবিবল্জীর এই আহ্বান শুনিয়া সেই 
দীন বুঙ্দ কাদিতে কাপিতে গ্যারিবন্ডীর গৃহাভাস্তরে প্রবেশ করিল। 
গ্যারিবন্ডী সর্ধসমক্ষে তাহার হস্ত ধাবণ করিয়া বসাইলেন । গ্যান্িবন্ডীর 
হৃদয়-মাহাজ্মোর এরূপ আরও অনেক পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে । 
গ্যারিবন্ডী পুত্বদ্বয় ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে ১৮৬৪ খীষ্টান্দের ১৯এ 
স্কুন তারিথে ক্যাপ্রেরাম্থীপে আসিয়। উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি দখন 
বাঁটী আসিয়া পৌছিলেন, তখন তীহাব শরীর আরও ছূর্ধল হইয়া 
পড়িয়াছে। কিন্ত বাঁটী পৌছানোর দিন হইতে: তীহার শরীর দিন 
দিন অল্প অল্প করিয়া সবল হইতে লাগিল । একমাসের যধোই তিমি 
এরূপ সবল হইয়া উঠিলেন যে, হঙগেরীর লোকদিগের সাহাধ্যার্থ যাইতে 
উদ্দাত হইয়াছিলেন। কিন্ত তাহার প্রিয়নুহৎ ভিউয় ইমানয়েল এই 
সংধাদ পাইয়া তাহাকে বিবিধ যুক্তি বার বুঝাইক়া! দে পঞ্চয্প হইতে 
নিরন্ত কক্সিগেন। গ্যাস্িবন্ঠীর পরীর তখমওণ্এত হর্বাল ছিল যে, সে 
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৩৬২ . গ্যারিষন্ীর জীবনধৃত। 
কার্যে গমন করিলে তাহাকে হয়ত গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইত না, 
স্থতরাং তীহার অভাবে ইভালীর সমূহ ক্ষতি হইত। ইঠালীর সৌভাগা- 
ক্রমেই রাজা তাঁহাকে ক্যাপ্রেরাধীপে কিছু কাল থাকিয়া! নষ্ট স্বাস্থ 
রিভার ভরিরার রভ পরতি রদ হাহিরেদ। 
গ্যারিবন্ডী নিজ ত্বীপাবালে । 

গ্যারিবন্ডী নিজ দ্বীপাবাসে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসথখ ভোগ 
কৰিতে লাগিলেন । তাহার অবসরকাল তিনি কৃষিকার্যের অন্থনরণে 
ব্যয়িত করিতেন । এই সময় টিউরিণে রাজধানী লইয়া! যাওয়1 হইল । 
গ্যাক্সিবন্ডী সেই উত্তেক্গনাপূর্ণ ঘটনার বাহিরে থাকিয়া ভালই করিয়া- 
ছিলেন। তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে শীঘ্র স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে 
পারিতেন না। পরিমিত শ্রম ও আহারে ও ক্যাপ্রেরার উৎকৃ্ট জল- 
বায়ুর গুণে তিনি ক্রিপ্মসের পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে শীরীরিক ও মানসিক 
স্বাস্থ্য লাভ করিলেন । 

অষ্ট্রোপ্রসীর সমর । 

গ্যারিবন্ডী শরীরে যত বল পাইতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে লাগি- 
লেন যে, জাতীয় উন্নতিআোত নূতন আকার ধারণ করিতে উদ্যত 
হইয়াছে, এবং ইতালীর প্রজ্জাগণ অষ্টিয়া'র শৃঙ্খল হইতে লম্বার্ডীকে 
উন্মুক্ত করিয়া ভিনিস্কে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখার সক্কীর্ণ 
রাজমীতিকে অন্তরের দহিত দূষিতে আস্ত করিয়াছে। ন্ৃতরাং ইতা- 
লীয় গবর্ণমেন্ট প্রঙ্গাবৃনদের সম্তোষ-বিধানার্থ, এবং ১৮৬ শ্বীাবের ভ্রম 
সংশোধনার্থ, অবিচলিত সহিষ্কণৃতার সহিত সুবিধা প্রতীক্ষা! করিতেছেন । 
এমন সময়ে অস্টরো-প্রুদীর সমর সেই সুবিধা প্রদান করিল। আজ 
চিরস্তন ধৈরীকে উত্রে প্রপীয়! কর্তৃক আক্রান্ধ হইর্তে দেখিয়। ইতালী 
তাহার স্বিধাঁনা লইয়া কোন্‌ প্রাণে স্থির হইয়া! থাকিবে. গ্যারিবজ্ী 
দেখিলেন, ্রোনিয়ার সহিত সন্ধিস্থত্বে আবদ্ধ হওয়ার এমন স্থযোধ রি. 
কৃখখন ঘটিবে না|. এই .জন্ক তিনি নিজের ভলটিয়ার", সৈউগণকে 
সুমজ্িত করিয়! আবার জাতীয় মরতে ভাবী হইবার অন গর্ার 
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হইছে লাগিলেন। ১৮৬৫ শবীষ্টান্ষের শেষ ভাগে হতালী-অস্তবীগের অধি- 
বাসিগণেব সমবোৎসাহ দিন দিন বাড়িতে লাশিল। ১৮৬৬ খ্বীষ্টাবোেব 
বদন্তাগমে সেই উৎসাহ চবম সীমায় উপনীত ভইল। তখন গধর্ণমেপ্ট 
সেই জাতীয উৎসাহে যোগ না দিয়! থাকিতে পাঁবলেন না। গবর্ণষেন্ট 
অস্টিয়াকে এপ ভাবে হাত দেখাইলেন যে, অষ্রিয়ার তাহা" 
দিগেব অভিপ্রাষ বুঝিতে আব অবশিষ্ট বহিল না। ভিনিসয়ার যে 
স্বাধীনতা ইতালীয় গবর্ণমে্ট ফবাশিবাঙ্গ স্ৃতীষ নেপোপিয়নেন নিকট 
কাদিযা পান নাই, এক্ষণে প্রাসীষ গবর্ণমণ্টেব সাহাধ্য লইলে তাহ] 
অনাযাসেই প।ইতে পাবিবেন ভাবিযা ইতালীয় গবর্ণমে্ট প্ঘাহাবই 
ছেষ্টা কবিতে লাশিলেন। নেপোলিষনের অভিমান ইহাতে বিদলিত 
হইল, এবং এই মর্শীহতিব প্রতি.শাব লহবাব জন্য তিনি ইহার চারি- 
বৎসব পে ফ্রাঙ্ক প্রসীক্ষ সমরানল প্রর্জণ্ত কবিগা তাহাতে আত্মা" 
ছুতি প্রদান কবেন। 
জাতীয় সমর। 

যেমন ১৮৬১ শীষ্টাক নেপল্চদব ললাটে লোহিশ্চাক্ষবে নব যুগ 
অস্থি কবিষা দিযািল, সেইবপ আদ্গ ১৮৬৬ খীষ্টা্ষ ডিবিসেব ললাঁটে 
পোহিতাক্ষবে নব যুগ অস্কিত কবিবাব গগ্তই যেন আবিভুতি হুইল । 
ইতাণীবাঁ এই জাতীয় সমবেব নেতৃত গ্রহণ কবিখাধ জন্ঘ গ্যারি- 
বন্ডীকে তদীয দ্বীপাবাস পবিত্যাগপূর্বক ইন্তালীতে আসিবাব জন্ত 
আহ্বান কবিষ। পাঠাইপেন। এ দিকে ইতালীব প্রজাবৃন্দ সভাসমিতি 
ঘারা প্রকাশ কবিলেন যে, তাহাবা ইচ্ছা! কবেন যে, বাঞ্জ গ্যারিবজ্জীকে 
বিশেষ প্রতূশক্তি ছ্বাব! ভূষিত কবি! বণক্ষেত্রে প্রেরণ ফবেন | তবদস্থ- 
সারে ইতালাবাঞ্ধ ৮ই মে তাবিখে এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে, এক- 
বৎসবেধ অন্য গ্যারিবল্ীকে বিশ ব্যাটেলিয়নু ইতালীয় ভলপ্টিয়ার 
সৈম্ত নিযুক্ত কবিস্ব। তাহাদিগকে লইয়া! জাতীষ সমবে অবতীর্ণ হইবার 
অনুমতি দেওয়া গেল। এই আদেশ-প্রচারে মন্ত্রিসমিভিরও পার্বর্থন 
সংঘটিত হইল, এবং গ্যারিবন্ডীর বন্ধু ক্রিম্পি প্রধান অমাতোর পদে 
ব্রতী হইলেন । গ্যারিকজ্ীর বন্থবান্ধবের। তাহাকে পবাদর্শ ধিলেদ যে, 
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রাজীকে কতিপয় নিয়মে আঁবদ্ধ নাঁ করিয়া যেন 'এই' জাতীয় সেনার 
অধিনায়কত্ব গ্রহণ না করেন। কিন্ত গ্যারিবন্ডী তদ্রত্তরে বলিলেন-_ 
“আমি নিয়মাদির কথা কিছুই শুনিতে চাহিন! ; আমি কোন নিয়মই 
করিব না। কারণ ঘতদিন অষ্টিয়ানেরা আমাদের সম্মুখে রহিরাছে, 
ততদিন কোন ইতালীয়েরই নিয়ম করিবার অধিকার নাই । আমি, 
তুমি, তাঁহাঁরাঁআমনা মকলেই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 
যাইবঠ। স্থুতরাং তিনি কোনও নিক্বম না করিয়া জাতীয় সৈনাপত্তা 
গ্রহণ করিলেন । ধন্ত গ্যাবিবন্ডী! ধন্ত তোমার শ্বজাতিপ্রেম-_যে 
প্রেমে আত্মাভিমান একবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে! 

তব বিশ ব্যাটেলিরন্ দশ রেক্সিমেপ্ট সৈন্য ছিল, এবং প্রাত্যেক 
রেজিমেন্টে বিষনা্লিশটী করিয়া কর্মচারী, ও চৌদশত ছেঢল্লিশটা 
করিয়া! সৈনিকপুরুষ ছিলেন । এই নব-সংগৃহীত সৈম্ভগণ লইয়া! গ্যারি- 
বন্ডী জাতীয় সমরাক্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯এ জুন ইতালীয় গবর্ণ 
মেন্ট অষ্টিয়ার বিরুদ্ধে সমর খ্যাপন করিলেন, এবং তাহার অব্যবহিত 
পরেই গ্যারিবন্ডী সসৈন্তে টাইরলাভিসুখে হাত্রা করিলেন ; এবং তথা 
হইতে তলশ্টিক্সার সৈম্ভাবাম পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বার্গেমে 
(96:6%009) ও বন্থয়তে (8738) গমন করিলেন। 

গ্যারিবন্ডী টাইরলে । ঃ 

গ্যারিবল্জী লোনাটো (1,089 ) নগরে প্রধান সৈন্তাবাস স্থাপন 
করিলেন। এই নগর একটা পাহাড়ের গাত্রে অবস্থিত, এবং প্রাচীন 
প্রাধীর দ্বার! চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত। তাহার শিবিরাবঙ্গী নগরপ্রাচী- 
রের পশ্চান্তাগে সঙ্গিবেশিত হইয়াছিল। তাহার সৈগ্কশ্রেমী গার্ডাতুদ 
(3558 087৫৮ ) হইতে আরস্ত হইয়া সল্ফেরিণোর (8০10710 ) 
দিকে রিতোল্টেক্! (81%0166118 ) পথ্যন্ত বিভ্ত ছিল। ক্িভোল্টেক্! 
অষ্থিরীয় সৈস্তাবাস হইতে .তিন মাইল দুরে অবস্থিত 1: গযারিধক্ভীর' 
লোহিত্ত-পরি্ছ্দ সৈন্যর্জেমী গিরিগাজে ও গুহাভ্যন্তরে পুর্ব শোভা 
ধারণ করিয়াছিল । 'বোধ হই যেন-ভগবতী মহাশক্তি বক্ষে ও: কক্ষে 
বাঁবা-পুম্পের মালী'পরিধান করিয়া জগ্-সংহারের অন্ত: সুদ: হই- 
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যাছেন! এমন সমষ হঠাৎ গ্যাবিবন্ডী তাহার সৈন্কশ্রেবীকে গার্ডা- 
হদেব তীবে অবস্থিত সালো। (981০) নগবে অভিযান করিতে আদেশ 
দিলেন। কিন্ত তথাধ দুই দ্িবসকাঁপ মাও অবস্থিতি করি গ্যার্সিবন্ডী 
পুনবায় লোনাটো নগবে পপ্রত্যাবৃন্ত হইলেন, এবং তগা হইতে ক্যাপু- 
মিনি (04[য590) নগবে গিয়া শিবিব সন্নিবেশিত কবিলেন। 

এইরূপে অনিষ্ট লক্ষ্যে বা অপবিজ্ঞাত লক্ষো কয়েক দিন পবিভ্রমণ 
কবিষ! গ্যাবিবন্ডা টাইনপস্থি ত কাটাবো (0%৫৮:৩) নগব আক্রমণ 
কবিতে কৃত সক্ষপ্ন তইলেন। তিনি এই উদ্দেস্তে দহ বেজিহমণ্ট সৈম্ 
দ সেনাপতি কোর্টেকে (0) তথায প্রেবণ কবিণেন, এবং স্বযংও 
তাহাদিগেন অন্গগমন কবিলেন। ত্াহাবা! পচিশ মাইল একাদি" 
ভ্রমে গমন কবিঘ। সানআপ্টোনিযে নগবে গিষ। ভউতভীর্ণ হইলেন । সৈন্তা- 
গণ পথশ্রনে 'অবসন্নকায়, ক্কুৎপিপাসাষ ক্ষীণবল, এবং অজ্জবারি বর্ষণে 
সিক্তবস্ত্র হইবা তথাষ উপস্থিত হইলেন । 

সানআন্টোনিযো সমব। 

গ্যাতি বল্চী শক্কসৈন্গণকে আক্রমণ কবিবাব অন্য এরূপ অধীর 
হই] পাঁড়য়াছিলেন €য, সেই নব-সংগৃ্ীত অঙ্গাতশ্বশ্র বাল-সৈম্ভগণকে 
আহাৰ ও বিশ্বামার্থ এক বাত্রিনও সমথ ন1 দিষা, সেই দিন অপরাঙ্েই' 
ভাহ11ধগকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন । শক্র- 
গণ তঙ্ন সুদূড সংস্থানে অবাস্থত ছিলেন। এ দিকে গ্যা্গিকুদীব 
অব্র্থ লক্ষ্য বণদীক্ষিত বন্দুকধারিগণ এখনও আসিষা পৌছে নাই, 
আব তাহাধিগের পৌছানোব সময়ও অণীত হয় নাই। রণক্ষেত্র পঞ্চ- 
দশ শত পাদ উচ্চ এক পাহাড়ের শাত্রে অবস্থিত। উক্ত পাহাড়ের 
গাঁ গড়াইতে গড়াই ক্রমে ইন্রোহদে (1,859 [0০ ) গিয়া পড়ি- 
স়্াছে, এবং ইহাব উর্ধপ্রদেশে একটা পথ ইহাব গাত্রকে দ্বিধাবিভ্ক্ত 
কবিয়া বগোলিনো (888০)1০০ ) অভিসুখে চলিয়া গিক্াছে। সমস্ত 
গিষিগাত্র আরণাবৃক্ষে "আচ্ছাদিত । টাইরলবাসিগণ পূর্বপরিচিত সেই 
অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত থাঁকিযা সহজেই তাহাদিগেব অনুসরণ খড়াইতে 
লাগিল। গ্যান্লিবন্ডিন দেনা ব্যর্থ অনুসরণে কিরৎকাল খৃখ। অতিবাহিত 


: ১৬ গ্যারিবন্ডীর জীবনবৃত্ত। 

করিলেন। এদিকে অবশিষ্ট অন্যর্থ সঙ্কেত ধূসর-পরিচ্ছদে আবৃত অষ্টি- 
রী সেনা সহসা গ্যারিবন্ডিনীসেনার সম্মুখে আবিষূ্ত হইল । ' অনি 
যদ্ধারন্তের সর্ধেত-ন্বরূপ ইদ্রো্্দ হইতে কামানের গম্ভীর গর্জন ক্রুত 
হইল.। শঞ্জসৈন্তগণও সেই বজ্নিনাদের উত্তর প্রদান করিল এই 
রূপে উভয় সৈস্তে ভীষণ রণ আরন্ত হইল। অপরাঙ্ন বেল! যাড়ে 
তিনটার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে বেশ্গ প্রায় ছয়ট? 
পর্যন্ত শত্রগণের বন্দুকাবলী ও কামানরাজী অবিরাম খুলি গোলা! বর্ষণ 
করিতে থাকে । শক্রসেনাগণ সবিশেষ রণদীক্ষিত থাকায়, তাহা- 
দিগের লক্ষা প্রায় ব্যর্থ হইত না। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর বাল-সৈম্ঘগণ 
রণবিষয়িনী শিক্ষায় সম্পূর্ণ অনভিন্ত থাকায়, তাহাদিগের গুপি গোলা 
নির্লক্ষ্য বা লকষ্যত্রষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা পূর্বে কখনই রণস্থল 
দেখিতে পায় নাই, স্থৃতরাং সেই ভীষণ অনললী'গা দেখিয়া! তাহারা 
একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল । গ্যাবিবন্ডী যখন দেখিলেন যে, তাহারা 
গুলি গোলার চালনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তখন তাহাদিগকে সাক্ষিন-মুখে 
শত্রগণকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন । কিন্ত কাণ্তেন্-ডি- 
ভেরেও্ডাঁর সৈশ্গণমাত্র তাহার আদেশ প্রতিপালন করিল, আর 
সকলে চিত্রার্পিতের স্তায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু উক্ত কাণ্ডেন এই 
আক্রমণে হন্যে এক গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এ দ্বিকে গ্যারি- 
বন্ডীও একাকী অশ্বপৃষ্ঠে পলায়নান নিজ সৈম্তগণকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত 
করিতে গির1 উরুদ্দেশে এক গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তিনি 
সেই ক্ষুধিরাক্ত দেহে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ববক পথের ধারের ঝোপের 
মধ্যে পুক্কায়িত ভয়ধিহ্বল নিজ সৈম্যগণকে বারবার শক্রুসেনাকে আক্র- 
মণ রুরিবার জন্য উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহীর উদ্দীপনা 
ফলরতী হইল না। এদিকে অবিরাম রুধিরপাঁতে ক্রমে তিনিও অবসর 
হইয়া! পড়িলেন। তখন তিনি অগত্যা ব্ণস্থল পরিত্যাগ করিক্বা যাইতে 
বাধ্য হইলেন। ১৮১৫ ী্টাবে বিখ্যাত ওয়াটারুসময়ে নব-সংগৃহীত 
অঙাতশজ সৈষ্ভগণ লইয়!. রণপণ্ডিত ইংরাজ ও প্র্ীয় সৈন্তগণের 
সহিত: সমরাঙ্নে: 'ধতীর্ণ হওয়ায় .করাশিসন্রা্ট, প্রথম নেপোলিয়- 


চডুর্ধ্বিৎশ অধ্যায়. শ৩৭ 


নের ষে ছুর্দশা ঘটয়াছিল, আক্গ ইতালীয় সিংহেরও সেই ছববস্থা 
ঘটল। 

বেল! যাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় শক্রবাহ তইতে এরূপ প্রচ অগ্নি 
উনগীরিত হইতে লাগিল যে, গ্যারিবল্ডিনী সেন! কিছুতেই তাহা! আর 
সহ করিতে না পারিয়! রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্ত তাহা- 
দিগের পলাক়্ন-পথ হত ধা আহতে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, 
তাহারা পলাইতে গিয়া সেই সকল দেহে ব্থলিতপদ হইয়া পড়িগ 
যাইতে লাগিল। ভাহাদিগের এই ছর্দিক্জা দেখিয়া শক্রসৈম্তগণ অগ্রসর 
হইতেছিস, কিন্তু ইত্যবসরে গ্যারিবল্ডিনী আর্টলারী আদিযা. কামান- 
পাজি হইতে ভীঘণ অগ্নি উদগীরণ করিয়া সেই আক্রমণকারিণী শক্ত-. 
সেনার শতি প্রতিহত করিল। গ্যারিবল্িনী আরিলারী শুদ্ধ তাহাদিগের 
গতি প্রতিহত করিযাই ক্ষান্ত রহিল না, তাঁহাদ্দিগের অনেককেই সমর- 
শায়িত করিণ। তখন তাহারা গ্যারিবল্ডিনী সেনাকে রণশ্থলে রাখিয়। 
ণে ভঙ্গ দিযা পলায়ন করিল, আর ফিল্রিযা আসিল নাঁ। এদিকে 
গ্যারিবল্ডিনী সেনাকেও কেহ আর অগ্রসর করাইতে পারিল না। 
সুতরাং প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ থামিয়া গেল । ফলে এই হইল যেঁজয় পরা- 
জয় অনিশ্চিত রহির1 গেল। 

গ্যারিবন্ডিনী সেনার প্রতিযান। 

রজনী সমাগত হইলে গ্যারিবন্ডীর ভল্টয়ার সৈম্তগণ রণস্থৃল 
পরিতাগ করিয়া আন্ফোতে (41০ ) গিয়া শিবির সন্গিবেশ করিল। 
তথায় পুনর্মিলিত হতাবশিষ্ট সৈন্তগণকে আবার রেজিমেন্ট, ব্যাটে 
লিয়ম্‌ও কোম্পানীতে বিভক্ত করা হইল। এদিকে গ্যারিবন্ডী সে 
দিনকার ব্যাপারে ভগ্র-হদয় হইয়া! ভাল অস্ত্রটকিৎসকের পরামর্শ ও 
ধরন পাইবার আশায় সালো (991০) ও ব্রিস্কিয়া (8:15088) 
নগর়াতিমুখে গমন করিলেন ৭ 

... আষ্টুয়া কর্তৃক ভিনিলিয় প্রত্যর্পণ । 

এই ধুগ্ছে অই্িয়ারও ক্ষতি বথেই হইয়াছিল । , এদিকে ঝোরোনা 

দুদ্ধে ভিন্য় ইমাহয়েল জয়লাভ না কক্ুন্‌, কিন্ত পরাজিত হইয়াছিলেন 


4৩৬৮ গ্যারিবজ্ডীর জীবনতৃত্ত। 


এরূপ ধবল! যাইতে পারে ম। বাহা! হউক্‌ তিনি আষ্ট্রিরাকে বুঝাইয়া- 
ছিলেন, এ সমরে পরিণামে তিনি জয়লাভ করিবেন। সুতরাং অষ্টি,য়াধি- 
পতি ভাবিয়া চিস্তিয়া শেষে ভিনিসিয়া তাহার হল্তে প্রত্যর্পণ 'করিতে 
দ্বীকত হন। কিন্তু এ বিষয়ের মধ্যস্থতার ভার তিনি ফরাশি সত্রাট্‌ 
তৃতীক্ব নপোলিয়নের হস্তে অর্পণ করিয়া! জার্াণিক রাজ্াযসমবায়ে 
প্রভুতা লাভ করিবার জন্থ সসৈন্ঠ প্রাসিয়াভিমুখে ধাবিত হঈলেন । 
কিন্ত বিখ্যাত স্তাডোয়া-রণে (88699 ০19810ম) প্রাসিয়া কর্তৃক 
অস্টিয়া পরাজিত না হওয়া পর্মস্ত ভিনিসিয়' প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালীকে 
প্রত্যর্পণ করা হয় নাই। অষ্টিয়ো-ইতালীয় সমর নিঃসংশয়িতনূপে 
ইতালীর অনুকূলে পর্যাবসিত হয় নাই। বিশেষতঃ সমুদ্রপথে ইতালীর 
সমূহ ক্ষতি হইয়ছিল। গ্যারিবন্ডী আরোগা লাঁভ করিয়াই অষ্টিয়ার 
রণপশ্তিত বীর সৈগ্ঘগণের বিরুদ্ধে তাহার নবীন সেন! লইয়া আবার 
অগ্রসর হইতে সন্বল্প করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অষ্টিয়া ভিনিস্‌ প্রত্যর্পণ 
করায় তাহার আর আবশ্তকতা রহিল ন।। 
ফরাশী গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সন্ধি ওঙ্গ। 
এদিকে ১৮৬৪ খ্বীষ্ঠাব্ধের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইতালীর সহিত 
ক্রান্দের যে সন্ধি সংস্থাপন হয়, তাহাতে ফরাশি গবর্ণমেপ্ট গ্রাতিশ্রত 
হইয়াছিলেন, তাহার! দ্ুই বৎসরের মধ্যে রোম হইতে ফরাশি সৈল্ত 
তুলির! লইবেন। কিন্তু আন্ ১৮৬৭ খীষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাস অতীত 
হইতে চলিল, তথাপি ফরাশি গবর্ণমেন্ট রোম হইতে ফরাশি সৈগ্ভ উঠা- 
ইত লইলেন না। এদিকে ইতালীয় গবর্ণমেন্ট সন্ধির নিয়মীছ্ুসারে রোমে 
পোপের রাজত্বের উপর কোনও প্রকার আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিধত ব্লহিলেন। কিন্তু গ্যারিবন্ডী ও তাহার বন্ধুবর্গ এইসন্ধির মিয়ম- 
দ্বারা আবদ্ধ হইতে অস্থীকুত হইলেন) এবং তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে 
দেশের ইচ্ছা ও শক্কির প্রতিভূ-স্বরূপ ছিলেন। "সাবার পৌপও €নপো 
লিয়ান্‌ ও তিক্টর ইমাসয়েলের এই সদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার প়ী- 
» কৃরণে অসন্ধত হইলেন ।”- সুতরাং-৯৮৬৭ দানের সেপ্টমবরের. শেবে 
র ইানী গ্রকারাস্তরে সন্ধির সমস্ত দায়িত্ব হইতে: কুক হইবেন, বং 
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অনিয়ন্ত্রিত শ্বাধীনতার সহিত কার্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সুবিধা পাই- 
লেন। বিশ্ষেতঃ গ্যারিবল্ডী অক্ষুঞ্ণ রিবেকে আপনার অনুযাত্রিকবর্গের 
উৎসাঙ্কানলে উদ্দীপনাদ্বণ্ঠ অর্পণ করিতে অবসর পাইলেন । 

ফরাশি গবপমেন্ট প্রকৃতপক্ষে রোম হইতে সৈশ্ত তুলিয়া লওয়ার 
বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু নান! কাবণে তাহাঁদিগের পক্ষে ইহ! অতি 
্ধহ ব্যাপার হইয়! দীড়াইয়াছিল। শুদ্ধ যেফ্রান্নে তাহার! বাধ! পাই- 
লেন এরূপ নহে, ইউবোপের অনেক রাজ্য হইতেই তাহারা রোমে 
ফরাশি-সৈম্ত রাখার অগ্গরোধ-পর্ পাইতে লাগিলেন । কিন্তু ফ্রান্সের 
বেনেডেটে (89991০৮69), লাঁভাালেটে (1575911615), যুবরাজ নেপো। 
পিয়ন্‌ প্রতি বিখ্যাত রাঙ্গনীতিজ্ঞগণ রোম হইতে সৈম্ উঠাইয়া আমি- 
বাব জগ্ত ণেপোলিয়ন্কে বিশেষরূপে অশ্ধরোধ কবিগেন । নেপোলিয়ন্‌ 
এই উভত়্ সঙ্কটে পড়িধ! মাধ্যস্ত্য অবলম্বন কথিলেন। ১৮৬৮৭ খুষ্টাকের 
গ্যারিবন্চিনী সেনার কার্যাকলাপে তিনি সম্পূর্ন উদাসীন রহিলেন । 

গ্যান্সিবন্ডিনী ভলপ্টিয়ার সেনাকন্টক আক্রমণের সময ফরাশিদৃষ্ঠ 
(5050855245৮) সাটজেল্‌ (8498০) আপনান্র স্থানে অন্জপস্থিত 
ছিলেন। নেপোল্য়ন্‌ তীহাকে এন্ধপ উপদেশ দিয়। পাঠাহ়াছিলেন 
যে, তিনি যেন গ্যারিবজ্জীর গতিবিধির কোনও ব্যাঘাত সম্পাদন না 
করেন। সেই ক্বন্তই ভিনি মাধ্যস্থ্য অবলম্বন করিয়া এরূপ গা ঢাক 
দিয়াছিলেন। কিন্তু ফলতঃ কিছুই হইল না। কারণ তাহার সহকারী" 
মসে। আর্মগের (81.4.06500 ) পোপের গ্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল । 
তিনি স্বয়ং ক্যাথলিক ছিলেন, এই জন্য পোপের প্রভুত্ব রক্ষা কর। ভিনি 
ধর্মান্ুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এদিফে সাহার প্রতিভা ও 
কার্যকরী শক্তিও অদাধারণ ছিপ। এই জন্য তিনি গ্যাপ্লিবন্ডিনধ, 
মেনাকে পদে পদে ব্র্থমনোরথ করিতে লাগিলেন । তাহার দৃষ্ধতর 
অধাবসীয় ও পোপের রাজত্বের প্রতি অবিদ্ললিত আস্থা নিবন্ধন ফর়্ীশি' 
গবর্ণমেপ্টের ওঁদা সীন্ত সন্থেও, পৌঁপ পাইয়ো! «নানো (7০ 9০) এই" 
অভিযান বার্থ করিতে পারিলেন। সন্ধির দিরমান্সারে কিনি বারও, 
ডিন বৎসর কাল রোমে রাজন করিবার অধিবার পাইয়ান । 


৩৩ গ্যারিবল্্রীর জীবনবূভ। 


রোমাতিসুখে দ্বিতীয় অভিযান । 

এদিকে গ্যারিবন্ডীব উপদেশানুসারে ইতালীর চঠরর্দিক হইতে 
ভলল্টিয়াঁর সৈম্ভ উত্তোলিত, এবং অহ অস্ত্রশস্ত্র বিতরিত হইতে 
লাগিল। রাজধানীর সন্মুথেই-অধিক কি, গবর্ণমেপ্টের আভান্তরীণ 
সহায়তাতেই এই সকল কার্ধ্য চলিতে লাগিল । গ্যারিবন্ডীর ভলন্টি- 
যাব সৈম্তগণ তদীষ পূ বিনোতির অধিনায়কত্বে রোমীয় রাজ্যের 
সীমান্তএ্রদেশে সমবেত হইছে আবস্ত হইল। ইত্যধসরে গ্যারিনক্ডী 
জজেনোকায় অবতীণ হইয়া গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে জনসজ্ঘকে 
পোপের বিরুদ্ধে উদ্দীপি 5 কর্লিরা অবশেষে ঘুরেন্স নগনে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন। তথায় তিনি এরূপ উদ্রীপনাপূর্ণ বক্ত তাহারা প্রঙ্গা- 
ব্ুন্দের যনকে পোপেব বিরুদ্ধে উত্তেজনত করেন যে, গবর্ণমেণ্ট 
তাহার বক্ত-তার উত্বভাসশ্বন্ধে তীহান্র প্রতি কোপ প্রকাশ করিতে 
ধাধ্য হয়েন। অধিক কি, সিনালুঙ্গ। (311910198% ) নগবে তিনি 
যখন আবার শ্রৰপ বক্ততা কবেন, "খন গনর্ণমেপ্ট তাহার প্রতি 
ক্কৃত্রম ক্রোধ প্রকাশপুর্বক তাহাকে বন্দী কবিষা ক্যাপ্রেবা দ্বীপে লইয়। 
যাইতে আদেশ করেন, এবং তাহার গতি পধ্যশ্ক্ষেণ কবিবার জন্য জল- 
পগে কয়খানি জাহাজ বাখিয়া দেন। কিন্তু যখন রোমরাজ্যের উচ্ছেদ- 
সাধনের উপযোগী উপাদ[নন।নগ্রীপকল সংগীত হইল, আব গ্যাবি- 
বন্ডীর সাহায্য একান্ত আবগ্যক হইগ্লা উঠিল, খন কে আর '্টাহার 
গতিরোধ করিল না। সুন্ভবাং গ্যারিবন্ডী আবাষ আবাধে লেগ্হরণে 
(159£১০৮০) আসিষা অধতীর্ণ হইলেন, এবং তথায় ততপ্রতীক্ষায় সম- 
বেত পঞ্চসহত্র ভলশ্টিয়ার সৈন্ত লইয়া রোমাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 

রোমীয় ও ফরাশি ফৈনা কর্তৃক মন্টেরোটো তে নগরের পুনরধিকার। 

১৮৬৬ খ্ীষ্টাকের ২৬এ অক্টোবর তাবিখে গ্যারিবজ্তী যট্‌ সহত্রে পরি- 
ধত'ভলপ্টিক়ার সৈন্তের শীর্ষস্থানীয় হইয়া মণ্টি রোটোতও (2102 
[১০6০৪৫৪) নগর আক্রমণ ফরেন । এই নগরের ছুর্গ তৎকালে তিন 
শ্জ মাত্র রোমীয় সৈন্তদ্বারা পন্িরক্ষিত ছিল । স্ৃতরাঃ তাহ অগত্যা! 
গ্যারিবন্ঠীর হস্তে আত্মসর্পণ করিতে ঘাধ্য হইল। দুর্গে সহিত নগ- 
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রও কাজেই গ্যারিবন্ডীয় হস্তে পড়িল। কিন্ত ওরা! মবেত্বর প্রত্যুষে চারি- 
টাব সমর তিনসহশ্র রোমীয় ও দুইসহন্ন ফরাশিসৈম্ত ফরাশি সেনাপতি 
কান্জেলের (10219) আদেশীনুসাবে রোম পরিত্যাগ পূর্বক মণ্টে 
রোটোণ্ডো নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। গ্যারিবন্ডিনী সেন? তৎকালে 
সেই নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি কন্িতেছিল। তীহা- 
দ্িগকে পরাঞ্জিত করিয়! নগর পুনরধিকার করিবার জন্য সেই সমবেত 
ফরাশি ও রোমীয় সৈন্য বদ্ধপবিকব হইল। রোমীক্ সৈন্য আসিতেছে 
শুনিয়া গ্যারিবন্ডিনী সেনা তাহাদিগেপ্র আগমন-পথের পাঙ্বের এক 
জঙ্গলে'লুকামিত হইয়া ব্ুহিল। রোমীয় সেনার অগ্রভাগ উপস্থিত 
কইবামাত্র গ্যাবিবন্ডিনী সেনা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল । রোমীয় 
প্লেন! পরাভূত হয় দেখিয়া ফনাপিসেনাপতি জেনারেল-ডে-পোল- 
হেস্‌ ( 09)9181-18-7011199 ) অধীনন্থ কর্ণেল, ফের্মেপ্টকে € 0919091 
ঢ90০০0) প্রথম রেজিমেন্ট ফর/শিসৈন্য সহ রোমীয় সেনার সাহায্যার্থ 
প্রেরণ করিলেন । গ্যারিধল্ডিনী-সেনা স্মবেত লোমীয় ও ক্রাশ 
সৈন্যের বেগ 'সহিতে না পারিষা পশ্চাদ্পাদ হইয়া পুমবায় “মেন্টানাঁ- 
নগরে আসিয়া আশ্রয গ্রহণ ফবিল। অপরাত্র বেলা পাচ ঘরিকার 
সময় বিজয়লঙ্্রী সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষগণের অঙ্কশ।য়িনী হইলেন। বিজ, 
ফ্বোম্মস্ত রোমীক্ন ও ফরাশিসৈম্তগণ গ্যাবিবচ্চিনী সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবিত হইস়্! মেপ্টানোদবর্গ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিল । 

ফর!শি সেনাপতি কান্জেব্‌ সেই অল্প-সংখ্যক সৈম্থ লইয়াই পরদিন 
প্রত্যুষে মেন্টান! (7497608 ) ছুর্ সবলে গ্রহণ করিতে কৃতনন্বল্প হই- 
লেন; কিন্তু প্রবন্না সেনাপতি গোল হেস্‌ তাহা! সহজসাধ মনে না করিয়া, 
অধিক সৈন্য পাঠাইবার জন্ত রোমে বিখিষ! পাঠাইলেন । ফরাশি সেনা, 
পতি ডিউমণ্ট (7999076 ) ছিগ্রহর রজলীতে এই সংবাদ পাইয়া, যত 
গুলি ফরাশি সৈষ্ঠ সংগ্রহ 'করিতে পাবিলেন, অইয়া, প্রাতে বেলী সাত 
ঘটিকা র সমদর মেশ্টানায় আসিঙ্সা অবরোধফারিনী সেনার সহিত মিলিত' 
হইলেন। ঠিক্‌ সেই সময় গ্যারিবন্ভিনী সেবার দুঙ সেন্ট তাহাদি- 
গে হস্তে সমর্পণ করিবার গ্রন্তার যইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


৩৭২ গ্যারিবল্ীর জীবনবৃত্ত । 


নেপোলিন্‌ যেরূপ ওয়াটালুরেণক্ষেত্র হইতে অস্পৃষ্ঠে পলায়ন- 
"পৃব্বক জমুদ্রতীবে আসিয়া জছাজে চড়িয়া ইংলণ্ডে ন্মাশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছিলেন, এবং পথে বিশ্বাসঘাতক ইংবাজগণ তাহাকে ইংলঙ্ডে 
না লইষা গিক্সা বন্দীভাবে সেপ্টহেলেনাত্বীপে লইয়া যায়, আজ গ্যারি- 
বন্ডীনও ঠিক সেই দশ! ঘটিল.! তিনি অনাহত অবস্থায় যুদ্ধাক্ষেত্র হইতে 
পলাইযা ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে গমন করিতেছিলেন, এমন সমষ 
তিনি পথিমধো ধৃত 'ও বন্দীভাবে স্পেজিয়ার নিকটবর্তী ভেন্িগনানোর 
ছুর্গে নীত হইলেন। .গ্যার্িবন্ডী এই বাবহারে মর্মাহত হইয়া প্রাণ- 
পণে তাহার প্রতিবাদ কবিলেন; এবং ইতাল্ীৰ মহাসভাব প্রতিনিধি 
ও আমেরিকার স্বাধীন নাগরিক বলিষা! আপনাব মুক্বিদ্দাবী কধিলেন । 
অবশেষে শক্রগণ তাহাকে ছাড়িয' দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি স্বাধী- 
নতা পাইয়! নিজ দ্বীপাবাসে পুনঃ গ্রহ্যার্ত হইলেন । 

তিনি ১৮৭০ খষ্টান্দ পর্যাপ্ত তথায় অবস্ঠিতি করিয়া কষিকার্যের 
মগ্সরণ জনিত স্ুখান্ুতব কবিলেন। প্রত্যুতঃ তিনি কষিকার্যোর 
স্তায় আর কোনও কাধ্যও ভালবাসিত্েন না। কিন্ত তিনি নিশ্চিন্ত 
হইয়া চাহার ও অগ্ুশীলন কধিতে সমধ পাইতেন না। কাবণ লানা 
দেশ হইতে সর্বদাই ভ্রমণকাবিগণ তীহাঁন সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসি- 
তেন। বিশেষতঃ ব্রিটন্বাস্িগণের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন 
বলিয়া ব্রিটন্‌ হইতেই মধিক লোক তাহার সহিত দেখা করিতে তখাষ 
সমাগত হইতেন । তিনি মহান্‌ উৎসাহে তাহাদিগকে গ্রহণ ও তীহা 
দিগের সহিত কথোপকথন করিন্তেন। তাহাদিগের সহিত কথোপ- 
কথনে ও ভাহাদিগের আতিথ্যবিধানে ঠাহার অনেক সময় অতিবাহিত 
হইত 

রোমাধিকাঁর। 

১৮৭০ খীাবকের জাঙ্কো-দন্্দীন সমরে তৃতীয় নেপৌলিয়নের পত- 
নের পর, ইতালীরাজ তির ইমান্ুয়েল অতি সামান্ বাধার পর, রোমে 
প্রবেশ করিরেন। এই বিজয়ে গ্যারিবন্ডীর কোনও জ্বংশ ছিলনা । 
কিন্ধ যেখানেই জনসাধারণ ও রাজার সংঘর্ষ, সেইখীদেই গ্যারিবন্ী 


পঞ্চধিৎশ অধ্যায় । ও৪র 


জনসাধারণ-পক্ষে উপস্থিত । এট সময প্রাসীষার সঙ্গে ফরাশিসাঁধারণ- 
তন্ত্রের সংঘ উপস্থিত হয। গ্যারিবল্ডী বিশ সহস্র ভলপ্টিয়ার সৈন্য 
লইধা ফবাশি জাতির সাহাষ্যার্থ গমন কবিলেন, এবং জন্দীনগণের 
উপব উপধূ্পরি কয়েকটী বিজয় লাভ কলেন। ফরাশিজাতি তাহার 
প্রতি কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিবাধ কণ্ঠ সমবাবসানে তাহাকে ফরাশি 
মহ্াসভাব সভা মনোনীত করিলেন । কিন্তু গ্যাবিবন্ডী ফরাশি দেশে 
অধিক দিন থাকিতে অসমর্থ হইমী ফবাশি মহাঁসভার আসন পরিত্যাগ 
পুন্বক মাবাব ক্যাপ্রেরাব দ্বীপাবাসে আসিষা উপস্থিত হইলেন। 


স্প্প্পীশিশশিপসিল 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায়। 


সু 


গ্যারিবল্টীর জীবনের শেষ কয় বংসর। 


“ লানাদেশ পলিভ্রমি, ব্লান্থ কলেবপ-- 

হষইঈযাছি আমি ! কো, যাইব না আর, 

এই দ্বীপাঁবাস ছাড়ি, সঙ্গ আমাব ! 

শান্তি থে কাটাইব মবশিষ্ট কাল |” 

আমব! গ্যাবিবল্টীন জীধন-ন।টকেব শেষাঙ্কে আসিয়া উপস্থিত 

তঈলাম। এতদিনে গ্যাবিবজ্ঠীন জীবনের শেষ আশা পূর্ণ হইল। 
ভিন্টব ইমান্গুষেল্কর্তক রোমেব অধিকার, এবং সেই এ্তিহাসিক 
মহানগনীকে ইতালীর বাজধানীবপ পূর্বপদে প্রতিষ্ঠী--গ্যারিবন্তীবর 
অনস্ত কীর্তিমালাব শেষ পরিপাম! গ্যাবিবন্তী আশৈশব যে আশালত! 
হ্ৃদষে সযদ্ধে পৌঁষিত করিয়া! আসিতে ছলেন, আজ তাহ পুর্ণ-পুষ্পিভ1 । 
সমস্ত ইতালী এক ঘনীভূত মহাজাতিতে পরিণত হইয়া এক এতৃতশক্কি- 
শালী দেশীয় রাজার অধীনে গুখে সচ্ছন্দে বাস করিবে, এবং সেই 
সাজবাজেস্বরী রোমসগরী ইতাশীর রাজধানী হইবেন-গ্যাদ্ধিব্্ী শরনে 
স্বপ্ধ-_মশনে অটমে-কেবল এই এক চিত্ত ধাদয়ে ধারণ কঙ্সিতেদ। 


৩২ 


৩৭৪. গ্যারিবজ্ঠীর জীবলবৃত্ত। 
ধ্যানে জ্ঞানে এই এক চিন্তায় নিরস্তর অভিভূত থাকায়, শেষে তিনি 
এই এক চিন্তাকে বাস্তব ঘটন। বলিয়! মনে করিতে লাগিলেন । রোম 
ইতাঁলীর রাজধানী নহে--এ চিন্ত। তিনি হৃদয়ে'বহন করিতে পারিতেন 
না । এই জন্ত যখনই এই চিন্তা তাহার মনে উদ্দিত হইত, তখনই তিনি 
উন্মস্তব্ৎ হইয়া উঠিতেন। পোপ শবীষ্টয় সমাজের ধর্শাগুরু | তাহাকে 
সিংহাসনচযুত করিতে ইউরোপীয় সম্রাটগণও ভয়ে কম্পিত হইতেন। 
ইতালীয় জনসাধারণের মন হইতেও পোপ-ভীতি সহজে বিদুরিত হয় 
নাই। সুতরাং ভিক্টর ইমান্থুয়েল্‌ রোম আক্রমণ বিষয়ে বাহা সহাম্তৃতি 
দেখাইতে পারেন নাই । অধিক কি, তিনি নেপোলিয়নের উত্তেজনায় 
সময়ে সময়ে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গ্যারিবন্ীর প্রতি কঠোর 
ব্যবহাৰ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে দর্বলতা। না দেখাইলে 
রোম্‌ ইহা'র পূর্বেই ইতালীর রাঁজধানীরূপে পরিণত হইত, গ্যারি- 
বল্ডীও হতমান হইতেন না । যাহা হউক্‌.ষখন তাহা হয় নাই, তখন 
ভাঁবিতে হইবে যে তখনও প্রকৃত সময় উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু 
ফ্রাঙ্কোপ্রাপীয় সমরে ইতালীয় একতার প্রধান শত্রু তৃতীয় নেপোলিম্বন্‌ 
পমুর্ণদস্ত হইলে, ভিক্টর ইমাগুয়েল্‌ অবাঁধে ব সামান্ত বাধায় রোমে 
প্রবেশ করিয়া, গ্যারিবল্জীর মনোরথ পুর্ণ করিলেন । ইতালী বাজ- 
সিংহাসন যিনি তুচ্ছ করিয়া সন্গ্যাসীর স্তায় নিজ দ্বীপাবাসে বাস করিতে- 
ছেন, মেই মহাধোগীর একটা কামনা অভি বলবভী, ছিল। রোঁমৃকে 
পুনরায় ইতালীর রাঙ্গধানী করিতে হইবে-_সর্বকমিনাত্যাগী গ্যারি- 
বন্ড? কিছুতেই এ কামনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজ তাহার 
সে কামনা পূর্ণ হইল। রোম্‌ অতঃপর ইতালীর রাজধানী হইল । 
কিন্তু কর্্মযোগী গ্যাব্বিবন্ডীর পক্ষে কর্ধৃসন্ন্যাস বড় সহদ্ধ ন্যাপ 
নহে। -এইজন্ যদিও তিনি রাজনৈতিক ফাধ্যকলাপে আর লিপু হই- 
লেন না, তথাপি শাস্তি প্রদকার্য্ে ব্যাপৃত মা হইম্বা খাকিতে পারিতেন 
না। ১৮৭৭ খ্বীষ্টানধের সনরাবলীই শাহর মানবজীতির বঙ্গলাসাধনার্ঘ' 
শেষ উদ্যম। তাহার পর তিনি আব অন্রধারধ করেন নহি ' স্কাষি, 
“অতিথিসৎকার, ব্যক্তিগত ব! জাতীয় হুঃখে, সহাছভূতিগ্রকাশ,। এবং 


পঞ্চধিংশ অধ্যায় ৩৭৫. 
যতদূর সাঁধা তাহার উপশমনের চেষ্ঠা--এই সকল শাস্তিময় কার্য্যেই 
: স্তাহাৰ জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। : ৯, 

বঙ্দিও ক্যাপ্রেরার গভীর নিঙ্জনতায় ও তাঁহার গুকজাননে 
সহবাসন্থথে তিনি অপূর্ব প্রীতি লাঁভ করিতেনঃ তথাপি তীহাঁর পীড়া! 
সময়ে সময়ে তাহার প্রীতির ব্যাঘাত সম্পাদন করিত 1 এই সমর তাহার, 
পুল্রকন্তাগণেরগ সম্তানাদি হওয়ায় তাহার পরিবারবর্গের সংখ্যাঁও। 
বাড়িষা গেল। কোন নির্দি আয় নাই, অথচ ব্যয়বাহুল্য উপস্থিত' 
হইল। এই অর্থকশ্নতায় তাহাকে অগত্যা ১৮৭৬ খ্ীষ্টাবে জাতী দান 
গ্রহণ করিতে হইল। জাতীয় মহাঁসভা গ্যারিবন্জীর অর্থকৃষ্গতা। বিদৃ- 
টিত করিবার জন্য ষ্টাহাকে এককালীন দশলক্ষ ফাঙ্ক মুদ্রা প্রদান 
করেন, এবং তাহার ভবিষ্যৎ ব্যরনির্বাহার্থ ত্তাহাঁর জীবিতকাল পর্য্যস্ত 
বৎসরে বৎসরে পঞ্চাশ সহস্র ফুঙ্ক পরিমিত পেন্সনের বাবস্থা করিয়! 
দবেন। গ্যারিবন্ডী ছয় বংসরমাত্র এই পেন্সন ভোগ করিতে পাইয়া? 
ছিলেন। 

গ্যারিবন্তী রোমে । 

ইহার অবাবহিত পূর্বে ১৮৭৫ খ্বীষ্টাঝে গ্যারিবন্ডী পুত্রকন্যাগণ 
লইয়া রোমপরিদশনে গমন করেন । যে রোম্‌ রক্ষার অন্য তিনি এক- 
দিন অতিমীমুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আজ তাহাকে দেখিয্কা, 
নেই রোমের অধিবাসিগণ গভীর কৃতজ্ঞতার উচ্ছাসে উন্মত্ত হইফকা 
উঠিলেন। ভিক্টর ইমানুয়েল্‌ রৌমে বাম করিতে বড় ভাল বাসিতেন, 
না বপিয়া, রোমের অধিবাসিবৃন্দ তাহাকে তত প্রাণের সহিত ভাল 
বাসিতেন না! । সুতরাং তিনি নগরীতে আদিলে লোকে উৎসবে তত 
উদ্মন্ত হইত না। কিন্ত গ্যারিবন্তী ভাহাদিগের হৃদর-সিংহাসনের অধি- 
াতা দেব, তাই আস গ্যারিবন্ডীকে পাইন তাহারা াঁজ উৎসবে: 
প্রমস্ত হইয়। পড়িলেন। তাহাদিখের সেগানম্ব ও উৎসব বার্নাতীত 
ক্লোষীয়গণের সাধারণতস্থৃতি ও সাধারণততক্কি-এখনও এনা রা 
বস্তী হিল যে,গ্যারিবন্ডী আর্গ রোমে "সাধারণতনত মন উচ্চারণ করিনি, 
তাহার ফগযে কি হইত কেহ বলিতে পারেন) কিন্ত গ্ানিবন্থী 


এব গ্যারিবজ্ীর জীবনবৃত্ব। 
তাহা না করিয়া সকলকেই বর্তমান শীসনসমিতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ 
হইতে উপদেশ দিলেন, এবং স্বয়ং রোমীয় প্রতিনিধি সভার নিকট 
শপথ গ্রহণ করিলেন। ইহ] স্বাভাবিকই। কারণ ১৮৫৯ খীষ্টাবে 
গ্যাৰিবন্ডী নিজ হস্তে ষে জাতীয় পতাক! উড্ডীল্ করিয়াছেন, আজ 
কোন্‌ প্রাণে তিনি তাঁহাকে ভূপতিত ও পদদলিত করিবেন? মাধ্য- 
মিকগণ (196869 ) ও আমূল সংক্কারবাদিগণ (738910515) পর- 
স্পর প্রনিদ্বন্িতাত্ন গ্যারিবল্গীর সম্মানার্থ বিরাট আয়োজন কব্ধিতে 
লাগিলেন । মাধ্যমিকদলের উৎসব-আয়োজন ওঁজ্জল্যে আমূল-সংস্কাব- 
বাদী বা মৌলিকদলের আয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে অধঃকৃত করিল। আর 
গ্যারিবল্ডী যখন রোমীয় মহাসভায় পোমের বন্দরনিণয়ে ও টাইবর- 
নদীর গতি-পরিবর্তন-কার্ধ্ে ব্রতী হইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, তখন 
মাধ্যমিকদলের অন্যতম সভ্য মিজ্বেটাই (11150811460) তাহার প্রস্তা- 
বের সমর্থন করিয়া মহাসভাকে প্র কার্যের জন্য বাইট কোটা মুদ্রা 
ব্যবস্থা করিতে মন্থরোধ করিলেন । গ্যারিবন্ডী রাজনৈতিক ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্য বিষয়ে ব্যাপৃ্ত থাকেন, মহাসভার অধিকাংশ 
সভ্যেক্ই ইহা অভিপ্রেত 'ছিল। সুতরাং তাগার। এই প্রভূত অথ 
মঞ্জ করিলেন, কিন্ত এই একটা কথা! যোগ করিলেন যে, এই টাকা 
যে পরিমাণ সংগ্রহ হইবে, সেই পরিমাণ মাত্র দেওয়া যাইবে ।” 

যাহা হউক্‌ গ্যান্িবন্ডী মহাসভার সেই আশ্বাদবাক্যেই সন্ত্ট হইয়া 
দেই কার্ষ্ে মনপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন। প্রতিদিন তিনি ইঞ্জিনীয়ার, 
সর্ভেক়্ার, ও নানাপ্রকারের কল্পনাকারী লোকজন সঙ্গে করিয়া--টাই- 
বর্‌ নদ্দীর তীর পধ্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং মধ্যে মধ্যে 
রোমের ভাবী বন্দরের স্থান নিণয় করিবার জন্ত সমুদ্রোপকৃলবর্তী 
ফিউমিসিনে! € ঢ)9168০ ).বন্দরে গমন করিতেন । তাহাকে ব্যাপৃত 
রাখিবার অন্য মস্ত্িসমিতি সর্বপ্রকারে এই কার্যে 'ভীহার সহায়তা 
করিতেন। গ্যারিবন্ডী “রোমের অদুরবর্ভী আশ্রোরোমানো! (487০ . 
8৮০০1০২০ ) নামক জলাভূমি মৃতিকাহারা পরিপুরিত করিতে কৃতসঙ্কল্ন 
হুইলেন। এই জলাস্ুমি হইতে বিষাক্ত বাশ্পপুঞজ অন্বস্বত- উখিত 
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ছইত। সেই উখিত বাঞ্পপুগ্জ চতুর্দিকে বিকীরিত হইয়া! কোন কোন 
খতুতে রোমনগরীকে ও তৎপার্শবস্তী স্থান সকলকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর 
করিয়া তুপিয়াঞছিল। এহডি্ন ভিনি টাইথার্‌ নদীর তীরতূমি আরও 
উচ্চ করিখার সঙ্ল্ম করেল। কারণ বর্ধাকালীন জলোচ্ছণসে তীর 
ছাঁপাইয়া নদীজল তীরবর্তী স্তানসকলকে প্লাবিত ধরে। জল সরিয় 
গেলে সে সকল সিক্ত দুমি হইতে দুষিত বাষ্প উদগত হইয়া মগলেরিয়া- 
জ্ববের সৃষ্টি করে। এইসকল উদ্দেঠ্ত সা্দনের জনন গ্যারিবন্জী টাইবন্থ 
নরীব গতি ঈধ২ পরিবর্তিত করির। কিউমিসিনো বন্দরের সহিত মিলা" 
ইঘা |কউমিদিনোকে মহানগরী রোমেব বন্দররূপে পরিণত .করিতে 
কঠসধ হইলেন । পুত্রাকালে মভামঠি ভুলিয়স্‌ সীজারঞ এই স্থান 
কেই নোমের বন্দরের সম্পূর্ণ উপযোগী বণিয় 'স্থরীকৃত করিয়াছিলেন । 
গযারিবন্টী কর্তৃক রোদের এন্রঙি সাধন। 
গ্যাত্িবন্টী নি ভূয়োদর্শনে জানিতে পারিয়াছিলেন থে, ষে স্কানে 
জাহাজ সকল সহজে মাল বোঝাই কাঁতে বা মাল নামাইতে পারে-- 
এবং ঝড়বুষ্টির সময় নিরাপদে থাকিতে পারে, সেই স্থানই বন্দরের 
সম্পূর্ণ উপযোগী । ফিউমদিনো মেই সকল উদ্দেপ্তসাধনের সম্পূর্ণ 
উপঘূক্ত বলিরা তিনি উগাকেই রোমের বকররূপে পরিণত করিবার 
সম্কনল করিলেন । বিশেবতঃ তিনি ভানিতেন যে, বহিরাণিজ্য ব্যতীত 
জাতী শ্রমশীলতা পুর্ণ বিকাশ পাঁয় না। আর শ্রমশীলতা বিকাশ 
প্রাপ্ত না হইলেও ক্তাতীয় উন্নতি হয় না। গুতর!ং সেই শ্রমশীলত্তা ও" 
শ্রমশীলতার উদ্দীপক বহিবাণিজ্য ব্যতীত জাতীয় স্বাধীনতা শৃন্ত শব্দ 
মাত্রে পর্যবসিত হয়, এবং প্রায়ই জাতীয় দ্র্গাতির কারণ হয়। কারণ-- 
“কুখিতম সেই দেশ যে দেশে সফলে*” 
প্রাণপণে করে শ্রম; জাতীয় মঙ্গলে, 
আত্মাহুতি দিয়া সবে থাকে নিরস্তর- 
স্বত তুলিতে সুফল ভূমি হ'তে হলে 
' অথবা নির্দিতে সুক্ম শিল্পজাত করে, 
€প্ররিতে সে সব শেষে দেশ দেখাস্বনে” 


৩৭৮, গ্যারিবজ্ভীর জীবনবৃত্ত। 

| গ্যারিবন্ডীর বক্জু তা। 

গ্যারিবন্ডীর এই সকল কার্যকলাপ দেখিয়া! স্পষ্ট প্রতীতি জঙ্গে 
যে, তিনি »মরকে কথন জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন না, 
কেবল কোন মহৎ লক্ষের সাধনোপায়মাত্র বলিয়া মনে করিতেন! 
সে লক্ষ্য মানব জাতির সুখসীমার পরিবদ্ধন । রোমের শ্রমজীবিগণের 
সভায় তিনি যে বক্ত-তী করেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের এই মহৎ 
উদ্দেণ্ত তিনি বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উপদেশ 
দিয়াছিলেন যে, তাহার! যেন তীহাদিগের সম্তানগণকে কৃষিকার্যযে বা 
কোন ন। কোন প্রকার শিল্পকারধ্যে দীক্ষিত করেন। তাহ! হইলেই 
তাহার! সাধুজীবিকা ছারা সুখে ও সচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে 
পারিবে। সেই বক্তৃতার পরিশেষে তিনি শ্রমজীবিগণকে এইরূপে 
উদ্দীপিত করেনঃ--“তোমরা ভোমাদিগের পূর্বপুরুষগণের--সই 
অতীত যুগের রোমান্দিগের-ন্ঠায় অধ্যবসায়শীল, নির্ভীক, অবিচলিত 
ও অদা-লক্ষা-নিরত হও। তোমরা আধুনিক ইংরাঁজগণকে আদর্শস্থলে 
আনিয়া তাহাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায়-শীলভার অন্ুকরণ করিবে । 
আমার বিবেচনায় সকল জাতি অপেক্ষা বর্তমান ইংরাজগণের সহিত 
প্রাচীন রোমান্গণের চরিত্রগত অনেক সৌসাদৃশ্ত আছে। কোন বাধা 
বিপত্তিই তীহার্দিগকে লক্ষ্য-চ্যুত করিতে পারে না। কিছুতেই তাহার 
ভীতহন না। যে কোনও লক্ষ্যসাধনে তাহার! কতসঙ্কল্প হন, অবি- 
চলিত ইচ্ছাঁশক্তির সহিত তাহার! তাহাতে প্রবৃত্ত হন, এবং কদাচ €স 
লক্ষাসাধনে তাহাদিগের ঘত্র বিফল হস্ন। অকৃতকার্ধযতায় তাহার! কখন 
ভগ্ন-হদয় হন না। বার বার প্রতিহত হইলেও, যতক্ষণ লক্ষ্যসাধন ন1 
হয় ততক্ষণ তাহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হন না। তীহার্দিগের পদচিহ্ের 
অন্থসরণ' করিতে আমি তোমাদিগকৈ উপদেশ দিই'। আমি তোমাদিগের 
বন্ধ ও ভ্রাতা হইয়৷ ইহা! অপেক্ষা! ভাল উপদেশ তোমাদিগকে আর 
কিছু দিতে পারি না আমরাও ্যারিবন্ডীর সহিত ক্যমতে ভারত- 
বাসী ভ্রাত্ধুন্দকে এই উপদেশ ন। দিয়া থাকিতে পাক্গিলাম না। 

গ্যারিবন্ডী সীজারের প্রস্তাব কার্যে গরিগত করিবেন, স্থির করিয়া" 
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ছিলেন বটে; কিন্তু অন্থান্ত নগরের ঈর্যাবশতঃ তিনি সে সল্প সাধন. 
করিতে পারেন নাই । সুতরাং এই মহৎকাধ্য সাধনের ভার. কোন 
ভবিষ্য মানবপ্রেমিকের উপর স্তান্ত রহিল। | 

রোমে অবস্থিতিকালে স্রাহার শরীর তত সুস্থ ছিলনা। নি 
পুরাতন ক্ষতসকল তাহাকে মন্ত্রণা দিতে লাগিল। স্ৃতরাং আহাকে. 
কাঠ্ঠদগ্ডের উপর তর দিয়া চলিতে হইল। এইজন্য তিনি ইতালীক; 
মহাসভার লত্যের পদ পরিত্যাগ করা 'একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে : 
করিলেন। তাহা! স্থির করিয়া তিনি তাহার নির্বাচকদিগকে এই মরে. 
এক পত্র লিখিলেন-_“আমার প্রিয় বন্ধুগণ ! আমার বড় আশা ছিল 
যে, আমি তোমাদিগের কোনও উপকারে আমিব। কিন্তু এখন দেখি- 
তেস্ি, আমার তাহ ভ্রম হইয়াছিল । কারণ আমার স্বাস্থ্য এতদুর ভগ্ন 
হইয়াছে যে, আমি সর্কপ্রকার কার্ধ্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়! পড়িয়াছি।. 
তোমর] যে বিশ্বাস করিয়া! আমায় তোমাদিগের প্রতিনিধি মনোনীত 
করিয়াছিলে, তচ্ডন্য আমি তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ 
দিতেছি । এই বিশ্বাম আমার জীবনের অবশিষ্ট কালে আমার স্মৃতির 
অতি এ্রীতিক'র বিষয় হইবে+”। ও 

গ্যারিবন্ডীর বিদা় গ্রহণ । 

কিন্তু গ্যারিবন্ডীর সংস্কল্প কার্যে পরিণত হইল না। তীহার' বন্ধু, 
বান্ধবগণের একান্ত অনুরোধে, গেবং রাজার ও মন্ত্রিসমিতির সবিশেষ 
অনুনয়ে, তীহাকে অগত্যা পরিত্যাগ-পত্র ফিরিয়া লইতে হইল । গ্যারি- 
বন্ডী ইতালীর ভিতর দিয়া ধাইবার সময় নগরে নগরে প্রন্জাবর্গের 
প্রেমোগন্ত হৃদয়ের পুজা গ্রহণ করিতে করিতে চপ্সিকেন। জাতীয় 
স্বাধীনতা-সমরে যে সকল ম্বজাতিপ্রেমিক বীর প্রীগৌৎসর্ম করিয়া 
ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ ভিটার্বো (৮1057১ ]সগরে এক সৃতি" 
সপ্ত নির্শিতি হয়। গ্যারিবন্ডী সেই স্থৃতিত্বান্তের “প্রতিষ্ঠার দিবস: 
রং তথায় উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বজনীন অয়-মিনাদে পনিগৃহীত্‌ হইয়া. 
ছিলেন।: তিগি' যখন অর্টে (0৮09) নগরে আসিয়া উদ, ইন, 
তখন তাহা সন্মানার্থ নাগরিক এ্কতানবাদ্য বাজিতে আদি, খ্ঝৰং 
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রাজপথের স্থানে স্থানে বিজ্বয়-তোরণ-গোঁলকসকল * উখিত হইতে 
লাগিল! যখন নগর হইতে হির্গত হইলেন, তখন প্রজাসাধারণ বহ- 
মাইল পর্্যস্ত তাহার শকটের অনুবর্ন করিলেন। অসংখ্য শকট, 
অসংখ্য অশ্বারোহী, ও গো-শকট,.এবং সপ্ত ত্রিংশৎ সমিতি তাহাদিণের 
পতাকা ও প্রকতানিক।বাদ্য লইয়। এই অভিযানে + যোগ দিয়াছিল। 
সপ্তবিংশ নগরপাল £ ও বিংশসহত্র লোক--ধরিতে গেলে সমস্ত জন- 
পদ্বাসীই_-এই বিজয়-অভিযানে গ্যারিবন্টীর সন্মানার্৫থ পদব্রজ্জে গমন 
করিয়াছিলেন । সুতরাং গারিবজ্ডীকেও তাহার কাষ্ঠদণ্ডের উপর ভর 
করিয়া সেই সঙ্গে কিষদ্দ,র পদব্রজে গমন করিতে হইয়াছিল।' গ্যারি- 
বন্ডী বিধায়কালে উচ্ছা?সপূর্ণ ভাষার সেই জনসঙ্গের নিকট একটা 
বক্তৃতা করিলেন। তীহা সহসামরিকগণের অনেকে”দই জনব্যছের 
সঙ্গে ছিলেন 1. তিনি তীহাদিগের সঙ্গে সবিশেষ আলাপ পরিচয় করি" 
লেন। গ্যাবিবল্জী মতিকষ্টে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া তথা হে 
প্রস্থান কছিলেন। 
ইতানীতে গা।রিবজ্টী পুজা! 
গ্যারিবন্ডী প্রত্যেক ইভালীয়ের হৃদষের অধিষ্ঠা। দেব ছিলেন । 
এইজন্য ইন্ভালীবাসীর। ভিক্টর ইমানুয়েল অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল 
ঘাঁসিত। ভি্টর ইমান্থুয়েল্‌ অমবেত ও দাঁসত্বোনুক্ত ইনভালীর গ্রথম 
রাজ! ছিলেন বটে, কিস্ক সকলেই জানিত ঘে, গ্যারিবন্জীয় কৃপায় তিনি 
ইতালীর নিংহানে অধিরূঢ় | সকলেই মুক্তকঞ্জে বলিত যে, ইতালীয় 
সিংহাসনের প্রক্কত অধিকারী গ্যারিবন্ডী। তিনি তাহাতে স্বেচ্ছাবঞ্চিত 
বলিগ়া লোকের ভক্তি তাহার উপর দ্বিগুণিত হইয়াছিল । মনেই হৃদয়- 
পৌঁধিত ভক্তি প্যারিবন্ডীকে দেখিলে শত-গুণিত হইয়া বিকাশ পাইত। 
রখুনাথ রামচন্্র অযোধ্যার সিংহাসন আপন ইচ্ছায় ভরত্কে প্রদীন 
করিয়া বনগমনোদ্যত হইলে প্রজাসাধারণ যেমন তাহার অন্ুবর্তন 
করিয়াছিল, আঙ সেই ঘদয়ভাবে উদ্বেলিত হই ১০৯ মগ্নরের সমস্ত 
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অধিবাসী গ্যারিবন্ডীর অনুবর্তন করিয়াছিল । মে দেশে হৃদয়মাহাত্মযের 
এত পুজা, সে দেশ কখন না উঠিয়া! থাকতে পারে ? 
ক্যাপ্রেরাদীপ হইতে এই সামধিক অন্যপন্থিতিকালেই সাধারণ- 
তান্ষিকদল গাবিবল্টীব বিরুদ্ধে অভিযোগ আননন করেন যে, তিনি 
সামান্ অন্নব্যঞ্জনের লোভে সাধারণতন্্রপক্ষকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
রাজ্তাস্্রিকদলের ত্স্তে সমর্পণ কবিন'ছেন। গ্যানিবল্ঠা অতি সংক্ষেপে, 
এই অভিযোগের এইরূপ উদ্তর প্রদান করেনঃ--“আমি কখনই মিথ]া- 
বাদীদিগের দলভুক্ত ছিলাম না। আমি বাপ্তবপটনার সাগাবণতন্ধ্বের 
জন্য যুদ্ধ করিয়া'ছলাম, এপং কখনই সে পক্ষের বিশ্বাস হনন করি 
নাই”। বস্ততঃ স্বদ্দেশকে বৈদে।শক অধীণত। হইতে উন্মুক্ত করাই 
গ্যারিবন্ডীর ভীখনের একদাত্র নক্য ছিঘ। ভিনি সে লক্ষ্যসাধনে 
মাআ্মাংসর্গ করিতে ক্রুটি কেন নাই, গু»ব ং সিদ্ধকানও হইয়াছিলেন। 
নিনি ম্যাউ্সিনির গিকট বৈপ্রাথক মন্ত্রে দীর্মিত ভহপাছিলেন বটে, কিন্তু 
ঝাজ্যনন্ত্র ও ন'ধা রণততন্ত্র লইয়। তাহ দিগেব মধ্য অনেক দিন হইতে 
মতভেদ চলিয়। আসতেছিল। গ্যারিবন্ডীর [শ্বানাহুসারে তিনি কার্য্য 
করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার প্রতি এপ অভিযোগ করা" বৈপ্লবিক 
দলের উচিত হয় নাই। তাহার ভ্রম হইতে পাবে, কিন্তু প্রলোতন- 
বশতঃ তিনি রাভ্তস্ত্রের পক্ষপাত্তী হইয।ছিলেন, এ অভিযোগ গ্যারি- 
বল্ডীর গ্ভায় নিফাম ঘোগীর উপব কোনমস্টেই প্রদৃক্ত হইতে পারে না।' 
(তিনি সাধারণতন্্ের পক্ষ অবলম্বন কবিরা কৃতকার্য হইলে নিশ্চয়ই 
আমেরিকায় ওয়াসিংটনের শ্তায় ইতালীতে সব্ধপ্রথম ৫প্রসিডেন্ট, 
হইতে পারিতেন, কিন্ত স্বার্থ তাহার হৃদয়ে কখনই স্থান পায় নাই। 
সুতরাং যথন শ্ঠিনি দেখিলেন,'সাধারণতন্ত্রের জয় হগ্জয়া অসম্ভব, তখন 
তিনি রাজতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করির। জাতীয় সময়ে অবতীর্ণ হইলেন, 
এবং অবতীর্ণ হইয়। জাতীয় স্বাধীণত1 পুনক্ষদ্ধার করিলেন। 
ভিউ ইমানুয়েলের ১, 
.. "আজ ইতালী একশাসনাধীনে আনীত। আজ ইভালীর প্রতি- 
ছুর্গে সগর্কে জাতী পতাকা উজ্ডজীন। আন ইতানীবঙ্গে এক কণা 


৩৮ গ্যারিধন্ডীর জীরনবৃত্ত। 


বৈদেশিক পদরৈণু বিরাজিত না| এই বিশাল ইত্ডানীতে আজ 
অনন্ত শাস্তি বিরাজমান । সুতরাং ভিন্টর, ইমাছুয়েলের জীবনের নির্দিষ্ট 
কার্ধা পর্যবসিত হইয়াছে । তাই আজ £৮৭৮ খীষ্টান্বে, ইতালীর কর্ম 
ক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্বক তিনি স্বর্থীরোহণ বারিলেন। 

ভিন্টর ইদানুষেলের চন্নিত্র। 

. তিক্টর ইমান্ুয়েল্‌ একাধিকবার পীড়িত হইয়াছিঙ্গেন, এবং পারি- 
থারিক মনন্তাপও পাইয়াছিলেন, সেই . প্রতিবারই পুরোহিতগণ 
তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পোপের উচ্ছেদমাধনের 
চেষ্টার জন্যই তাহার গীড়া ও মনস্তাপ ঘটিতেছে। কিন্তু রাঙ্গা! কিছু- 
তেই লক্ষাত্রষ্ট হন নাই। তিনি স্তাহার রাজ্যনতস্ত্রের নিকট এবং তদীর় 
ভক্তপ্রজাবুন্দের দমীপে যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়ািটিলন, কোন- 
প্রকার,আব্যাত্মিক ভয়েই তিনি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ফরেন নাই । এই 

 কেন্্রীভূত রাজকীর়স্তন্তের চতুর্দিকে গীড্মন্টরাজোর্‌ সৌভাগ্য ক্রমশঃই 
উপচীরধান হইতে লাগিল। সুধীর সুশৃঙ্খলায় ও'স্থশাপনে তাহার 
রাজ্যের ক্রমশঃই এরপ শ্রীবুদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি সিবাষ্টোপোল্‌ 
( সিবাষ্টোপোল,) সমরে আজে 1-ফেঞ্চ সেনার সাহাধ্যার্থ সপ্তদশ সহত্র 
সৈন্ত প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি ইউরোপীয় রাজবুদ্দের মধ্যে স্বাধীন 
স্থান অবিকার করিগেন। এইরূপে ভির ইদাুয়েল্‌ ও তাহার দেশ 
জাতীয় তুলনায় ক্রনশঃই উন্নত হইতে লাঁগিলেন। এদিকে অত্রাট্‌ 
নেপোলিয়ন্‌ ইতাঁলীর উপদ্বীপে অষ্রিয়ার প্রীধান্ত ক্রমেই খর্ব্ব করিতে 
লাগিলেন। ইতালীর অধিবাসিবৃন্দও বুঝিলেন.যে, ইতালীতে এমন 
একটা রাঁজা৷ আছেন, ধাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাম কর! যাইতে পারে। 
সুতরাং ১৮** হ্বীষ্টাবে ভিক্টর ইমাহুয়ে যখন সমবেত ইতালীর রাজ- 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তাহাতে প্রতিবাদ করিবার কেহই: 
ছিলনা । কারণ ভিনি এতটিল ইতালীর প্রজাসাধারণের -“হৃদয়-সিংহা- 
সনে অধিরূ ত ছথিলেনই। ত্ববে তিনি যখন ইতালীগ্র সিংহাধনে অধি- 
রোহণ করিলেন, তখন তাহা প্রতিবাদ করিবে কেন ]হধাহা, তিনি, 
শর্ত প্রস্তাবে ছিলেম, তাহাভাহারা প্রকাণ্তে শ্বীকার করিয়া! গাইল: 
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মাত্র। ইতালীব অন্ঠান্ বাঙ্য ও অন্যান্য শাসনবিভাগীয় বা গ্লীমরবিভা- 
শীষ প্রতৃশক্তি--ভিক্টব ইমান্ুষেলেব আবির্ভাবে কোথায় নিমীলিত 
ভইমা গেল। ভিব ইমানুযেল নিজ চনিতমাহাজ্মে, এবং শাসনবিষ- 
বিণী ও সমববিষষিণী প্রতিভাবন্গে সেই পতিত বা পতনোনুখী গ্রভূশক্তি 
সকলেব মধ্যে--৫সই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবে মধ্যে--একাকী অবিচলিতত- 
ভালে ধণ্াঁষমান বহিলেন। যে সমণে চতুর্দিকে বণপত্ডিতপ্রবয়াঃ সৈস্কা- 
গণ নিবস্্ীকত তইতেছে, সেই সমযেই তাহার ও তদীষ শ্রিযমুহৃৎ 
গ্যাবিবন্ডীব নাবাধাণী সেনা করাপ অন্ত্রপ্রহাবে অন্্বদলান উদ্মত্ত 
বিষান্ছে। একদিকে বিশাদ-_-একদিকে ভর্যোন্মাদ । একদিকে কুনদন 
--একপিকে হাম্তেব তব 1 এ বহস্তভেদ কবে কাহার সাধ) ? 

যাহ। হস্টক্‌ এক এক রাজার হস্ত হইতে শাননদণ্ড যেমন গলিত 
হইছে লাগিণ, ভিক্টুব ইমান্গযেল অমনি তাহ? স্বহস্তে গ্রহণ করিতে 
লাগিপেন। ঠিনি আপনাব ষে।গাত। ও শিশ্বানবন্তার প্রমাণ দিয়াছিলেন 
বলিক্'ই প্রঙ্জাবা ভাঁশব এই কা্যব কোন? প্রতিবাদ কবিল না। 
এই বিশ্বানবহাই ভীহাব কৃতকাধাতার প্রধান কাবণ। কারণ ইতা” 
লীব বিপ্লবসাধনে বাবা প্রাণোতৎসর্থ কাঁবযাইিলেন, এবং ধাহাদিগেব 
কবাঁল অসি, অগ্রমধীক্চিহ্বা ও দখনী9 এই খিপ্নবেব কতকার্যতাব 
নিদান, তীহাদিণ্লে নষ্বু সকতেই প্রা বাজতগ্র শাসনপ্রপাপীর 
বিপক্ষ ছিলেন । তাহাবা দাধাধণতান্তের প্রত গোকের মনকে এতদূর 
প্রবণ কবিয তুলিযাছিলেন “য, নাক্কাতন্্ প্রতিঠাপিত হওয়ার সস্তা” 
বনা অতি অল্পই ডিল। কেবল গ্যাবিবজ্জীব ও ভিক্টর ইমাহুয়েলেন্ন 
প্রতি লোকে প্রগাচ ভক্তি ও আব০লিত বিশ্বাস থাঁকাষ, প্রজাসাধায়ণ 
তারানিগেধ হ্বাভাবকী-সাধাঞণতত্ত্রণী গ্রবগতা-গত্বেও দ্লাজযতঙ্্রের 
দিকে হেলিত হইল। 

ম্যাটসিনি। 

ইতাণীয বিপ্লবের কথা বলিতে গিয়া আমরা সেই দেবর্ধ জোসেফ 
ম্যাট্সিনির নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই মহা- 
* ষোগীর মন্প্রভাবেই শত শত বৈনীবিক অনুঞ্রীনিত হইঙ্কা! স্বদেশের 


”৩৮৪ গ্যারিরজ্টীর জীবনবৃত্ত। 


উদ্ধারসাধনে প্রাণোঁৎসর্গ করিয়াছিলেন । গ্যারিবন্ডী; ভিক্টর ইমণ- 
জুয়েল, কাডুর প্রভৃতি শ্বজাতিপ্রেমিকগণ সকলেই তাহার মন্ত্রশিষ্য 
ছিলেন। তাহার বিশাল দেহ, ও বিলম্বিত মুখের গাস্ডী্যপূর্ণ ভাব 
দেখিলে, তাহাকে দেবত। বলিয়া বিবেচন। না করিরা কেহ থাকিতে 
পারিত না। ম্যাইসিনি ইতালীয় ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক বীজ রোপণ 
“করিয়াছিলেন, সেই বীঙ্জ হইতে যে শম্ত জন্মে, গ্যারিবন্ডী পরিপক্কা- 
বস্থায় তাহ কাটিয়৷ ভিক্টর ইমান্গুয়েলের গোলায় তুলিয়া দিরাছিলেন . 
মাত্র। তিনি যৌবনে উদার রাজ্যতাস্থ্িক মতের প্রচার করিতেন। 
সমবেত ইতালীকে স্বাধীন করিয়া! এক দেশীয় রাজীর অধীনে আনয়ন 
করাই তাহার তখনকার লক্ষা ছিল। সে সময় তিনি ভিক্টর ইমা- 
নুয়েলের পিতাঁকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করিবেন মানস করিয়া, তাহাকে 
এক পান্ব লিখেন । কিস্তুতিনি তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, 
ম্যাট্সিনি ইতালীকে সাধারণতন্ত্রে পরিণত করার সন্কল্প করেন । তাহার 
পর হুইতে তিনি উদ্দীপনাপুণ বক্ততা ও.রচন। দ্বারা অবিমিশ্রিত 
সাধারণতান্িক. মতসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ভিন্টর 
ইমানুয়েলের পিতা চার্লস আল্বাঁ্ট প্রথমে জাতীয়দলের পক্ষসমর্থম 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, শেষে অগ্রিয়াল উত্তেজনায় তাহাদিগের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিরা অনেকের প্রাণসংহার করায়, ম্যাট্সিনির মত 
রাজনামের গ্রতি বিদেষবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। পিতার প্রতি বিদ্বেষ 
পুত্রেও প্রতিবিশ্বিত হইল । তাহার মনে ম্বতঃই এই আশঙ্কা উপস্থিত 
হইল যে, পিতা যখন জাতীর বিশ্বাস হনন করিয়াছেন, তখন পুর তাহা 
করিবেন নাঃ কে বলিতে পারে? এইজন্য তিনি রাজতন্ত্রের আশা! এক- 
বারে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় পতাকায় ' ঈশ্বর ও জনসাধারণ (0০৭ 
800. 089178019) এই শবাবলী অঙ্কিত করিলেন । 

_ বিশ্বাসঘাতক চার্সি আল্বার্ট. ম্যাট্সিনির পত্রের প্রত্যুত্তরদ্বরূপ 
তাহাকে স্বদেশ হইতে যাবজ্জীবন নির্ববাসিত করিলেন। ম্যাট্পিনির 
বিপাল হয় সেই নির্বাসনে সঞ্ুচিত না হইয়। বিশালতর হইয়া উঠিল। 
তিনি সর্ধদেশীয় নির্বাসিতগণ লইয়া 'নব্য ইতালী (০১৪৪), নামে, 
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ঃএক সার্জনিক সমাজ গ্রতিষ্টাপিত কবিলেন। তিনি ইহাঁর পক্ষা ও 
পরিসব এত বিস্তৃত করিলেন ষে, সভাজগতের সকল লোক ইহার 
সভাশ্রেণীতুক্ত হইতে পাধিতেন। তিনি এই নবীনসমাজের কার্ধ্য- 
প্রণালী চাগাইবার জন্য অসংখ্য গুপুচর নিসুক্ করিলেন। তীহ'ব! 
সকলেই তাহার মন্ত্রশিষয ও ইঞালীর উদ্ধারকার্যো গৃহীতব্রত । 
এই সকল গুপ্চচব দ্বারা তিনি ইতাঁঙ্গীব লাঁজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গতি- 
বিধির ও কাধ্যপ্রণালীর সংবাদ লইতেন। তিনি সেই সকল অংবাদ 
দ্বারা ইতালীব আভাান্তনীণ অবস্তা সম্পূর্ণৰূপে বিদিত হইয়া বাজ্ববুন্দের 
স্ত্যাচাবসকল জগতে উদেঘাধিহ করিতেন, এবং ইতালীর প্রীজাসাধা- 

ণকে রাক্ষধিরুদ্ধে অভ্যািত হইবার জন্য উত্তেক্সিত কবিতেন। কিন্ত 
াগাব আমূলস-স্কারের ছুদ্দমনীষ বাপন। থাকায় তিনি রান্রতান্ত্রিক 
বৈপবিকগণেব সহিত মিলিয়। কাধ্য করিতে পারিতেন না। গ্যারিবল্ঠী 
এই রাজতা্বিক বৈপ্লনিকগণের নেতা ছিলেন । স্ুতবাং তিনি গারি- 
বঙ্ীব সতত সমবেত্ত হইফ্বা কোনও ক'্য্য করিতে পারিংতন না। 
এইজন্য গ্যারিবল্টার দল তাহাকে বিশ্বাম করিতেন নু । নিষো- 
পলিটানগণেন উদ্ধাত্নকার্্যে যদিও ম্যাট্সিনি অর্থে ও সৈন্টে গ্যারিবন্ডীব 
অনেক সাহাষা করিষাছিলেন, তথাপি গ্যারিবন্ডী তাহার সহিত যোগে 
কার্ধা করিতে স্বীকৃত হন নাই। ফলে এই হইল যে, ম্যাটসিনির 
আয়োজনে গ্ারিবল্ডী ইালীব উদ্ধাবসাধনে কৃতকাধ্য হইলেন। যে 
বীজ বপন করিল, সে শস্তে বঞ্চিত হইন। কিন্তু ম্যাট্সিনি নিষ্।াম- 
বোদী, তাহাব তাহাতে ছঃংখ কিঃ গ্যারিনন্ডীও পতিত হইলেন না, 
কাবণ তিনি স্বদেশের মঙ্গলার্থ সে ফলে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইলেন। এই- 
রূপে গুক্র ও শিষ্য উভয়েরই মহিমা অন্রপ্র রহিয়। গেল ! 
ম্যাট্মিনির জীবনের পেষাবস্থায় তিনি শারীরিক অন্ুস্থতা-নিবন্ধন 
বৈপ্লবিক কাধ্যক্ষেত্র হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । তথাপি 
তাহার আভ্যন্তরীণ তেজ নিবৃত্ধ খাঁকিবার নহে । যেখানেই প্রলাপীড়ন, 
সেইখানেই ম্যাট্সিনির প্রাণ পড়িয়া থাকে । বিশেষতঃ লোকসাধ- 
রূণের মহিমা কীর্তন ও সংস্থাপনের জন্তই তীথার জগতে আবির্ভীব। 


৩৩ 


৩৮৬ গ্যারিবল্জীর জীবনবৃত্ত। 


তাই ইঙালীতে লোকতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী সংগ্রতিষ্ঠাপিত না হওয়ায় 
তীহাব প্রাণে আকাক্ষা মিটে নাই। এইক্সস্ভ ১৮৭২ ত্ীষ্টর্জের বসন্ত 
কালে তিনি লোকতান্ত্রক ইচ্ছোসৈহ্ত লইষা সুইজরণ্ড হইতে বিপ্রীব- 
পতাকা উড্ডীন কবিবাব জন্য ই তালী-অভিমুখে অভিমান কবিতেছিলেন। 
কিস্তবিধাতা তাহাব সে স্সতীষ্ট সিদ্ধ হইতে দিলেন না। বোধ হয তখনও 
মধ উপাস্থৃত হয নাই । তাই তিশি ইতালীয় বৈপ্লবিক কার্যেব '্মধি- 
নেতৃত্ব হইতে তাহাকে তুলিষা লইলেন। ১২ই মাচ্চ মঙ্গলবান (১৮৭২ 
খাষ্টান্ম) তাবঘোতো সংবাদ আসল যে, ইতালীষ জাগীন স্বাধীন 
নাটকেব প্রধান অভিনেতা জোসেফ ম্যাট্সিনি বিগত ১০ই মাচ্চ ববিবাব 
পাস! নগবে ইহলীনা সম্গবণ কলিযাছেন । ইউবোপেব মুকুটধাবীশ। 
আক্ত শিস্তাব পাইলেন। এতদিন ম্যাট সিলিব জন্য উহ বা সুখে নিদ। 
ফাইন পাবিতেন না। হেতু তাহা জালামুখী বচনাহ কোন্‌ “দশের 
প্রজীবন্দ কখন বাজ-িবন্ধে অন্যাথিত হয, চাহাব শিশ্চষ ছিল না। 

যে ম্যাট্সিনি দবিদ্রেণ পবম বন্ধ ছিলন 3 শিনি বাজরন্দেব প্রজা- 
সাধাৰণ প্রতি অত্যাচাবে ব্যধিতহদঘ হইযা ইতালীয বাঁজশল্তি 
সকলকে শতদা বিদীর্ঘা ও শিশীর্ঘ। কবিয়া সমবেত ইতাণীব শিত্তিপভুন 
কলিয়াছিলেন; এবং বিনি ১৮৪৯ খ্বীষ্টান্ধে বোমীব সাধাখণতন্ত্রে 
নিষমনকাঁধ্য হস্তে লঈঘা নিঞেব প্রান্ঞতা, ধীবত|, সহিষ্ণুত' উৎলাহ- 
বন্তা, ও কার্ধ্যকাবিত! বা দেখাইয়।ছিলেন যে, তিনিই এই কাধ্যে 
ধবমাল্য পাওষাব প্রক্ুত উপযোগী । হাষয ! আজ তাঁহাব ববমালা পাওয়া 
দুবে থাকুক, তনি ববেব বন্ধুৰ সন্ম/নন1 পধ্যন্ত পাইলেন না1। আজ 
তাহাকে নির্বাসিত থাকিব তাহার চিবদিনেব শ্রমসাবিত ও হদষেব 
চিবলালিত ইতালীব সম্মিলন দূব হইতে উদ্দাসীনভাবে দেখিতে হইল ! 
ইহা। অপেক্ষা! কের কথা আয় কি হইতে পারে ? 

ইতালীর নক্ষজমালা।। 

কিন্তু ম্যাট্সিশি ! তোমার নিষফাম হার্শের ফল তুমি শবর্গে করিয়া 
ভোগকর্িবে। ভোমাব দেশ, তোমার গ্রাতি অবিচার করুন্‌, কিন্ত সেই 
সর্ধানিরস্কা-পরমন্তায়বাঁন্‌ ভগবান্‌ তোমাক প্রতি বিচার করিধেন। আব 
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ভবিধাপুরুষপরম্পর! অনন্তকালের জন্য তৌমার যোগান করিতে 
থাকিবে । তুমি মবিষা ও অনস্তকালের জন্য অমর হইব রহিলে ! এইরূপে 
ক্রমে কমে ই চালীর নক্ষত্রম[ল! ইভালীর গগণ হইতে একে একে ক্থলিত 
হইতে লাগিগেন। ঠাহার্দিগের জীবনের কার্ধা পর্যাবমিত হওয়ায় যেন 
তগবান্‌ তাহাদিগকে এ কর্ধক্ষে অর হইতে প্রত্যাহার কবিলেন। তাহাবা 
সকলেই কর্্পযেগী ছিলেন। কাভূল, ম্যাট্সিনি, ভিক্টর ইমান্ুয়েল্‌, ও 
গ্যারিবন্ডী--এই চারিজন বর্্মযোগীর যোগসাধনার বলেই ইতালীয় 
নিপ্রৰ সংদাবিত হইয়াছিল । এই চারিজনের প্রথম তিনঘন তাহাদিগের 
সাপনক্ষের হইছে অন্ধান করিলেন । এক্ষণে গ্যারিবন্ডী প্রকাণ্ড অতীত 
এপ্গন সাক্ষী-্বন্ধণ হই।-খখবা হান প্বতিস্তন্ভীভূত হইয়। শুদ্ধ নিজ 
সব্ধাযারে বর্তমান যুগেব অভয় সাধন কবিতে লাগিলেন । বোধহয় 
ইতাগীব পুনর্গঠন ক্রত্বা এখনও পবিপমাপ্ত হয় নাই বলিয়াই বুঝি 
বিধাত। ভাহাকে মান কিছুদিন বাখিযা দিলেন । 
এই সমর মািস। ও রাউন্ন'পদা প্রস্থঠি তুবস্থীক্স অধীন রাজা- 
সকল স্থল তালেব অতয!চারে উতপীড়িত হয়| তীয় শাদনের বিরুদ্ধে 
অভ্যুর্থিত হইল। তাহাদিগেব জন্ত গ্যারিবল্জীর প্রাণ কীদিয়া উঠিল । 
থে অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্ত তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়! ভত- 
প্রণ্ঠজানে সিদ্ধকাম হইয়ছিলেন, আজ উক্ত রাজ্যদকলের উৎ- 
পীড়িত প্রক্গাগণ সেইরূপ অত্যাডাবেব বিরুদ্ধে অভ্যুশিত হইয়াছেন 
দেখির! স্বত:ই তাহার মন তাহাদিগেব সাহাধো ধাবিত হইল। কিন্তু 
সে দুর্বল শরীরে তিনি কাযাত: তাহাদিগের কোনও সাহায্য কৰিয়! 
উঠি:ভ পাঁবিলেন না । তথাপি তিনি সংবাদপত্রে উদ্দীপনা পূর্ণ পত্রাবলী 
ছারা সভ্বজ্রগভের সহানুভূতি তাহাদিগের দিকে উদ্দীপিত করিতে 
লাগিলেন । অধিক কি, তিনি ইংলণ্ডের মক্ত্রিবর্গকেও পিপিদ্থারা এবিষরে 
অন্গুরোধ করিয়াছিলেন । সেই সকণ পত্রাবলীর মধ্যে কিনি ইংলগ্ডের 
অমাত্যপ্রধর আরল, রসেল্‌কে যে পঞ্জ লিখিয়াছিলেন সেই থানিই 
সর্বোতর্ট। সেই পত্রধানির মর্ম নিম্ে প্রদত্ত হইল ২ 
কক্যাপ্রেকু? ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮ খবীটাৰ | 


৬৮৮ গ্যারিবল্টীর জীবনবৃত্ত । 


গাারিবন্ভীর পত্রাব্লী। 

“প্রোক্লকীন্তি বন্ধুবর ! তুবস্থীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্যাতিত শ্বীষ্ 
ধর্্মীবলম্বিগণের নামের তালিকায় আপনার নাম সন্নিবেশিত করায়, 
আপনার মানবপ্রেমাত্মক সুকুটে একটা নুতন অমূল্য রর খটিত করিয়া- 
ছেন। এই উজ্জল-রত্র-ণচিত সুকুটে আপনার মুখগ্মী এখন হইতে 
অধিকতর শোতা ধাবণ কলিবে। ১৮৬০ খ্বীষ্টান্দে ইভালীর উতৎপীড়িত 
প্রজাবুন্দের স্বাপক্ষ্যে আপনার উদাত্ত ও শক্তিসম্পন্ন শ্বব সমস্ত ইউ- 
রোপে ক্রুত হইযাছিল। আপনার প্রসাদে ও ভগবানের কপায 
ঈতালী আর ভৌ-গালিক নাম মাত নহে। আজ আপনি আবাঁব 
অধিকতব অসহায় ও অধিকতর উৎপীভিন তুরস্কের প্রজাবরন্দেব স্বাপক্ষ্ে 
'সীপনার সেই মহাবীর্ধযাশীলী স্বর উত্তোলিত করিযাছেন । ইনা্ীর 
বিপ্লবের স্তাঁয় ইহাও নিশ্চিত কৃতকাধ্য হইবে, এবং ঈশ্বব আপনান 
জীবনের অবশিষ্ট কয়বৎসর আপনাকে আশীর্বাদ করিতে থাকিবেন। 
আপনি আমাকে এ নিষষে যাঙ্ঠাই কলিতে বলিবেন, আমি তাহাই 
করিতে প্রস্তুত আছি। সর্ধ-ভক্তি-তাজন আপনাব সহধর্থিণীকে আমি 
অন্তরের সহিত নমস্কার করিতেছি। যতদিন '্সামি জীবিত থাকিব 
আপনার প্রতি আমার অচলা-ভক্তি অটল থাকিবে 

“বিনয়াবমত সেনাপতি গাবিবন্ীগ। 
ঈছাঁব কিছুর্দিন পবেই গ্যাবিবল্ডী তুরক্কীয় গবর্ণমেণ্টে বিরুদ্ধে অভ্যুখিন্ 
হার্কেগোভিলীয়গণকে (মূ6722০10127) ও তাতাদিগেব সহোখানকারী 
স্যাবিগকে (90188) নিয়লিখিত মর্মে এক উদ্দীপনাপূর্ণ পর পেখেন২__ 

“ক্যাপ্রেরা, তই অক্টোবর, ১৮৭৫ খ্বীাব । 
“হার্েগোভিনার ও প্রাচ্য হউরোপের উৎপীড়িত শ্রাতৃধুন্দের প্রন্চি,-- 
পতুরস্কীযগণকে নিশ্চয়ই ব্রাউসাতে (90০88৪০ ) ফিরিয়া যাইন্সে 
হইবে। ইহার! বৃকের ন্যায় বস্ফরস্‌ (9০%709815 ) পার হইয়া 
আসির! প্রাচ্য ইউরোপের অধিবাসিবৃদোর গৃহে অখিগ্রদদান, ভীহাদিগের 
স্্রীলৌকগণের সতীত্বনাশ এবং অবশেষে তীঁহাদিগের অনেকের 
প্রাপনাশ বরিস্না ইউবোপে আখ্রাদিগের রাজ্যন্থাপন করিয়াছি। 
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থে পিলাস্জি জাতি ইউরোপের আদিম সভ্যতা-প্রচারক, ইহারা 
তাছাদিগের প্রায় উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল ইউরোপের প্রা 
ভাগকে ইহার! ছুরবস্থার চরম সীমায় আনীত করিয়াছে । আঁর ইহা- 
দিগকে তথায় বিচরণ করিতে দেওয়া হইবে ন1। ইহাদিগের কাছু- 
কতা, ধবংসপ্রিরতা, ও নিষ্ঠ,রতা প্রভৃতি পাপগ্রবৃতি চরিতার্থ করিব 
জন্ত ইহার! ব্রাউসাঁভে ঘথেষ্ট সুবিধা পাইবে । ইহারা এসিক্সা মাই- 
লরে যাউক্‌ এবং তথায় যাইয়া তথাকার 'অধিবাসিবৃন্দকে নির্যাতিত 
করিয়া অবশেষে £ভাহাদিগের পূর্ণধবংল বিধান করুকৃ। ইউরোপায়- 
গণের তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। এক্ষণে * যণ্টিনিশ্রো, হার্ধে 
গোভিনা, বোস্নিরা, সার্ভিয়া, থেরাপিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, আ্রীস্‌ঃ. 
ইপাইরন্‌, আলবেণিয়া, বল গেিয়া, ও রাউনেনিয়ার 1 --বীরপুতর 1 
তোমরা সকলে একবাক্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে অত্যু্থিত হও । তোমাদের 
সকলেরই সম্মুখে অতীত পুরুষপরম্পরার অপূর্ধব বীরত্বের কাছিনী-- 
প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত জাঙ্র্যমান রহিয়াছে। তোগাদের মধ্যেই লিয়োনিডাস্‌ 
(79০81388 ), আচিলিস্‌ (4০71198 ), আলেক্জাওার (065046হ), 
স্ক্যাগ্ডারবেগ (99%71০৮০৪) ও স্পার্টাকস্‌ (87১9:৮%০৪২ ) প্রভৃতি 
প্রথ্যাতনাষণ বীরবুন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং অনুসন্ধান করিলে 
এখনও তোমাদিগের স্বঘঢ়কাঁয় অধিবাসিবৃন্দের মধ্যেই স্পার্টাকস্‌ ও 
লিয়োনিভাস্‌ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। রাজনীতির কুট-মন্ত্রণার উপর কখন 
বিশ্বাস স্থাপন করিও না। এ হদয়শূন্ত। বৃদ্ধা কুহকিনী নিশ্চয় তোমা- 
-দ্রিগকে গ্রবঞ্চিত করিবে। কিন্ত জানিবে ষে জগৎভিতরে যত সহদয় 
লোক আছেন, সকলেই তোমাদিগের পক্ষে । ইংলণ্ড যদিও আঙও' 
পর্যন্ত তুরস্কের প্রতি অস্থকূল আছেন, তথাপি তিনি তদীয় অনাত্যবর 
লর্ড ্নসেল্‌ ছারা প্রকারাস্তরে জানাইতেছেন -যে তিনি ঁ সক ইউ 
ক্লোগী় জাতিনিচয়কে- বথেচ্ছাচারিণী বাবনিকী প্রতূশক্তির শৃঙ্খল 
হইভে উ্ুক্ত হইয়া একটা সমবেত সাধারণসতন্তে পরিখত- 'হইতে দেখিস 
টিভি নিডির১36885888 তির 
.ঞ বত 15759807109 805779) / ৪ নএটা8, ই. 
 ওহা55316538 বহে ঞআোচ০80উতা। সি 260১১03৯৮। 





৩৯০ গ্যারিবজ্ডীর জীবনবৃন্ত | 


ইচ্ছা কবেন। যাঁও-তবে তোমবা তুবস্কীযদিগকে ব্রাউস। পর্য্স্ত 
বাখিয়া আউস ! ইহ] ব্যতীত তোমাদিগেব স্বাধীন ও শৃঙ্খলসুক্ত হইবাল 
আব কোনও আশ! নাই । বস্ফোবসের এদিকে থাকিলে ছুণাস্ত অটো 
মাদগণ (06৮৮080) নিবস্তব সমবে নিমগ্ন থাকিবে । সুপ্ঠরাং ভোমরা 
ধানবজাতিব পবিত্র অধিকাব হতে চিবদিন বঞ্চিত থাঁকিবে। 
সেনাপতি গ্যারিবন্তী 15 
বনিক তরঙ্গমালা | 

ইতিহাস সপ্রমাণ কবিষাছে ধে গ্যাবিবন্ডীব উদ্দীপন] শাক্য বিফল 
হয় নাই। তাহ! মন্সপ্রভাবে এ সকল জ্রাতিব অপিকাংশই তুবাস্কব 
অধীনতাশৃখল ছুর্ণীকৃত কবিষা স্বাধীন বাঁজাসকলে পন্ণিত হই্যাছে । 
ভাবিলে "বাধ হঘ যেন উনবি*শ শতাব্দী জগৎ হইতে অধীন"তা উঠাইমা 
দিবাব জন্ঠই আবিষ্ৃভি হইসাছে। অষ্টাদশ শত্তাবীব শেষভাগে 
(১৭৭৬ খীষ্টা ) আমেরিকা যে বিপ্রনতরগ্গ উখবাপিত কবিঘাছিলেন, 
সেই ভবঙ্গমালা আইলাণ্টিক মঞ্াসাগব পাব হইয! ১৭৭০ খীষ্টাবে 
ফবাশি বাজ্যে আসিযা উপস্থিত হব। পবে সেই -নঙ্গমাল1 কিছুক্ষাল 
ধবিষা সেই দেশকে আলোডিত কবিষা ক্রমশঃ প্রাচ্যদেশ1ওমুখিনী 
ভইতেছে। ্তবঙ্গমালা “লোক সাধাবণ ও ঈশ্বব এই অক্ষবাক্ষিত 
পণাঁকা। সন্তুখে লইষা অপ্রতিভতবেগে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । ইহ্াৰ 
প্রভাবে ইতালী উঠিসাছে; গ্রীস সপ্ীবিত হইলাছে , সার্ডিরা, বাউ 
নিনিব! প্রস্ঠতি প্রদেশসকল স্বাধীন হউযাছে। ইঠান সম্মুখে ইন্উ- 
বোপীদ সুকুটাগণ থে কম্পাঙ্থিতকলেবব ভইযাছেন। সেই বিবাট্‌, 
পতাকা! লইয়! এই বৈপ্লবিক তবঙ্গমীলা কথন কোন্‌ দেশে উপস্থিত 
হইবে তাঁর স্থিবতা নাই । এই তবঙ্গমালা আমেবিক1 ও ইউরে*পের 
শিবাষ শিবায তড়িৎ সঞ্চাব কবিয়াছে ! ইতাব প্রভাবে আমেরিকাঁৰ 
প্রায় সর্বত্রই লোকতীন্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে । অন্প- 
দিন হইল প্রকাও ব্রাজিল্‌ সাত্ত্রাজ্য সাধারণতন্রে পরিণত হুইয়াছে। 
এই তবঙ্গমালাব গতি স্থির নাই, ইহ! কখন প্রীচ্যে, কখন প্রতীচো, 
কখন উদ্দীচ্যে এবং কখন বা দক্ষিণে ধাবিত হইতেছে। ইহার শতীকে 


পঞ্চবিহশ অধ্যায় । ৩৯১ 


অচেতন ঈগৎ যেন সচেতন হইতেছে! এক প্রকাও ভাড়িং বস্ত্র যেন 
নিদ্রিত জাতিসকলেব স্নাধুমণ্ডলীতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিয়া দিতেছে । 
যাহার নয়ন আছে, সে নয়ন ভরিয়া এই বিশ্বব্যাপী সঞ্জীবনব্যাপার 
দেখিয়৷ গীবন সাঁথক কককৃ! ভাবুক! আর ঘুমাইয়া কেন? একখার 
নয়ন মেলিয়া বিশ্বপতির এই অপুর্ব সঞ্জীবনক্রীড়। পরিদর্শন করিয়। 
ইহঙ্গীবনের সাধ মিটাও ! যাহার অদরষ্টে সন্তোগ ঘটেনা, তাহাৰ দর্শনেও 
বাসনা চরিতার্থ কবিযা লওনা! উ।চত । উঠ! আব কুম্তকর্ণেব স্টার 
অনন্ত নিদ্রা অভিভূত থাকিও না! উঠিযা একবার নয়ন মেলিয়া সেই' 
অপূর্বদৃশ্ঠ দেখ । 

মিল্লান্বাসী সাধারণতাস্িকগণ মেপ্টেনাযদ্ধে উৎস্থটপ্রাণ বীরবুদ্দের 
স্মবপাথ যে স্থৃতিন্তস্ত নির্মিত কবেন, ১৮৮ খীষ্টান্দের নভেম্বরমাসে 
সেই স্থৃতিস্তন্তেব প্রতিষ্ঠা হয়। গ্যানিবন্ডী সেই উপলক্ষে ইউরোপ- 
পবিদশনে গমন করেন, এবং যথাসমযে প্রতিষ্াস্থলে উপস্থিত হন। 

গ্যাবিধজ্ডীব শাবীরিক অবস্থা । 

তাহাব বার্ধকা, ও ক্ষতজনিত দৌর্্বল্য, এবং বাতাঙ্গি গীড়া-মিব- 
ন্ধন তিনি অনায়াসে এ পরিল্রমণ-কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার ওজব 
কবিভে পাবিতেন, কিন্তু গ্যারিবন্ডী সে ধাতুব লোক ছিলেন না। 
সামান্ত পীড়া বা যাতনা তাহাকে সাধাবখকার্ধা হইতে কখনই বিরত 
করিতে পারিত না। সেই জন্য তিনি তাদৃশ হুর্বল অবস্থাতেও তথায় 
গিয়া সেই স্ৃতিস্তস্তের অবগু&নমোচনকার্ধ্য শ্বহস্তে সম্পাদন কবিলেন। 
তীহার সেই সময়কার শাবীরিক অবস্থা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর ফেহই 
অশ্রু স্বরণ করিতে পারেন নাই। তাহার এই সাহসে সকলেধই মন 
সাহার প্রতি ভক্তিগদগদ হই! উঠিল। তিনি এত দুর্বল ছিলেন ধে, 
মারে করিয়া তুলিয়া তাহাকে গাড়ীতে সংস্থাপিত করিতে হইয্বাঞ্থিল। 
সেই অবস্থায় সেই লোকাকীণ রাজপথের মধ্য দিয়া তিনি বাহিত হই. 
লেন। মিলান্সগরের প্রাসাদাবলীর বারাণ্ডা ও গবাক্ষমাল। দর্শক- 
মণ্ডলীতে ভরিয়া গিয়াছিল। পাঁদচারী দর্শকমণ্ডষীক় সহিত গ্রাতি- 
হনিতা তাহারা গ্যারিবন্তীয় অত্যর্থনায় মহান্‌ উৎসাহে যোগ দিলেন। 


৩৯২ . গযারিবল্ট্ীর জীবনবৃত্ত। 


চতুদ্দিক হইতে গ্যারিবন্ভীর অনন্ত কীর্তিকলাপ উদশীত হইতে লাগিল । 
নেই অনন্ত জনতা ও সেই হৃদযোশিতত স্বতিগীতি সংস্থচিত করিয়া! দিল 
ষে, গ্যারিবন্ডী জরাজীর্ণ ও রোগগ্রস্ত হইয়াও তীয় জন্মভূমিতে এখনও 
জীবস্তী শক্তি। তথাপি একি অপূর্ব দুশা! এ দেখ! সেই ভূবন- 
বিজয়ী ধীর শকটশধ্যায় শমান থাকিয়া অতিকষ্টে এক হস্ত উত্তোলন- 
পূর্বক সেই জননঙ্গের ুদয়গ্রান্তী অভার্থনার কথঞ্চিৎ প্রতিদান করিতে- 
ছেন। তদীর় আনন্দোতফুল্প মুখে যেন বিছ্বাৎ খেলিতেছে। একদিকে 
যেমন তদ্দীয় বিশাল মুখ উহার জীবনল্লোতে ভাটা পড়িয়াছে দেখাই- 
তেছে, অন্যদিকে তাহার নয়নদ্বয় ইতে জ্যোতিংপুপ্ত বিনির্গত হইয়া 
প্রতিপন্ন করিতেছে যে তাহার অস্তরাত্মার প্রতিভা এখনও অনির্ববাপিত 
রহিয়াছে । 
ইতালীদেবীর অবগুঠনমোচন | 
অবশেষে যখন তাহার শকট পিয়াঝ1 সাণ্টা মা] (15227 97018- 
879) বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শকটের অশ্ব খুলিয়া 
মানুষে উচ্চস্থানে টানিয়া লইয়! গিয়া সেই স্থৃতিন্তত্ভের সন্মুখবর্তী মঞ্চো- 
পরি সংস্থাণিত করিল । তখন গ্যারিবল্ডীর প্রার্থনামন্তে সেই স্থৃত্তি- 
স্তস্তের অবপ্ত্ঠন উন্মোচিত হইল । দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড চতু- 
ক্ষোণ পাধাণময় পাঁদপীঠের উপর একটা রমধীমুন্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে । 
ইনিই ইতালী দেবী। ইনি অমরত্বপ্রদ বিজয়মাল্য হস্তে লইয়া! সেই 
পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান! রহিয্লাছেন। সেই পাদপীঠের চারি পারে 
খোদিত কার্যে চারিটা তিহাসিক ঘটন! বিবৃত রহিয়াছে। একটা পারে 
মেন্টানার আত্মরক্ষা, দ্বিতীয়টাতে মন্টেরোটোখোর রক্ষা, তৃতীগ্টাতে 
ব্যান্বী কর্তৃক রোমের প্রতিষ্ঠাতা রমিউলস্‌ ও রীমসের পোষণ» এবং 
চতুর্থটাতে. মেশ্টান! যুদ্ধে নিহত ' বীরবৃন্দের প্রধার্থ তাহাদিগের 
, নামাবলী--খোদিত রহিয়াছে । গ্যারিবন্ডী এই সময়ের উপযোগী, একটী 
বঞ্জত। লিখিয়। আনিয়াছিলেন। উঠিয়া তিনি দ্বয়ং.তাহা পাঠ করিতে 
অয়মূর্থ হওয়ায় যেলাপতি ক্যান্ঝিয়ে (.089216.) তাহার প্রতিনিধি 
রী, হইয়া তাহা, পাঠ: কদধিলেন। সেই: ব্ৃতাতে, তিনি উল্লেখ 
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করিয়াছিলেন যে মেন্টানার ঘটনা, ফম্াট্‌ কতীয় নেপোৌলিক্সনের প্রতৃ- 
শক্তি ও সাআজা লক্ষ্মীর উপর নৈতিক বিজবন্দ্যাতক । 
গ্যারিবন্ডীর জীবদ্নষ শেষ কয দিল । 

সকলেই ভাবিষাঁভিলেন যে গ্যাবিবন্ডী জীবনেৰ শেষ দিম পর্যস্থ 
সাধাবণ কার্যো ব্াপুত থাকিবেন। কিন্তু সাধারণ 'বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
গাবিবন্টী জীবনেল শ্ষে কয় দিন তি নিভত ভাবে কাজযাপন 
কবিযাছিলেন। তাহার শেষ পক্ষেব স্ত্রী ফ্রান্সেন্বা ( চ510550 ) ও 
তহাব গঞ্ভজাত পুল ম্যান্লিযো (01৩) ও কন্তা জ্রেলীরা 
(01011% ১, তাহ্াদিশেন্র ধাী গিলাননগবীষ কোন মহিলা, এরত 
শারিবল্দীব ছুই চিন জন অনি দাই বন্দু মান এই সময তাহার সঙ্গে 
থ।কিতেন। ভ্টাহান চিস্চিৎসকেবা তাহাকে সম্পর্নরূপে বিশ্রামস্গুথ 
ভোগ কবিতে উপদেশ দিযাছিনেন, এব, তাভাৰ স্্রীও চিকিৎসক্ষগণে 
উপদেশান্থসাবে যাহ] কার্ধা হয, ভাহান জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাঁকিতেন। 
স্ৃতবাং গ্যারিবন্ডীর নিজেব প্রবৃত্তিদ্বত্থেও ভাহাৰ কোনও সাধারণ 
কাধ্যে যোগ দেওয়া ঘটিত ন1। নান! স্থান হইতে যত টেলিগ্রাম 
আসিত, তাভাব স্ত্রী তাহা স্বয়ং গ্রহণ কবিধা যে গুলির সংবাদ গ্লীতি- 
কব, সেইগুলিমাত্র তাহাকে প্রপাইনেন। ক্রমে তীহাঁর ভীবন 
ঘটিকাষগ্ত্রে ভ্থায় নিয়নাধীন হইশা উঠিমাছিল। তিনি প্রতিদিন 
প্রহ্যাষে শ্যা হইতে উঠিতেন, এবং যদি জলবাধুর অবস্থা ভাল থাকিত, 
তাহ হইলে নিজ বখোপবি (০8:10 ) চড়িযা সমুদ্রোপকৃলে বাত: 
সেবনে বহির্গভ হইতেন। তিনি বাযুসেধন করিধ1 লিজ গোলাবাড়ীর 
কাজকর্মের তন্ধাবধাবণ করিতেন । তাহাল বার্ধক্য ও বিত্ধি পীড়া 
সত্বেও তাহার স্বর তাঁহার যৌবন ও প্রৌচ অবস্থার ভ্তায় অন্ঠি পরি- 
গ্কার, সুস্পষ্ট, উচ্চ, এবং সুমধুব ছিল। পথে ভ্রমণ করিতে করিতে 
ধে কোন গ্রার্থমীণের সহিত তঁ'হান সাক্ষাৎ হইত, তিনি তাহার্ষে 
অভিবাদন করিয়া প্রকুল্লচিত্বে তাহার সহিত গ্লীড়াইয়া অনেকক্ষণ 
ধরিয়া কথাবার্ত। কহিতেন। যাহারা জানিত হে দারিড্য, ক্ষত ও 
যোগাদিতে তাহার শরীর“কিরপ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহারা ইহা। দেখিস 
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বিশ্বপ়্াপন্ন হইত । বেলা ১১ঢার সময তিনি মধ্যাহভোজনের অন্ত 
গৃহে প্রৃত্যাগত হইতেন। তীহার'আহাব স্পার্টানের আহারেব স্তায় 
অতি সাদাসিদা ছিল। পিঁবাজ ও আপল ফল দিষা এক রূপ মাংস 
পিষ্রক প্রস্তীত কব। হইত | আহাই তিনি খাইতে বিশ্ষ ভাল বাসি- 
তেন। ধান 1 থাকিলে একখণ্ড মাংগকে বাব বাব অশ্রিদগ্ধ 
কবিমা তাগাব পথ ইঠাওক খণ্ড খণ্ড করিনা কাটিষা ভক্ষণ করিতেন! 
কেহ যদি এপ কবাৰ কাবণ জিজ্ঞাসা কবিত, তাহা হইলে তিনি 
এই ব[লষ। উত্তধ দিতেন যে,_-“আমি অন্তপ্রকাবে খাইতে পারি ন।। 
কাবণ আমি যখন দক্ষিণ আমেবিকাষ যুদ্ধ কবিতাম, তখন আমাল 
পাচক, পাকশালা, বা পাচনোপযোগী বাসনাদি কিছুই ছিলনা । যদি 
সৌছ্রাগ্যক্রযে কোনদিন কোন মহষ আমাদের সন্মথে উপস্থিত হইত, 
আমন তাহাকে বধ কবিয। তাহাল মাংসে কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃন্তি কবি- 
তাম”। আঁগাবাস্তে সেনাপতি পবিবাঁববর্মপহ ভোজন-ঘরেব পার্শ্ববর্তী 
প্রশ্ত ঘবে গিষা উপবেশন কবিতেন । এই ঘব কইতে সমুদ্রৌপকূলেব 
দশা দখিতে অতি মনোবম । এই ঘরে বসিলে অদুৰে মাডালেনা দ্বীপ 
(80519919% ) নধনগথে 'মাবিড় তি হয । আগ্রে মুদ্রেব দিকে কোন 
গবাক্ষ না গাঁকাষ, গ্যাবিকল্ডী সুর্য )(তপ বা শীতল বাতাস সন্বেও শাঁহরে 
বহির্গত হইযা সমূদ্রেব শোভ। সন্দর্শন করিচতন। পাতবতা ফাল্পেস্কা 
সেঈ অনিষ্ট নিবাবণেব ভন্ গৃহপ্রাচাবে একটা জানালা ফুটাইয! লইয়া- 
ছিলেন । স্থৃতবাং অন্তঃপব গ্যারিবল্টী নিজ গ্ৃহাত্যন্তবে বসিযাই সমুদ্রের 
ও সমুদ্রোপকালেব, এব* সামুস্রিক দ্বীপপুঞ্জের শোভা সন্দশন কবিতেন। 
যদ্দি কোন দিন মাকাশেব "অবস্থা ভাল দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি 
নিজ করিকেল্যন্থে আর্‌ঢ় হইযা দ্বীপের চতুর্দিকে ঘুরিস্বা বেড়াউতেন । 
ফ্কান্সেস্কাব সম্প্কীষ ভিন্‌ স্রেন্ষে! নামক একজন বলিষ্ঠ পীভ্মপ্টায় 
তাহার এই কাবিকেল্গস্ব পশ্চাৎ দিক হইতে ঠেলিয়। লইয়া যাইত । 
গ্যাবিবন্তীর পারিবাক্গিক জীবন ও তুর্ঘটনা । 

গ্যারিবন্টা মিলান্‌ হইতে প্রত্যাবৃতত হ্ট্ক্ীর ময় আটটি নগরে 

(455) তাহার খণ্ডর়বাটা দিয়া আলিয়াছিলেন। এই বাতাদ্বাতে 
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তাহার সবিশেষ কঈ বোধ হওয়ায়, তিনি ক্যাপ্রেরায় ফিরিয়া আসিব 
প্রতিজ্ঞী করিরাছিলেন মে, আর তিনি তাহার দ্বীপাবাস ছাড়িয়া কোল- 
খানেই যাইবেন না। যে সমক্ তিনি গভীব যাতনায় অস্থির না! হইতেন+ 
এবং আপনাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বলিষা মনে করিতেন, সেই সমর ঠিনি 
প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সংবাদপত্রসকল পাঠ কর্ধিন্ঠেন। সকল সম্পা- 
দকই তাহ।কে বিনামূল্যে আপন আপন সংবাদপত্র পাঠাই দিতেন । 
ইহাব মধ্যে মধ্যে তিনি আম্মজীবনী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ নবন্তাস মুখে মুখে. 
বলিয়া বাইতেন, এবং আর একজন ঠাহ। শুনিয়। শুনিয়া লিখিত । এই 
সকল কাধ্যের মধ্যে তাহার ও তদীয় গ্রাণপ্রযা আনিটার কিশোর- 
বয়ন পুত্র ম্যানলিয়োর (150119৮) শিক্ষাদান একটা প্রধান কার্য 
ছিল। তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভাল ব।সিতেন, এবং সে যে একজন 
বড় লোক হইবে তহ্িষয়ে তাহার ঞরুব [বশ্বাস ছিল। ১৮৮২ খ্বীীবের 
জানুয়ারী মাসে এক দিন বালক মত্ন্ত ধনিতেছিল। গ্যারিবন্ডী 
তাস্থার গাডীতে চড়িয় নির্নিমেন-£লাচনে তাত। দেখিতেছিলেন । এমন 
সময হঠাৎ সেই গাড়ী উল্ট।ইয়া যাঁএযাষ, গ্যাবিবজ্ডী ভূপাতিত হন। 
তাহার মস্তক অঠি বেগে এক উপলগণ্ডেক উপব পতিত হওয়ায়, 
ইহাতে গওকঠর আঘাত শাগে। তিনি কিয়ংকাঁল অভ্ান ও অভিভূত 
হইষা থাকেন। চৈতন্তলীভের পর যখন নষন উন্দমীলিত করেন, তখন 
দেখেন যে তাহাব বালক তীয় দেহেব উপব আনত হইয়া ভয়ে কাপি- 
তেছে ও তাহার নয়ন যুগল হইতে অগ্রধিন্দ পভিত হইতেছে । গ্যাকি- 
বন্ডীর ষেন নিদ্ধেব কিছুই ঘটে নাই--এইবূপ নির্পিম্তভাবে ও ধীর 
গম্ভীবশ্বরে তিনি তাহাকে বলিলেন 1--“কি! যে তুমি বীরসৈনিকপুরুষ 
হইবে বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ কর, সেই তুমি আজ ফোটাকতক রক্ত 
দেখিয়া কাঁদিতেছ ? কি লজ্জার কথা”! 
গারিবন্ঠীর বায়ু পরিবর্তন 

বদিও ক্ষত তত গুরুতর হয় নাই, তথাপি তাঁহার সমস্য শরীবে, 
এরূপ একট ধাকা মাযিয়াছিল, যে ইহার পরেই স্টাহার শী, কাশী 
€ 85০85281585 ) উপস্থিত হাইশ । তাহার পরিবারবর্দ ও. টিদ্ধিসক- 
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গণের সকলেরই বিবেচন। হইলধে তাহাকে লইয়া ফোন অপেক্ষাকৃত 
উষ্ণততর স্থানে গিয়া শীতকাল অতিবাহিত করা উচিত। ইহার 'জন্ত 
ডোপিলিপো (19০51 ) নগর স্থিরীকৃত হইল বখন তাহার জাহাজ 
নেপল্মের উপকূলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিলে অভুযুক্তি 
হইবে না যে তখন দমন্ত নেপল্সরাজ্যের লোক উতালীর উদ্ধারকর্তার 
অন্তর্থন! করিবার জন্য সমুদ্্দৌপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল । গ্যারি- 
ব্ডী তাহার জাহাজের এক ক্যাবিনে এক শিবিকায় শয়ান থাঁকিতেন। 
পবিত্র বায়ুর নিরন্তর আগমের জন্ত দিবসে সেই ক্যাবিনের শিরোদেশ 
অনাবৃত থাকিত। তীরস্থ লোকেরা ভীহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকু- 
লতা প্রকাশ করিত, ঘে মস মধ্যে তাহার শিবিকী তুলিয়া তাহাদিগকে 
দেখাইতে হইত। 'অতি নৃানবর্ণনায় বিশ্বাস করিলে বলা যাইতে পারে 
যেদ্ুই লক্ষ লোকের কম তথায় সমাগত হয় নাই । 

গ্যাবিবন্ী এত দুর্বল ছিলেন যে সকলের সহিশ্ত সাক্ষাৎ করার 
উত্তেজন! সম্থ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এইচ্ন্য নিয়োপলিটাস্ব 


'শাসনসমিতির সভ্যগণ-মাত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অন্মতি 


পাইয়াছিলেন। তাহারা নিয়োপলিটীয়গণের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া 
গ্যারিবজ্ডীর আগমনে নিয়োপলিটার়গণের হৃদরানুভূত আনন্দ কাশ 
করিলেন। তথায় তাহার চিকিৎসকগণ নিয়োপলিটায় চিকিতমকচুড়া- 
মণিগণের সহিত তাহার পীড়াসম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। সকলেই 
একমত হই! বলিলেন বে প্টার্সিন্তৈল আত্বাণ করা, ও উত্তাপের 
সমতা রক্ষা! করাই একমাত্র ব্যবস্থা। এতন্তি তাহাকে সর্বপ্রকার 
উত্তেজন। হইতে পৃথক ও পূর্ণশাস্তিতে রাখিতে হইবে । এই সকল ভিন্ন 


তাহার রোগ মুক্তির আর উপায়স্তর নাইগ। 


গ্যারিবন্ডীর স্তায় সহিষু রোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া বারনা। 
তাহার যন্ত্রণা নিবারণের যত কিছু চেষ্টা হইত, তিনি তাহার জন্য মততই 
কতজ্জতা প্রকাশ করিতেন, এবং কিছুতেই অধীর বাঁ বিরক্ত. ইইতেন 
না. নির্জনতা ও নিশুদ্ধত| তাহার জীবনধারণের অনিবারধা উপদান 
বকউঠিয়াছিঝ।' তিনি. কেছ একটু উদ্ো্থরে কথ! রুহিলে' তাহ! 
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সহিতে পাবিতেন না । কেবল শ্রিক্নতম প্রন ম্যান্বিযোক স্বর তীহাকে 
বিচলিত কবিত না, আব কেহ তাহাকে নিবেধ কবিলেও তিনি তাহা 
হিতে পারিতেন না। যখন বোগেৰ যাতনাষ অস্থিব হইয়া তিনি 
ক্ষখা কহিতে অসমর্থ হইতেন, ভশনও তাহার নেত্রঘয় সঙ্ষেছে তাহা 
প্রাণপুত্তলীব উপব প্রোথিত থাকি । আব যখন তিনি একটু সুস্থ 
থাকিতেন, তখন ঠাহান জীবনের অত্যাশ্চর্যা ঘটনাবলী এবং তাহাৰ 
স্হচরগণের ও তদীষ প্রাণাধিকা প্রথম! পত্বী আনিটাব বীরত্ব-কাহিনী 
সেই বালকেব মিকট বর্ন কবিতেন। তীহাব জীবনেব শেষ করমাষ 
তিনি হৃদয়ের গণ্ভীব উচ্ছাসের সহিত সব্বদ্া তাহাব মাকে গল্প তাহার 
নিকট কবিতেন। আনিটাব প্রতিমূর্তি কাপ্রেবায় তাহার শধ্যাব 
শীর্ষে সতত বিলদ্বিত থাকিত। তিনি সকলেব নিকট মুক্তকণ্ঠে ঝলি- 
তেনে তাহাতে যাহা কিছু ভাল ছিল, সে সমস্তই তিনি আর্দিটার 
নিকট পাঁইাছিলেন। বিশেষতঃ পবেব জন্য চিস্তা কবিতে আলি- 
টাই তাহাকে শিক্ষা দিযাছিলেন। এন্ূপ পড্ী ধাহাব ভাগ্যে, খটিয়া- 
ছিল, তিনি যে ইত্তালীর উদ্ধাবকর্তা হইবেন, ইহাতে আব বিচিত্রতা 
কি? এইন্ধপ নেপোলিয়ন্‌ দিশ্বিজয়ী হইম্বাছিলেন, জোসেফাইনেখ 
গুণে, "এবং জন্ষ্রয়াট মিলেব প্রতিভাও বিকসিত হইযাঁছিল, তদীয় 
প্ধীব সহবসতিতে । সেইরূপ সীতা বামব, দময়ন্তী নচলের, সাবিত্রী 
সতাবানেব, দ্রৌপদী পাগুবগণেব, গৌবীগঙ্গা শিবেব ও রাধিকা 
শ্রীকফ্েব-_চরিতবিকাশেব নিদানীভূত হইযাছিলেন। প্রক্কতি-পুরুষের 
যথাবথ ফিললেই এই অণতের উদ্ভব ও বিকাশ ! যেখানেই অবথণ বিলন, 
সেইখানেই ব্যতিচাব--সেইখানেই জগতের সৌন্দর্য বিলোগ ! মোহান্ধ 
লোকে ইহা দেখিয়া দেখে না--বুঝিয়াও বুঝেন1--ইহাই আশ্চখ্ 
নক ! 
গ্যারিবন্তী মু অবস্থায় । 
.. গ্যারিবন্ডী সিসিবীষে ভেস্পাবগপের (৩৪০০) বই শতানবীয় উৎ" 
সবউপলক্ষে সিসিলী দন্দশনি করেদ'। তাকার জী শেষ 
নিসিলী'পরিলশর্স । লিলিলীতে দাবা ছিপি” ক, মর্ধানতা ও 
টা 


সত গ্যায়িবন্চীর জীবনরত্। 


গীক়্ার যন্ত্রণার উৎসব-স্থলে : উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার 
ভাৎকালিক্‌ অবস্থা দেখিয়া সকলেই ব্যথিত্ত হইলেন, এবং বুঝিলেন যে 
নে মহাজীবনেয় শেষ দিম নিকটবর্তী হইয়াছে! 

: গ্যান্সিবজ্ডী সেই মুমূর্ু অবস্থায় ক্যাপ্রেরার ত্বীপাবাসে ফিরিয়া 
আঁসিলেন। ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায়, তাহার চিকিৎসার্থ রোমের 
. ্থষিব্যাত দ্স্তচিকিৎসক ডাক্তার জার্ধেটী (51986) কে ডাকিয়া 
পাঠান হবু। তিনি ১৮৮২ শ্বীষ্টাকের ২৪এ মে তারিখে গ্যারিবন্ী ভ্রমণ 
হইতে ফিরিয়া আসিলে ম্যানলিয়ৌোকে বলিলেন যে «আজ আপনার 
শিতার মুখারুতির অবস্থা ভাল নহে”। সেই দিন গ্যাক্সিবন্ডী তদীয় 
শ্বীপাবাসের অর্থমাইল দুরে পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন । সেই 
দিকে সমুক্্রোপকূলে একটী নিকুগ্রমধ্যে তাহার রোজা ( 8:০৪) ও 
খআঁনিট। (4348) নামে ছুইট। যুবতী কন্তার সমাধি মন্দির ছিল। 
গর্যারিবন্ডী জীবনেদ্ব শেষ কয় বৎসর বর্বদাই প্রচুল্প থাঁকিতেন। প্রতি- 
গ্গিন ষন্ধ্যার পর তিনি পরিমিত নৈশ ভোজনেন্ পর ডাক্তার আল্‌, 
বানীজ্‌ (410859৩ ), কতিপয় পির্দিক্ট বন্ধু, ও পরিবারবর্গ লইয়া তাহা- 
দিগের সহিত বিশ্রস্তালাপ করিতেন । প্রধানত। তাহার যৌবনকালীন 
অবদ্গানপরপ্পরা--বিশেষতঃ ইতালীয় শ্বাধীনতা-দমরে তাহার' অদ্ভুত 
ববরদ্বকাহিনী-_তীহার আলাপের বিষরীভূৃত হইত । 

, তিনি প্রীতিবিক্ষার্রিত লোচনে তাহার সোৎসুক্ প্রশ্নকারিগণের 
প্রশ্নের উত্তর দিতেন, এবং তীহার নিজের বীরত্বকাহিনী অপেক্ষা 
তাহার সঙ্গিগপের অব্দানপরম্পর! বলিতে বিশেষ-.ভাল বাসিতেন। 
লষরে সময়ে সেই সকল বীরত্বকাহিনী বগিতে বলিতে তীহার স্বর উগ্র 
হই! উঠি, ও তীজার: নয়ণধুগ্রল হইতে যেন অঙ্ধি উদ্গীরিত হুইভে 
খাকিত। তীহাঁর সেই রুদ্রমুত্তি দেখিয়। তখন বোধ হইত যেন তিনি 
সেই ভীষণ ণংবর্ষ-লকলের লকদুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তখন আনন্দে 
তাহার হায় দৃত্য করিতে খাকিত- কিন্তু যেই তিনি উক্ছাসবেগে 
উদ্ভিতে চেষ্ট। কর্রিতেন৮:অধনি +ভাহা চৈতগ্ত হহিভ।: ভিনি তখন 
ছুবিবতৰ :হেছিসি: আসে তুবনবিশবয়ী বীর নন) বাতাক্রাত্ত রোসী 
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মাঅ। অমনি হতাশতা আলিম! তাহাকে অভিনৃত করিত । কিন্তু 
যদিও তাহার দেহ দর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহার মনের 
কার্যকরী বৃত্তি পরিস্ষ,ট ও অব্যাহত ছিল।, যাহাকে তিনি একঘার 
কার্ধ্যক্ষে তে দেখিরাছিলেন, তাহ্াৰ নামমাত্র তাহার নিট উচ্চারণ 
করিলে, তিনি 'আনন্দে উৎফুল্ল হইত্তেন, এখং সেই উপলক্ষে ভাহার 
জীননেব হুক্্রতম ঘটনাবলী পর্য্যস্ত তিনি আন্মপূর্ন্বিক বর্ণনা! করিতেন । 
একদিন তিনি বন্দুকের লক্ষ্য শিক্ষাৰ কথা বণিচুতছিলেন, এমন মমক্ষে 
কে একজন ডোমেন্সযো কোবাঝিব (1991960010 007558)) নাঁম 
উল্লেখ কবিল। আমনি তিনি বণিয়! উঠিলেন-কোরাবি ! কোরাবি ! 
হ1 আমি তাহাকে চিনি। তিনি আমার একজন উৎকুই সৈনিকপুরুষ 
ছিলেন”। এই বলিয়া তিনি আম্মপূর্ব্বিক তীহাব জীবনেৰ সমস্ত বীরত্ব- 
কাহিনী বর্ণনা! কবিলেম, এবং ডাক্তার সার্লেটকে দিব। একখানি পন 
[লখাইয়! মেক্গব কোরাঝিকে রোমে গিয়া দিবার অন্ত তাহার হস্তেই 
সমর্পণ করিলেন। এই পত্রই গণবিবন্ডীব স্বাক্ষবিত শেষ পত্র। 
গ্যারিবন্ডী প্রতিদিন এইব্পে মনেব আনন্দে কাটাইতেন বটে, 
কিন্ত সেই দিন প্রণাধিক। ভহিতৃত্বকের সমাধিহূমি দেখিষা আসিয়। 
অবধি শার প্রফুল্প হইতে পারিলেন না। ত'হাণ মুখেব 1বযাদকালিম। 
দেখিষ। 'অপ্তভ লক্ষণ মনে করিয়া! ডাক্তাব সংপেটী ও আল্বেণী মনেই 
২৪এ মেই স্থির করিলেন যে. তাহাঁদগেব এক্ষণে আর ক্যাথেরায় 
থাকা অনাবশ্তাক। সুতরাং তাহারা আগামী কল্যই সেই দ্বীপাবাস 
পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন_গ্যারিবন্ডীর নিকট এইরূপ অভিগ্রান্ধ 
জানাইলেন। গ্যাক্সিবন্ডী এই সংবাদে নিরতিশর ব্যথিত হইলেন। 
পসদিন প্রস্থ্যযে তাহারা তরদীয় গৃহ পরিত্যাগপূর্ধ্দক কিযুক্ধাদমাক্ 
গমন করিয়াছেল, অমনি গ্যাপ্িবন্ডী তাহাদিগকে ভাকিয়! পাঠাইলেন। 
তাহারা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেনস্পপআপিনাহ! এই 
নিরপার রন্ধ ব্যক্তিকে পন্ধিক্যাণ করিয়া গমদ কগিবেনগদা।। ছে 
বলিতে পারে--কবে আবার আমি আপনাদিশরে দেখিতে রা 
অথবা! আর দেখিতে গাইব কি ন1 এই ছিতীরবারবি্ানিস 
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উভয়পক্ষেই অতিশয় ক্লেশকর হইয্ানছিল। বখন তীহার। কিছুতেই 
আর থাক্ষিতে চাহিলেন না, তখন! গ্যারিবন্ডী তরদীয় করিকেল্‌ ন্ত্রে 
আরটু হইয়া সমুর্দোকৃল পর্যান্ত তীহাঁদিগের অন্থগমন করিলেন । 
তাহারা জাহাজে উঠিবার জন্য যখন তীহার নিকট বিদায় চাহিলেন, 
তখন তিনি বলিলেন-_ৃদ্ব্যক্িয় কপোলচুস্বনে অতি অল্প সুখ, এই- 
অন্ত বলিতেছি আপনারা আমার ললাট চুম্বন করুন”। তাহার! 
তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলে পর তিনি সার্শেটীর দিকে তাঁকাইক়া 
--"আপনি আমার প্রতিনিধি-্বক্ষূপ হইয়া! আমার প্রাপপ্রিয়া 
রোমনগরীকে আমার শ্রীতিসস্তাষণ জানাইবেন”। তিনি যেন আরও 
কি বলিতে ইচ্ছ! করিয়াছিলেন, কিন্তু হৃদযোচ্ছণসে তাহার ক রুদ্ধ 
হইয়া গেল, এবং নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রবারি নিপতিত হইতে লাগিল । 
তথন কেবল অন্ফুটম্বরে বলিলেন_-“যাউন্! শীত্র যাউন্”! যতক্ষণ 
সেই জাহাজ দেখ! বাইতে লাগিল, ততক্ষণ তিনি তীহার কমাল্‌ ঘূর্ণি 
করিতে লাগিলেন। জাহাজ দৃষ্টিবহিভূত হইগ্সে তিনি গৃহে প্রত্যাগত 
হইর। যে শধা। লইলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না! 
গ্যারিবজ্টীর পরলোক গমন । 
গ্যারিবন্ডীর মৃত্যুর দিন ক্রমশ:ই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, এক সপ্তা- 

হের মধ্যে তাহার অবস্থা এত মনা হইয়া উঠিল, যে রোম হইতে তাহার 
জোষ্পুত্র মিনোতীকে, এবং পালার্মে! হইতে ডাক্ষার আল্বানীজকে 
আপসিবার জন্ত টেলিগ্রাম করিতে হইল । ক্রমেই তীহার শরীর অবসন্ন 
হুইস্স! পড়িতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২র! ভুন্‌ শুক্রবার 
রঙ্দনটীতে নব্যইতালীর নব্যতম যুগের শেষ বীর ইহলোক পরিত্যাগ- 
পুর্বক- স্বর্্ধামে গমন করিলেন । ভাহার মৃত্যুর সময় তাহার রুগ্গশধ্যার 
শিক্োদেশের গবাক্ষঘবার় উদঘাটিত হিল ।- 'সেই গবাক্ষতার দিয়া সেই 
সময গসরিদৃষ্ট হইল যে, কার্সি-কারধীপের প্রতীচ্যধাগরে তগবান্‌ অংগ 
_মাবী ভুবিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল খেঁস তিদি প্যারিবধ্টীর শোক 
মহিতৈ শা পারিকাই: দৈলনিদিতে অঙগত্যাগ কফিবেন। শেষ-প্রীণ- 
কা ভি বাইথান পুর্ব গ্যারিবন্তী দেখিবেন বৈ একটা হুদার পক্ষী 
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স্টাহার গবাক্ষদ্বারে বসিয়া সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে । দেখিয়া তিনি 
ইর্ষোৎফুল্প বদনে অন্পইন্বরে বলিলেন-_-“আহা ! কি সুখী এ!” এই 
কথা বলিতে বলিতে সেই মভাপুরুষের বদন জন্মের মত্ত নীরব হইল! 


গ্যারিবহচীর স্ৃতা-সংবাদ ! 


তাহার মৃত্যুর ভীষণ সংবাদ ইভালীতে পৌছিবামাত্র সমস্ত ইভালী- 
বাসী গভীর শোকে অভিভূত হইল। বিশেষতঃ রোমে এই সংবাদ 
ধজ্জধবনির সায় করত হইল। এই সংবাদ যখন রোমে আসিয়া উত্তীর্ণ 
হইল, তখন বঙ্গালপ্সকলে অভিনয় হইনেছিল। এই সংবাদ গুনিবা- 
মাত্র রঙ্গালয় সকলের অভিনয় বন্ধ হইয়া! গেল। বল্লে (৮৮119) রঙ্গা- 
জয়ে হান্তরসের অভিনেতা যখন ত্রোতবুন্দকে বলিলেন যে, “গ্যারিবন্ডীর 
মৃত্যু হইয়াছে”-__-তখন শ্রোহৃমণ্ুলী হান্তসন্মরণ করিয়া একভানে কীদিয়া 
উঠিলেন। সেই খীকতানিক জ্রন্দনে বঙ্গালয বিদীর্ণ হইয়া গেল। 
আতভ্যন্তরীপ সাজ্যের সেক্রেটাবী জেনারল্'সিগ্নোর লোভিটো। (18৩] 
1,০5769) এই মংবাদ তংঙ্গণাৎ রাজার নিকট প্রেরণু করিলেন । ইতাঁলী- 
স্রাজ হাম্বার্ট (710709:6) জানিতেন ষে. গ্যারিবজ্ঠী তাহার পিতার 
স্থদৃ,ও মকৃন্িন বন্ধু ছ্থিলেন। তিনি জানিতেন যে গ্যারিবন্ডী তাহার 
শেব দিন পধ্যন্ত প্রায়ই বলিতেন-__“ইতালী ও ভিক্টর ইমানুয়েল৮। 
এক্সপ পরম বন্ধুর মৃত্যুতে, তিনি শোকে অভিন্ভত হইলেন। তিনি অতি- 
কষ্টে কথঞ্চিৎ শেক সন্বরণ করিয়। শ্বহস্তে গ্যারিবল্টী-তনয়কে এই মর্দে 
এক টেপিগ্রাম করিলেনঃ--“তোমার পিতার মৃত্যুতে আমার যে 'শোক 
হইয়াছে, ভাহ। সমস্ত ইতালীবাসীর শোকের সমান অন্গুপাতে | আমার 
পিতাম্আমাকে শৈশব হইডেই সেনাপতির ন'গরিকোচিত ও বীরোচিত্ 
গুগরাশির পূজা কগিতে শিক্ষা দিয়্াছিণেন। তাহার পর আমি শ্বচক্ষে 
াহার অদ্ভুত বীরত্বের কীর্যসক দেখিয়া, তাহার “ভত্ত হইক্স! 
পড়িয়াছিলাম। তাহারবীরন্বেষ জন্ত তাহার প্রতি আমার প্রঙ্গাড় 
চি, এবং হার ভাধবাসার ছন্ত তাহার প্রতি '্দামার গভীর, ফু, 
আতা চিরনিব-স্মভাবে থাকিবে । ভীহার অভাব এইজ আমি দিণ 


৪০২ .. গ্যারিবন্টীর জীবনবৃত্ত। ৃ 
অনুত্ভৰ করিতেছি । আমি আঙ ইতাীয় জাতির. সহিত, এবং সৃতি 
মহাত্মার পরিবারবর্গের 'সহিত একযোগে তীহার ৃত্যুঙনিত শোক 
প্রকাশ করিতেছি। তুমি আমার ও আমার জাঁতিসাঁধারণের গ্রতিনিধি- 
শ্বরূপ হইয়া আমাদের সাধারপ-শোক তোমার পরিবারবর্গের সকলকে 
জানাইবে। 
হস্বা্ট 1" 
গ্যারিবন্তীর মৃত্যুতে ইতালীর গতীয় শোক । 

মিলানের কোন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা গ্যারিবন্ডীর মৃত্যুসংবাদ 
উদ্দীচ্য ইতালী কির্পভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, উজ্জলবর্ণে তাহা নিষ্ন- 
লিখিত প্রকারে অঙ্কিত করিয়াছিলেন:-_“চির-হিমানী-সমাচ্ছাদিত 
আলপস্‌ গিরি হইতে কৃর্য্যরশ্শি-সমুস্তাসিত প্যালার্মো পর্য্যস্ত--সমস্ত 
ঈতালীর আবালবৃদ্ধবনিতা-_সর্বরধন্সন্প্রদায়ের কি উচ্চ কি নীচ, কি 
ধনী কি নির্ধন_-সকলেই এই,মহাপুরুষের মৃত্যুতে-_-এই গভীর শোক" 
সংবাদে--যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, এরূপ কাতর তাহারা আর কখন 
হন নাই। মিন্সিঞ গিরিমালার শিখরোপরি একটা ক্ষুত্র নগরে এই 
সংবাদ যখন আসিয়া পৌছিল, তখন কেবল কুর্য্যোদয় হইয়াছ্ছে, মাত্র! 
টাম্‌ ব! ট্রেনের ধ্বনি সে স্থানের নিস্তব্ধতা ভেদ করিতে পারে না । 
ম্যান্চুয়া (১150652 ) ও ব্রেন্কিক্কার (8:5501% ) মধ্যে যে বার্ভাবহু 
মেইজ যাতাঁরাত করে, সেই মেইলের বাহকগণ দিবসে ছুইবার মাত্র এ 
স্থানের শাস্তিতঙ্গ করে। সেদিন হাটবার। সকলেই খুটপোকার 
ক্রম বিক্রয়্ে একাস্ত ব্যস্ত এমন সময় আমার আফিসের বালক এক- 
খানি টেলিগ্রাম আনিয়া প্রচার করিল বে--গ্যারিবন্ডীর মৃত্যু হইয়াছে 
এই সংবাদে হাটের কোলাহল থামিয়া! গেল। স্ত্রী পুরুষ-ফে বেখানে 
ঈাড়াইয়াছিল, বস্াহতের স্ভাঙ সে সেখানে গাড়াইয়া রহিল। আঁর 
ক্রর বিক্রয় করিতে কাহারও হদ হইগ নাঁ। সকলেই কীদিতে 
ককাদিতে গুহে ফিত্বিরা গেল | লঞ্চলেই ভাবিল বেন তাহার পরিবারেক 
দীয্থানীর ব্যক্তির মুড হইয়াছে আমরা চাবি মাইল ূবরত,একটা 
কনে শিল্পা দেখিলাম--তখাকার দোকানদারেরা দোকান কীরিরা 
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পবীয়ে শোকচিকধারণ ও দোৌকীনঘবে শোকচিহ্সকল বিলম্বিত 
করিয়াছে । সকলের দোকান ও সকল গৃহের গাত্রে কু অক্ষরে 
লিখিত রহিক্ব।ছে-_“গ্যাবিবন্ডীর মৃত্যু হইযাছে”। ডেসেন্বানো” 
€ [)9892৮0) হইতে মিলান্‌ পর্্যস্ত সমস্ত স্থানের লোকের? উৎসুক" 
নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছে-বাঁদ কেহ আসিফ তাহাদিগকে বলে যে সে 
সংবাদ মিথ্যা, কিনা যাঁদিই তাহা সত্য হয, যদি কেহ তাহাদিগকে সেই 
জাতীষ ছুর্ঘটনাব আান্বপূর্ব্বিক শিবরণ বলিয়া দেয়। প্রতি ষ্টেশনে 
আসিয়া দেখিসাম--গ্যারিবন্ঠীর প্রিষ ভলশ্টিখাব সৈন্তগণ দলে দলে 
আনিয়! টিকিট, কিনিতেছেন--সকলেই ক্যাপ্রেবার যাত্রী। তাহ1- 
দিগের সঙ্ল্প-যপি তাহারা সমুক্ঘতীবে আপিবা জাহাজ ন! পাঁন, অস্ততঃ 
সামান্ত দ্ষেলে-ডিহলী পাইনেও ভাঙাতে চড়িয়। উাহাব। ক্যাপ্রেরায় গমন 
করিবেন। ক্যালাটাফিমি রণক্ষেোত্রে আহ বীববন্দেব মধ্যে মেজ্র- 
ক্যাবিওলেটা (88910. 02010186) গ্যারিবজ্ডীর অতিশষ প্রিয় ছিলেন । 
ভিনি আমাদিগের সঙ্গে আসিতে শাসিতে আমাদিগকে ১৮৬৭ খ্রীতাকে 
গ্যারিবল্ডী যখন ট্েন্‌ হে নামিয়া বৃদ্ধা অন্ধ জননীকে দেখিতে গিয়া- 
ছিলেন--সে সময়েব ঘটন। বলিতে অবোধ কবিলেন। আমর! যখন 
মিলানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল।ম, তখন দেখিলাম যে নণর জন-্প্রাবী- 
শুন্ত । দেখিযা! বোধ হইল যেন ভাষণ মঙাসা,'ব আসিষা সে নগবেব 'আঅধি- 
বাঁসিবৃন্দকে উড়াইয়া। লইয়া গিযাভে। অষ্টাব*ণ বিভিন্ন সভার সভ্যগপ- 
কর্তৃক শ্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন দ্বাবা আহৃত হহয়া মিলানের অধিবাসিবৃদা 
নগরেব সমাবিস্থানে আসিয়া তথা হুইনে গ্যা্রবল্ঠীর প্রতিমুত্তি কষ 
পবিচ্ছদে আবৃত করিয়! আপনার! স্বন্ধে বহন কারয়া সমগ্ত নগর প্র 
ক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। 

«এই সময় একজন আগস্তর' তথাক় আনিয়া! উপস্থিত হইয়া! বলি- 
লেন--যে “আজ আমি এই মহানগদ্জে--ইতালীর আভ্যন্তরীণ ধাশিজযের 
বেজীভুত ও আভ্যন্তরীণ জীবনের মধাবিদ্দশ্বরূপ---এই দগযর' খেয়প 
শোকচিহ দেখিতেছি, আমার ছষুত্র নগরেও সেইয়প শোক খিকাশ 
দেখিয়া আসিয়ছি। তথায় সকলেই আপন আপন নির্দিষ্ট কাট পরিক্যাগ 


৪০৪ গ্যারিবল্ঠীন্ জীবমৃত ৷ 


করিয়া কেবল হাহাকার করিতেছে । দৌঁকানদারেরা দোকান বন্ধ 
করিয়া, ও শিল্পীরা শিল্পযন্্রসকল ফেলিয়া শৌকের/উচ্ছ্ণাসে কে কোথায় 
ছুটিক্! বেড়াইতেছে, সকল নগরের অবস্থা তুঁলন করিলে আপাততঃ 
বোর্ধ হর যেন এক রা'জকীর টেকিগ্রাষের বলে সমস্ত জাতি একইরূপ 
শৌোকচিন্ন ধারণ করিয়াছে । কিন্তু বস্ততঃ,তাহ! নহছে। সকল লোঁকেই 
মনে করিতেছে যে তাহার গৃহের কর্তার মৃত্যু হইয়াছে। , সুতরাং 
প্রতিগৃহই ন্বতঃপ্রণোর্দিত হইয়! এই বিশ্ববাঁপী শোকে যোগ দিয়াছে। 
আজ গ্যারিবন্ডী এ পৃথিবীতে নাই ধলিয়া”-কেহই সাম্বনা পাইতে 
স্বীকৃত হইতেছে ন1। 

“আজ সোমবার-__আজও কৃ্যদেব শোকের তা বিকাশ 
করিবার জন্য যেন গগনে অরুণবণে উদ্দিত হইলেন । আজও কৃষ্ণ- 
পতাকাসকপ অর্দীবনত ভাবে মিলানের মৌধমালার শিখরদেশ হইতে 
বিলম্বিত হইতেছে, আপণশ্রেণীনকল বন্ধ রহিয়াছে, এবং নগরের 
প্রত্যেক অধিবাসী কৃষ্ণ পরিচ্ছাদে আবৃত রহিয়াছে । রাক্গপ্রাসাদ হইতে 
ক্ষুদ্র মিউনিমিপাল্‌ অট্টালিকা পর্য্যস্ত সর্ধত্র ইতালীর ত্রিবর্ণ পভাক! 
অদ্দীবনত হইয়। গগনে কৃষ্ণবর্ণ বিকাশ করিতেছে । মিলানের প্রত্যেক 
গ্রহের গবাক্ষদেশ হইতে কৃষ্ঙ পতাকাসকল বিলম্বিত হইতেছে! নান! 
স্থানে গারিবন্ঠীর চি্লিখিত প্রতিককৃতির উপর অনবরত পুষ্পমালা- 
সকল বিকীরিত হইতেছে। ফস্যাটা (70986) নামক রঙ্গালয়ে 
তাহার প্রতিরূৃতির উপর এত পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল যে তাহ! পুষ্পমধ্যে 
একবারে লুকায়িত হইয়া গিয়ছ্ছিল। সকল ব্যবসার একবারে বন্ধ 
গিয়াছিল, কেবল সংবাদপত্রের বাবসায় খরতরবেগে চলিতেছিল। 

সংখ্য লোক কৃষ্ণ বর্ডার হন্তে ধারণ করিত! ক্কষ্ণবর্ডার- রাতের 
টা বিক্রন করিব! বেড়াইতেছিল-! | 

 ইতীলীর তাৎকাঁলিক 'অবস্থার'আর একটা: কাহিনী রব কষিরিধ । 
মিলানে ও ইভালীর ভক্তান্ত প্রধান নগরীতে গব্ণমেন্ট, 'আফিস্‌ ও স্কুল 
দক বন্ধ হইয়াছিল . কিন্তু. একটা স্্ীবিদ্যালয় আঙ্গ . গ্রাতেঃ খোল! . 
ছিপ তথাকার ছাতীলকল বখালময়ে। বিদ্যালয়ে উপস্থিত : ঈইকা. 


পঞ্চ বিংশ অধ্যায় । ৪৮. 


ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একত্রিহ হুইয়! প্রধান শিক্ষবিত্রীকো 
বলিল-_“নমান্তে ! সাণ্টা-মেরিয়া, সা্টা-টেরেসা, ও সাণ্টা-লুক! গ্রভৃতিব 
ভোজন উৎসবে আপনি আমাদিগকে বিদায় দেন, তবে কেন আজ 
গ্যারিবন্টীব উৎসব-উপলক্ষে আমাদিগের বিদ্যালয় বন্ধ ন! দিবেন ? 
__তাহাবা শিক্ষযিত্রীকে এই কথ। বলিয়া! টেবিল উল্টাইয়া! রাখিয়! গৃহে 
চলিধ! গেল”। 

ধন্য ইতালী! ধন্ত তোমার বীরপুক্তা ! ধন্য তোমাৰ রমণীগণ 
গ্যাবিবন্ডী ! তুমি আসিয়া আজ একবাক্ন তোমার পুজা দেখিফা তোমার 
মবন সার্থক কব। 

গ্যারিবন্ডীব মৃতা-জ্রনিত গভীপ শোক শুদ্ধযে ইতালীতে অন্তত 
হইযাছিল-_তাহা নহে। ইংলও, ফ্রান্ন, জন্্াণী প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
দেশেব সংবাদপত্রসকলে সেই মহাপুকুষেব মৃত্ু-জনিত শোকগ্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাব অন্পপম গুণাবলী কীন্তিত হইযাছিল। অধিক কি, 
অস্থিয়াব, পোপের সংবাদ পত্রসকলও একবাকেয তাহাব অকৃত্রিম 
্বদেশান্থুরাগ, অসাধাবণ বীবত্ব, এবং তাহাব চরিত্রেধ নিষ্কাম্ত 
উদ্বেধিত করিষাছিল। তাহাব এই সক্ল গুণসম্বন্ধে ইউবোপের মধ্যে 
মতভে” নাই। ধন্ত গ্যাবিবন্ডী ! ধন্য তোমাব চবিতমাহায্ম্য ! তুমি 
মরিয়াও এ পৃথিবীতে অমব হইয়া! বহিষাছ ! 


সমাপ্ত । 








উৎসর্গ । 


শক খরা 


্র্ 


মা জন্মভূমি ! এ অধম সন্তান মা; তোমার িুইরিজে 
*রিপ্ না। কত আশা মনে ছিল ম11--দরিজ্রের মনোরথের 
সায় হৃদয়ে উধিত হইয়া একে এএক্ষে সকলই বিলীন হইল । 
এ অধম সন্তান ম:। কি দিয়া তোমার সজল সফল বগুঃ শোভিত 
করিবে? কি আছে তাহার ম1? দীন ছুঃখী উৎপীড়িত ও মর্খ- 
পীড়িত সন্তান জননীর কধে কি কৰিতে পারে দা? তবু 
কোন্‌ অকৃতক্ত সন্তান মাদের অনন্ত কপার ধার কিছু না 
শোধিয়া থাকিতে পাবে মা! তাই আজ তোমার দ্রাঙা 
চরণে অগ্রলি দিবার জন মা! আজ আমি এই বীরকীন্তিমালা 
গাথিয়। তোমার নিকট আসিরাছি। যে সন্তান জন্মভূমিব 
জন্ত নিজের রুধির বিশু বিন্দু উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইন্চালীর 
সেই উৎসর্গীকৃত-গ্রাণ বীরচুড়ামণির জীবনী মালাকারে গাঁথিয়া 
তোমার চরণে অঞ্জরি দিতেছি মা? দয়া করিয়া নিজগুণে 
অধম সস্তানেৰ এ ধৃষ্টতা, মাপ করিও মা। আশীর্বাদ করিও 
মা! যেন দেই মহাপুরুষের গ্তায় নিফাম হইয়া তোমার কার্যে 
আয্বোৎসর্গ করিতে শিখি! আর কোন আশীর্জাদ চাহি না। 


অধম সন্তানম্থ | 


নু 


বিজ্ঞীপন 


পাস 


এই মহাজীবনী যথা! সময়ে প্রকাশিত করিতে না পারদ আমি 
্ুধীঞ্জনশণের নিকট বিশেষ লক্দিত আডি। আশ! করি তাহারা 
এ অনীণকে নিজগুণে মাজ্ঞনা! কবিবেন। আমি নানাকাধ্যে ব্যস্ত 
৭ কাষ প্রুফ মংশোদনের ভার অপরের উপ্ব ধিতে বাধা হইয়াছিলাম। 
এই জন্য স্থানে স্ানে মুদ্রাকর প্রথাদ রহিয়া গিয়াছে । এত বড় 
জীবদীর অস্ুদ্ধ শোধন করিয়া শুচিপত্র দিলে গ্রন্থ-বাহুল্য হয় বলিয়া, 
অমি সে সঙ্ষগ্জ পর্িভাগ করিলাম । বদি ভগবানের কৃপায় ইহার 
বিতীগ্গ সংস্করণ পর্য্যন্ত ধাচিষা! থাকি, তাহা হইলে সেই সময় ইহার 
শুদ্ধ শোধন কারধা দিব । পাঠকগণের চক্ষে যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ 
পরিদুষ্ট হয়, তাহা আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলে সবিশেষ উপকৃত 
ভইন | গরাছলস ৪ ওয়াঃনংটন্‌ এবং মাষ্টসিনি ও গ্যারিবল্টীর নিশ্বৃত 
ভাঃনা লিখিব বলিব আগি মদীয় “আয্মোৎসর্গ” নাঘিক গ্রন্থে সঙ্গর 
করিরাছিলাম। ভগবানের কৃপায় তাভার দুই খানি অসম্পূর্ণ ও এক 
খানি অসম্পূর্ণ অবস্থার বাতির হইল। ম্যাট্লিনিত্ জঁটবনীর দ্বিতীদ 
ভাগ ও ওরাপি-্টনেত্ধ জীবনী প্রকাশিত হইছে বাকি রহিল । যত 
শীঘ্র পারি সেই ছুই খানি বমাপ্ত করিতে চে করিব । মাহয়ের 
সঙ্গ ঈশ্বরানহ | সুতবণং ইচ্ছত্নধের ইচ্ছা ব্যতীত সিদ্ধকাম হইব 
একপ আশা করি না। এসণে যে খুলি জু গাশিত হইলঃ সে খুলি শ্ববে- 
শীর ভ্রহ্গণ যন করিপ্া পড়িলেই আমি পরিশ্রম স্বার্থক বলির! ননে 
করিন। 

গস্বস্তি! গুস্বস্তি!! গু স্বস্তি !!। 


পাবনা । 
১৮৯১ ৰীঃ জান্ুুয়ারী। ] স্রীযোগেন্দ্রনাথ শন্ম। | 


অবতরণিকা। 
পিউ 
শারিবল্ডীর জীবনের একপাতর নিয়ন্রী দুর্দমনীয়া স্বাধীনতা স্পৃ্ঠা। 
এই বনব্তী ম্পৃহ। না থাকিলে, তিনি হয়ত জগতে একজন সাঁধু-পরক্কতি 
বীরপুরুষ ৪ প্র্যাতপাম। নাগরিক বলিক্লা পচিত ভইতেন। কিন্তু 
এ দটল, গু এই ছুর্দমনায় স্থাবীসতা্পুহা। ছাপা যুক্ত হওয়ায় লোকে 
চাক একস বর বলনা আকার জরিনা লহদছে, যাহা পগন্টেশ 
সুদা্ঘ রা পগস্খাচর পাওয়া ছল সেই মহীয়ান্‌ আদশেৰ 
এত চাহাহ বল দির সনস্ত পাথব অহ মমতাকে 
নিজ |এশাল কুকর সন্থুভিক্ত করিত রাগিকাছল॥ ন্দ উহার চি 
পািবা'রক এএরহ মনতাত ল বন্ধ 5, তাহা হইলে ভীহা বরা কখনই, 
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এই আদাধানান হইতে পাবিহ না এইং ঠাহার ঢহও এভারূশী 
পাত! প্রা হইত না । তিন আদীদম এঠ মহামন্ছ্েত প্দ্ধ নাসক 
ছিঃলন এপ নত, তিনি এই মনেও প্রান দীক্ষাপ্তক। এবং এই মন্ধো 
হীয় উদ্যাপাঁপহা ছিলেন । ফ্যাঈসিনি ভাঙার দীক্ষান্তুরু 
ছিলেন পটে, ভিগ্ত ভাহার জ্ঞাননয় জীবনে কাঁঘোর ভাগ আতি অল্পঈ 
ছিল। শকৃষ্ণ বেনন কুককেহননরের প্রকৃত লারক, ম্যাইনিনিও নেই- 
রূপ ইতালীয় শ্বাধীনতানমরের প্রত নেতা । কারণ কষ দেমন 
করুপ্েত্র মমরের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়া অঙ্জুনকে মেই শরমেবযজ্জে 
প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, ম্য'ট্িনিও সেইরূপ গ্যাংিবন্ষী প্রমুখ বীববুন্দকে 
জাতীয় স্বাধীনতা ননধের ধন্দাহ! প্রতিপাদন রিবা তাহার জন্তা গ্রাণোতি" 
সর্গ করিতে গৃহীত-ত্রত করিগনাছিরেন। গ্যারিবল্টী শেষে গুরুর সহিত 
খিচ্ছিন্ন হই়/ছিলেন বটে, কিন্ত আজীবন গুরুদন্ত মন্ত্র যান করিতে 
ক্রুটী করেন নাই। শিষ্য গুরু তাগ করুন, স্ব গুরুদত্ত মন্ত্র ত্যাস 
করেন নাই বলিয়া, গুরু বরাবর শিষ্যের সহায়তা ও ভূয়সী প্রশংসা! 
করিয়া আসিতেছিলেন। বিপ্লবসাধননন্বন্ধে তাহাদিগের কৌন'ও মতভদ 
ছিল না। বিপ্লবের পাধন সামগ্রী লইয়াও তীহাদিগের মতের অনৈক্য 
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অবতরণিকাঁ 
পরই | 
গযারিবন্ডীর জীবনের একমাত্র নিয়ন দরদমনীয় স্থাধীনত।স্পৃহী। 
এই বনবতী ম্পৃহ। না থাকিলে, তিমি হয়ত জগতে একজন সাধু-প্রক্কতি 
বীরপুরুষ ও প্রধ্যাতনামা নাগরিক বলিগ্লা পরিচিত হইতেন। কিন্তু 
এ সকল, গুণ এই ছুদ্দিমনীয় হ্বাধীনতান্পৃহ দ্বারা যুক্ক হওয়ায় লোকে 
৬ঃহাকে এন্সপ বার বলির স্বীকার করিণা লইয়ানে, ষাহা অগতের 
সুদীর্ঘ ইতিহানে নচন্রাচর পাওয়া দ্র্লভ। মেই মহীয়ান্‌ আদর্শের 
প্রতি তাহার বলবী আসক্ষি-ঠাহার সমন্ত পার্থব শ্লেহ মমতাকে 
নি বশাল কুক্ষির জন্তরক্ত করিয়া রাপিয়াছিল। যদি তীছার চিন্ত 
পাঁবিবা।রক “মহ মমতার আবদ্ধ হহ ত, তাহা হইলে তীহা দ্বারা কখনই, 
এই আদাধানান হইতে পারিত না, এবং তীহার চরিরও এনাদৃশী 
পৃরঁঘ। প্রার্হহঠ ন'। তিনি আদীবন এই মহামস্ধ্বের শুদ্ধ সাধক 
ছিলেন একপ নহে, তিনি এই মন্ত্রেঃ গ্রণন দীক্ষা্ডর, এবং এই মঙ্ো 
দিষ্ট প্রতৈর অং তীয় উদ্যাপয়িত। ভিলেন । ম্যংইদিনি তাহার দীক্ষাপুরু 
ছিলেন বটে, ফিন্ত তাহার জ্ঞাননয় জীণনে কার্ষোর ভাগ অতি অল্পই 
ছিল । শ্রীকুঞ্জ বেন কুকক্ষেত্রণমরের প্রত নার ক, ম্যাট্সিনি,ও নেই- 
রূপ ইতালীয় শ্বাধীনত্ানমরের প্রত্তত নেতা । কারণ শ্রী যেগন 
ক্কুমেত্র সমরের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়া অঙ্জুনকে সেই নরমেখযজ্রে 
প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, ম্যাট্সিনিও সেইরূপ গ্যারিধল্জী প্রমুখ বীরবৃন্দকে 
জাতীয় ম্বাবীনতা নমনের ধশ্্যত! প্রতিপাদন করিয়া! তাহার জন্ত প্রাণোৎ- 
সর্গ করিতে গৃহীভ-ত্রত করিয়াছিপেন। গ্যারিবন্ী শেষে গুরুর সহিত 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজীবন' গুরুদত্ত মন্ত্র সাধন" করিতে 
ক্রটী করেন নাই। শিষ্য গুরু ত্যাগ করুন, কিন্ত গুরুদত মন্্ ত্যাগ 
করেন নাই বলিয়া, গুরু বরাবর শিষ্যের সহায়তা ও তূয়সী প্রশংসা 
করিয়া আলিতেছিলেন। বিশ্লবদাধনন্বদ্ধে তাহাদিগের কোনও মতাভদ 
ছির না| ;বিবের সাধন সামগ্রী লইয়া তাহাদিগের মতের আনক্য 


ঘটে নাই। কারণ উভক্কেটে জাতীর উপাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। 
উতরেই মুক্তকঠে ঘোষণা করিতেন যে বৈদেশিক সাহায্যে জাতীন্ক 
বিপ্লবসাঁধন করিতে গেলে পদে গদ্দে প্রবঞ্চিত ও পর্ধ্য দত্ত হইতে হইবে । 
তবে ভাছাদিগের মতভেদ হইল কি লইয়।? তাহা বিপ্লব লইয়া নহে, 
বিশ্নবাস্তে জাতীয় শাসনসমিতির পুনর্গঠন লইয়া । গ্যারিবন্টী ম্যাট- 
সিনির নিকট বৈপ্লবিকমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়/ছিলেন। বিপ্লীব সাধিত হও- 
রাক্স সে মন্ত্রের উদ্যাপন হইল। তখন গুরু ও শিষ্যের পূর্ণ কার্য" 
স্বাধীনত। জন্মিল। তখন গ্যাক্রিবল্ডী রাজ্যনন্ত্বর পক্ষপাতী হহযা 
ভিক্টর ইমানয়েল্‌কে সমবেত ইতালীর রাক্পদে বরণ করিলেন । কিন্ধ 
পূর্ণ লোকত্তান্ত্রি ক ম্যাট্সিনি সাধারণতন্ব প্রতিঠাপিত করিতে চেষ্টা 
করা স্বদেশ হইতে পরিক্ষিত্ত হইলেন। ম্যাইসিনি আদর্শচ্যুত না 
হইধ1 দেবতায় স্ভায় স্ুইঅর্লত্ডের গৈরিক আশ্রমে বাস করিতে লাগি- 
লেন? গ্যারিবন্ডীও নিষ্কামত্বের পূর্ণ আদর্শস্বরূপ হইরা আপনার বিজগ্র- 
ফলে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হই! ক্যা:প্ররার দীপাবাসে থাকিয়া জীবনের অব- 
শিষ্টকাল কাটাইলেন। ম্যাট্সিনি দেব ছিলেন, সুন্তরাং মন্যা- 
লোকের উপযোগী হইছে পারিলেন না । কিন্তু গ্যারিবজ্জী নর-নারায়ণ, 
শরং তিনি নরলোকের উপযোগী হইয়া নিষ্কামভাবে নওলোকের 
সহিত মিশির| রহিলেন । তাই বলিতেছিলাম, একজনের মাদর্শ নাবা- 
যণ, ও অন্থতরের আদর্শ নর-নারায়ণ। এই নারাম্বণ ও নরনারায়ণের 
মিলন ব্যতীত জাতীয় বিপ্লব কখনই সংমাধিত হইতে পারে না। এঈ 
জ্ঞানময় ও কর্মময় জীবনের একতানিক সাধনা বাতীত কোন মন্ৃৎ 
কারধ্যই নুমিদ্ধ হইতে পারে না। ফ্রান্সের বিপ্লবে রুসো ও ভল্টেয়ার, 
ঘআমেরিক বিপ্লবে আডাম্স ও ফ্রাঙ্লিন্‌ ও এই, ইতালীয় বিপ্লবে ম্যাট্‌ 
সিনি-_নারার়ণের অবতার । কমার করাশিৎবিপ্নবে মেপোলিয়ন, আমে- 
রিক বিপ্লবে ওয়াসিংটন, ও এই ইতার্পীক়্ বিপ্বে গ্যারিবন্জী-_নর-নারা” 
কণের অরতার। 

লে সমর ইতালী অধীনতার অঙ্তমসে পথহাযা কইয়া ব়াইজেছিন, 
(সেই সময ম্যাট্সিনি জ্ঞানের লন হতে করি ইত্ামীয় জাতিকে 
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গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্ত অনুনয় ধিনয় করিয়াছিলেন "গ্যারি 
বন্ডী প্রভৃতি যুবকবৃন্দ সেই আলোকের সাহায্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
গন্তধ্যপথে যাইতেছিলেন। তিনি সেই ভবিষ্যরাজ্যের সমন্ত চিত্র তাহা- 
দিগকে অগ্রেই দেখাইয় দিয়াছিলেন। দ্বার্ধীনতাবিজ্ঞানের মূল তত্ব- 
দকল তিনি গ্রাহার্দিগকে তয় তন্ন করিয়া বুঝাই দিয়াছিলেন। 
তাহার মৃত-সঞ্জীবনী লেখনীর প্রভাবে তাহার অসংখ্য শিষ্যসকল 
আ'লন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাহার সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহ'র নেতৃত্বে এই পৈপ্নবিক দেনা বিয়িনট হইল না। তিনি জ্ঞানময় 
ছিলেন, সুতরাং কর্শে তাহার সবিশেব অধিকার ছিল না। এইগন্ত 
তাহার বৈপ্লবিক সেন! ছিন্ন ভিন্র হইরা কিরৎ পরিমাণে নিঃহ্ত, হইল, 
ও হতাবশিষ্ট পলাইয়া বিদেশে গিয়া তন্দন্ত মহামস্ত্রের সাধনা কারতে 
লাগিল। গ্যারিবন্ডী মেই পলায্িহ সাধকবৃন্দের অগ্রণী । সান! 
সমাপ্ত হইলে ম্বদেশে সামিয়া তিনি সমস্ত সাধকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় 
হহইন্া বৈপ্রবিক সমরে অবতীর্ণ এবং অচিরাৎ সিদ্ধকামও হইলেন। 
কিন্ত তিনি বখন বহুদিনের নির্ধাসনের পর ইতালীক্ষেত্রে পদার্পণ কৰি- 
লেন, তখন ম্যাট্সানর মন্ত্রপ্রভাবে চল্লিশ সহজ ভলপ্টিয়ার সৈল্ক 
তাহার পত্তাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। ম্যাটুসিনি নিজের 
রণাবমক্ধিণী প্রতিভার অভাখ ও গ্যারিবন্ডীতে তাহার ভাব দেখিস! 
বৈপ্লবিক কাধ্যের নেতৃত্ব গ্যারিবন্ডীত্র হস্তেই প্রান করিলেন । তিনি 
বাপা দিলে গ্যারিবন্ডী কোন মতেই কুতকাধ্য হইতে পারিতেন না। 
তাহার সাহায্যেই তিনি অল্পসময়ে ও অল্পশ্সাসে অভীষ্সাধনে কৃতকাধ্য 
হইয়াছিলেন। এই জন্ত ইন্তালী ম্যাট্সিনিকে তাহার প্রধান শিক্ষক 
ও নেড] বলির হৃদয়ের সহিত পুজা! করে, এবং গ্যারিবন্ডীকে তাহার 
উদ্ধারকর্তা বলিয়া অস্তরের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে। 
গ্যারিবন্টী, আধুনিক রোমের সিন্সিনেটস্‌। ফিনি শুদ্ধ কর্তব্য- 
সাধন ব্যভীত আর কোনও নম্মানের প্রার্থী ছিলেন লা) যে পবিভ্র 
ব্রতের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিবেন্ড্র বিনি তাহার উদ্যাপন! 
ব্যতীত আর কোনও পুরস্কারের অভিলাষ করিতেন ন1; বাহার “চক্ষে 


'ম্ন্ত-মর্দপ্রক্কার লাভালাভ ও পদমর্যাদা অসার বলিয়া গ্রভীত হইত; 
যিনি স্বদেশের উদ্ধার সাধন করি পূর্ণ সস্তোষে রণক্ষেত্র হইতে তাহার 
ক্ষেত্রে কষিকার্ষোর অন্লনণে গমন্‌ করিয়াছিলেন; যিনি ইতালীর কেন 
'সরষব্ত জগঠের স্বাধীন! পুনকক্ধীন করিতে গৃহীতত্বত হইয়াছিলেন ) 
এবং জগতের উত্পী/ড়ত বাক্তি বা! জাতিনাত্রের যাতনাত় বাহার হৃদয় 
'ব্যথিত হইত--ঘন সকলের হৃদয়ের সঙ্গে তাহার হৃদয় একতারে গাথা 
ছিল,_-সেই মহাপুরুষধকে ইতালীবাপী আবালবুদ্ধবনিা ইভালীর মহা" 
পুরুষগণের মন্দিরে প্রততিষ্ঠাপিত করিয়। যে পৃক্জা করিব ইহাতে আর 
বিচিহভা কি? শুদ্ধ ইত্তাীতে নয়, পৃথিবীর বেখানেই বথেচ্ছাচার ও 
নির্ধাতন দেখিতেন, গ্যারিবন্ডী অসম সংঘর্ষেও কার়মনোবাক্যে সেই 

নই বন্প প্রদান করিতেন । যেখানেই একদিকে পাশব বল, ও আন্ত 
দিকে প্রাক্কতিক স্বত্ব সংস্কাপন চে্া,-এসধানে যুদ্ধের ফলাকল সন্দিগ্ধ 
হইলেও, গারিবল্টী প্রাক্কতিক স্বত্বেধ পক্ষে দীড়াইতেন । তীঙার বীর- 
ত্বের ও আয্মোৎ্সর্গেব পূর্ণ বিকাশ-দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতত্র- 
সকলের পক্ষসমর্থনে । সেইরূপ ইউরোপেও যে দেশের লোকেই স্বাধী- 
নতার জন্য উত্ধিত হইত, তাহার সহ্াক্ষতৃতি প্রবল বেগে তাহাদিগেব 
দিকে ধাবিত হইত। হঙ্গেরীয়, পোলভ্ীয় ও তুকীন্ম যথেচ্ছচারিণী 
প্রভৃশক্তির বিরুদ্ধে তাহার হস্ত প্রচণ্ড অপি ও উন্মাদিনী লেখনী চালন। 
করিরাছিল। তীহার স্বাভানিকী বিশ্বপ্রেমময়ী হৃদয়উত্তেজন! সময়ে 
সময়ে তাহাকে কুপথগামী করিত বটে, কিন্তু সে উত্তেজনা না থাকিলে 
তিনি গ্যাবিধ্ডী-নানের যোগাই হইতে পারিতেন না, এবং যেসকল 
অস্ভুত বিজয়পরম্পরা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও লাভ করিতে পারি- 
তেন না। উত্তেজজনাশীল-প্রক্কৃতিক ব্যক্তি ব্যতীত কোনও মহৎ কার্ধাই 
সংসিন্ধ হইতে পাঁরে নী। ক্ষতি-লাভ-গণনা-লীল সন্দিগ্ধ ও লদা-লাবধান 
ব্যক্তিগণ দ্বারা কৰে কোন্‌ মহৎ কার্ধ্য সংসিদ্ধ হইয়াছে? 
. ইতালীর শৃদ্ঘল মোচন ও একতাসাধনের জন গ্যারিবন্ডীর স্সায় 
একজন লোকের প্রয়োজন হইফ্াছিল। যদিও তাহার স্তায় তাহার. 
সহমমরিগশের মধ্যে একশত বা ততোধিক বীরের অভুত বীরত-কাহিনী 
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ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছ্ছে, কিন্তু গারিবন্তী বিনা তাহাদিগের'মধো আর 
কোন্‌ ব্যক্তি ইতাপীর ভগ্নৃদয় ও ছিন্ন ভিন্ন জাতি নিচয়কে -বিজয়পথে 
অধিনীত করিতে পান্রিতেন ? এমন্‌ ব্যক্তিত আমর। ইতালীর ইতিহাস 
আলোড়ন করিয়া দেখিতে পাই না! যেকপ গুরুতর ব্যাপার, তগধান্‌ 
সেইরূপ লোকই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। | 

ইতালী--ছিন্ন ভিন্ন ও বিশীর্ণ, ছটা যথেচ্ছচারিপী গ্রভূশক্তি দ্বারা 
খণ্ডশঃ বিভক্ত, পতিত পোপীয় শাসনের অত্যাচারে ও মিষ্ঠরতায় 
দীসীক্কত এবং নিজের রাঁজগণের ও বৈদেশিক প্রভৃশক্কিত্ন মর্শন্বদ- 
শাসনে ও নির্দয় অত্যাচারে অঙ্জবি ঠ হইয়! এরূপ নীতিত্রষ্ট। হইয়াছিল 
ধে ইহার স্বদেশের উদ্ধারের জন্ত গৃহীত-ব্রত ব্ক্তিগণের মধোও পরা-. 
মর্শের একতা ও মতের সমতা ছিল না। ইতালীর স্বদেশানরাগী 
ব্যক্তিণণের সকলেই স্ব-্য প্রান ও নেতৃষ-প্রযানী ছিলেন । বছদিনের 
দাসত্বের ফলে তীহার! পরম্পর-বিদ্বেধী ও কার্ধযকালে সংশয়াকুল হইবা 
ছিলেন। এই পরস্পর-বিদ্বেষ ও সিদ্ধান্তের অভাব-ছুঃখের বহু দীর্ঘ 
দিনে-কৃভকাধ্যতাঁর সহিত কার্ষ্র একতানিকত। ও লক্ষোর একতা 
অসম্ভব করিয়া তৃলিয়াছিল। জুতরাং যগেচ্ছচাত্রিণী প্রভুশক্তির 
বাধাদানও ুদূর-পরাহত হইয়াছল। ম্যাট্সনি স্বয়ং একাধিকবার 
শ্বদেশবাসিগণকে অত্যাচারী বাজ্লুন্দের সিরুত্ধ বিনীত করিতে চেষ্ট 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া কার্ধ্যকালে বরণে 
ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিয়াছিল । সকল দেশে সকলকালে এরুপ অব- 
থাক যাহা ঘটয়া থাকে, ইভালীতেও তাহাই ঘটধা!ছল। ঘটনাক্রমে 
যাহারা দাস হয়, অত্যাসগুণে সে দাসত্ব ক্রমে তাহাদের স্বভাবে পরি- 
গত হয়। এইরূপে জাতীয় তেজশ্বিতা একবার নিশ্রভ হইলে, উৎ- 
পীড়িত জাতির মধ্য হইতে একবার চলিয়া গেলে, সেই জাতী: তেজ 
সঞ্ধীবিত কত্ধা কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

যদ্দি গ্যারিধল্ডী এই আপাত-হত/শতাময় কার্যে ক্লতকার্য্য হইয়! 
থাকেন, সে তাহার সেই সময়ের উপযোগী ধিশেষ 'গুণগ্রামে | তিনি 
প্রাচীন রোমের লোকতাস্ত্রিকগণের ন্যায় অতি সরল ও অঙ্গুপ্নগত্ি 
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€ 9৮০:৮0গকাণ ) ছিলেন । তাহার সাধারণ 'স্বদেশবাঁজিগণের 
তায় সনি অমূল্য শ্বাধীনাতীরত্বের বিনিময়ে সামান্ত পাঁধিব সুখ ক্রু 
করিতেন না। তাহাপ্গিগের ভ্তায় তাহার চিত্ত সদাসম্দিগ্ধ ও বিদ্বেষ- 
কলুষিত ছিল না। সাধুজীবন ও স্বচ্ছমতি বাক্তিগণের স্তায় তাহার 
হাদর নির্ভীক, স্বাধীন, ও অনস্তপ্রসারি ছিল। যে স্থলে কর্তব্যজ্ানের 
সহিত কোনও সংঘর্ষ নাই, সেখানে গ্যাব্রিবন্ডী বালকের স্ায় শাস্ত ও 
নমনীয়। যগেচ্ছচারিমী গ্রভৃশক্তির বিরুদ্ধেই কেবল তাহার কঠোর 
দ্বণা; আর সকলের প্রত তাহার চিত্ত রমণীর চিত্তের ম্যায় অতি 
কোমল ও গ্রীতিপ্রবণ। তাহার শৈশব হইতেই তাহার জীবন-- 
আয্মোৎুদর্গ ও বীবোচিত নিশপ্রেমের বিলসনভূমি। যখন কোনও 
বন্ধুকে সা্ছাবা করিতে হইণে, বা কোনও বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিতে হইবে, তখন আপনার ন্তিত্ব তাহার গণনার মধো 
স্পাসত ম1। তীহার পশিত্রতা, হার পরছুঃখান্ভীবকতা, তাহার 
বদান্ততা, তাহার সহিষুঃতঃ ভীহার তঙ্গধারণ বলশালিত1, এবং তাধার 
দ্দ্দননীয় লক্ষানিষ্ঠ তা তাহার এই কল অভিমানহুষ গরণগ্রামে) থে 
একবার ভাহাধ সংশ্রবে আনত, সেই ষুদ্ধহইত। তাহাব দৃষ্টিতে কি 
যেন 'এক অবর্ণণীয় আকর্ষণ ছিল। অপর লোকের সঙ্গে বহুদিনের 
সহবাসে যাহ! না হইত, তাহার এক কটাক্ষপাতে-এক তারামৈত্রক 
চক্ষুরাগে--দেই অভাব শীষ মখ্যভাব জন্বিত। যে একবার তাহাকে 
দেখিত্ব, সে তাহার বন্ধু না হইয়! থাকিতে গারিত না| পীট্রোকোলো- 
রোসেটার (51617601 1১১৪6) সহিত তাহার সাক্ষাত্কার তাহার 
এই অসাধারণ শক্তির.নিদর্শন। গ্যারিবন্ডী স্বয়ং বলিয়া"ছন--“আমি 
কখন তাহাকে অনুসন্ধান করি দাই। একদিন হঠাৎ তাহার সহিত আমার 
নয়নে নয়নে মিলন হয়, তাহাতেই আমরা 'শরম্পর পরস্পরকে চিনিয়া 
লই । একবার মাত্র উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইয়! ঈষৎ হাস্য করিয়া- 
ছিলাম, ও একবার মাত্র উভরে উভয়ের করমর্দন করিয়াছিলাম $ 
তাহাতেই আমি ও রোসেটা আঞ্ীবন সহোদর ভ্রাতা হইরাছিলাম। ৮ 
জন্মতূমির মুক্তিলাধন গ্যারিবন্ডীর জীবনের একমাত্র স্ব ছিল। 


1/5 


যিও বছদিন ধরিক়। তিনি স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, 
তথাপি জগ্মভূমির দর্শনপিপাঁসা! আদর্শনে শুফ না হইয়া বরং দিন দিন 
অধিকতর পরিবদ্ধিত হইয়াছিল । তত্র ম্যাট্সিনি ও তদীয় সহচর- 
বৃদ্দকে বড়যন্ত্রে নিরন্তর জিপ্ত থাকায়, যে মর্ম্বেদনা ও অবিরাম নির্যা- 
তন সহা করিতে হইয়াছিল, দূরে থাকায় তাহাকে সে সকল যন্ত্রণা সহী 
করিতে হর নাই। বন্ধতঃ গ্যারিবন্ডী ষড়যন্্রী হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য 
ছিলেন। কারণ তিনি নিরস্তর-পরিবর্তন-্শীল কল্পনা ও বড়যন্ত্র লইয়া 
বৃথা কাল কাটাইতে ভাল বাসিতেন না1। অর্থ-স্বদয় অভুঃখান ৪ 
সামান্ত বাধায় ক্রুত পলায়ন-_সম্পূর্ণবূপে তাহার প্ররৃতি-বিকদ্ধ ছিল। 
যদি গ্যারিব্তী দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন না করিয়া অস্থিরচিত্ত ও 
অতলদর্শী ্বদেশবাসিগণের সহিত বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত গাকিতেন, 
তাহ! হইলে হয়ত তিনি ষড়যন্ত্রের দীর্ঘস্থত্রতা তেদ করিয়া অসিহন্ডে 
একাকী নিয়োপলিটীয় বা অষ্টিমীয় যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্কির বিরুদ্ধে 
অত্যুখিত হইতেন, এবং এইরূপে অকালে রণে হত বা আমরণ কারা- 
গারের অন্ধভমলে প্রক্ষিপ্ত হইতেন ৷ তাহা হইলে তাহার জীবনের 
লক্ষ্য অসম্পাদিত, ও তাহার নাম জগণ্ঠে অপরিজ্ঞাত্ত থাকিত। প্রত্যুতঃ 
ম্যাট্সিনির মন্ত্শিষ্যগণের প্রাথনিক অঙ্ঠা্থানে যোগদানের জন্যই 
তাহাকে নির্বাসিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু এনির্বাপনদণ্ড তাহার 
পক্ষে অনুকুল গলহন্ত স্বরূপ হইয়াছিল। কাঁরণ আমেবিক রণক্ষেত্টেই 
তাহার রণবিষক্ষিণী প্রতিভা স্ষ,রিত হইবার উপাদান সামগ্রী পাইয়া 
ছিল। আর এই নির্ধাসনদও নিবন্ধন ইভালীর যথেচ্ছচারিণী প্রভূ- 
শক্তির বিরুদ্ধে তাহার বিদ্বেষ শতগুণে বদ্ধিত হইয়াছিল। সেই নির্বা- 
সনেও এই আশা! অরুণবিভার ন্ায় তাঁহার মনে সতত উদ্দিত হইত 
বে এমন দিন অবস্তই আসিবে, যখন তিনি সেই পরমারাধ্যা জন্দভূমিতে 
প্রতযাবৃত্ত হুইক্কী ইহার মুক্তিসেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন । 

' ইতালীর ভবিষ্য,একতার সবপ্নদর্শনের অভান্তরে এমন একটা অপুর্ব 
তাব নিহিত ছিল, যাহ ন্বঞ্জাতিপ্রেমিক ও খদেশীস্থরাগী খ্যক্তিমাত্রেরই: 
হৃদরকে কার্যে উদ্দীপিত্ত করিত। ইত।লী একদিন জগতের অধিবাসী, 


সত্যতার কে্তরভূমি, রিজ্ঞান ও শিল্পের খনি, এবং কবিত্ব ও হঙ্গীতের 
আবাসস্থলী ছিল। তৎকালে “রোমীয় নাগর্ধিক+--এই উপাধি--অতি 
গৌরবের উপাধি ছিল । এমন দেশ বা জাতি তখন. ছিল না, বাহার 
মহৃৰ ও গৌরব-প্রাচীন রোমের মহন ও গৌরবের সহিত তুলিত 
হইতে পারিত। সিপীয্ো (8901০) ও সীজরের (0858557) স্যার 
ভূবনবিজয়ী বীর, অগষ্টস্‌ (49808605 ) ও কনষ্ট্যান্টাইনের (09. 
8857:019 ) স্যান্ প্রতিভাশালী শাসনকর্তা লিভি (111) ও ট্যাসি- 
সের (5৩1655) ম্যায় উতিহাসিক, ভার্জিল (৮8781) ও ওভিডি 
(0৮14), এবং হোরেস্‌ ([3০৮509) 3 লুক্রিসসের ([506:6605 ) 
স্তায় কবি-_ইন্তালীয় গগণকে ও1হাঁদিগের ব্যক্তিগত প্রতিস্চায় সমুজ্জ- 
লিত করিয়াছিলেন । সেই মহাপুরুষগণের ছায়া নব্য ইত্তাঙ্গীয়গণেও 
প্রতিবিদ্বিত হইয়াছিল । দাত্তে । 79069) ও পিটরার্ক (০0০07), 
আরিয়োষ্টো (09819) ও. আল্ফীরি (41757) সেই স্ববণযুগের 
গ্রতিবিষ্বনের ফল। অধিক কি ্বীষ্টীয় ধর্শের প্রাছুর্ভাবকালেও যে সকল 
মহাপুরুষ ইতালীক্ষেত্রে আবিদূতি হইয়াছিলেন, তাহারাও এই অনন্ত 
পুরীর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া! গিয়াছিলেন। স্থৃতরাং আধুনিক টতালীয়- 
গণ ষে তাহাদিগের দেশের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে 
করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? সেই অনস্ত দেশ --আবার বে 
একতাস্থত্রে আবদ্ধ হইয়! স্বাখীন হইবে, এবং আবার যে ইহ! সভ্য- 
জগতের সভ্যতা-লোতেব নেতা হইবে,--এই চিন্তায় ইতাঙগীর অধি- 
বাঁসিগণ যে উন্মাদ্রিত হইবে,--তাহাদিগের ঘদয় যে অগ্নিময় হইয়। 
উঠিরে--ইহাতে আর আশ্চথ্য কি? ইতালীর বিগত অর্ধ শতাবীর 
ইতিঞ্াস ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইতাঁলীর পুরারত্ত ভাল করিয়া 
পাঠ করা আবগ্তক। প্রাচীন রোমের পতনের পরও অতীত পুরুষ- 
পরম্পরার স্বতি ইতালীরবাপিগণের অন্তরে জাগরূক; ও তাহাপিগেকর 
ছবি তাহাদিগের 'হৃদর-ফলকে প্রতাবন্বিত ছিল বলিম্নাই, আঁ্গ- ইতা- 
লীক্ববাদিগণ একতাস্চত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিত্বাছছেম.। 
বিগত দুই তিন পুক্রুষ ধরিত্রা ইভালীর অধিবাসিবুদ্ব যে মমবেড শু. 


১1/৩ 


পুনজ্জীবিত ইতালীর. জন্ত এত .লালায়িত হইয়াছিলেন, এবং সেই 
অভীগ্মিত সঙ্কল্ল-সাধনের অন্ত এত প্রীণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার 
অন্যতর কারণ এই যে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার ও নির্যাতন 
তইয়াছিল, সেরূপ অত্যাঢার্‌ ও নির্যাতনের ভূলন! ইউরোপের আর 
(কোনও দেশে ঘটে নাই। “নপল্স, মডেনা ও পোপের রাজ্যে কিরূপ 
শাসনবিত্রাট ঘটিয়াছিল, এবং'অষ্বিয়ার যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্কির নিষ্ঠ,- 
বত কতদূর বাড়িয়াছিল, ইতালীর শ্বাধীনতালাভের পূর্ববর্তী অদ্ধ- 
শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । কিন্তু 
ধাহাদিগের উপরে কুশাসনের ও যণেচ্ছচাবিণী প্রভূশক্তি জলস্ত লৌহ- 
দও দিনে দিনে পতিত হইত, বা হইতেছে, সেই জাতি বা সেই সেই 
জাতি ভিন্ন,এস নিদারুণ দুঃখ বন্্ণাল জীবন্ত অনুভূতি আর কোনও 
জাতি করিতে পারিবেনা। ভারেনার মহাসমিতি ও ভিক্টর ইমানুয়েল্‌ 
কর্তৃক ইতালীর সিংহাঁসনাধিবোহণের মধ্যবন্তীকালে ইতালীতে যেরূপ 
নির্যাতন ও. উংপীড়ন হইযাছিল, ইভালীর অধিবাসিগণ যেরূপ কষ্ট- 
য্ত্রণা পাইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় যথেচ্ছচারী তুরক্ষের অদীন্থ 
্রঙ্গাবৃন্দোর কষ্টবন্ত্রণা মতি সামান্ত । ইতালীয় দেশহিতৈষিগণ এই 
কঠোর পরীক্ষার মধ্য দির আপিয়াছিলেন বলিয়াই, তীহাদিগের বৈপ্ন- 
বিকী শিক্ষা! এরূপ ফলপ্রন্থ হইয়াছিল। তাহাদিগের দেশের পুনরে- 
কতা-নানি এপ কষ্টযস্ত্রণ! বাতীত এবং এত গুলি বীরসস্তানের আত্ম- 
বলি ব্যতীত কখনই সংসাপিত হইতে পারিত ন!। রাজনৈতিক্-দ্বাধীনতা- 
লাভের পথ পুষ্পবিকীরিত নভে, রুধির কর্দিমিত।,» দেবাস্থুরের 
যুদ্ধে অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাণিক। কধিরপ্রয়াসিনী। নরবলি ব্যতীত 
তিনি কখনই প্রদন্ন। হন্‌ না। এইজন্ত ইভালীর কোনও স্বঘ্বেশাহুরাগী 
বাকক্কই--কি মৃত কি জীধিভ--এই নরবলির ভ্বন্ত অনুশোচনা! করেন 
নাইএ-বা করেন্‌ না! যেরূপ সিদ্ধি--সাধনাও তাদৃশী চাই। যেরূপ 
ফলকাননা--পৃজাও তদন্রূপ চাই। বিন মুলো রত্ব মিলে না। 
অতীতন্থাক্ষী ইতিহাস তাহার প্রমাণ। . নি 

১৮৬৪ খবীষ্টান্দে গ্যারিবন্ডীর ইংলগু-পরিদর্শন, এবং 'ত্তথায় সেই 
সংক্ষিপ্ত'কালের অবস্থিতিসময়ে-লগুন মহানগরীতে ও ইংলগ্ডের অন্ান্ত 
স্থানে তাহার সেই সেই অভার্থন--ইউরোপের রাঁজবৃন্দকে কম্পিত- 
হ্বদয় করিয়া তুলিয়াছিল। সকগেই বুষিলেন যে ইউরোপে প্রঙ্গার 
বাঙ্জত্বের দিন ক্রমশঃই অগ্রসর হ্টুতেছে। গ্যারিবন্ডী ইতালীর প্রক্জা- 
বুন্বের হৃদয়ের 'অধিরাদ্ধ বলিক্াই ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ তাঁহার এই পু! 
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করিল । যে বীরচুড়ামণিকে তগবান্‌ ইতালীর উদ্ধার সাধনের জন্ত এবং 
রাজনৈতিক জগতে একটা যুগান্তর উপস্থাপিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন ) এবং ষদধিঠিত রাজনৈতিক পরিবর্তনে পূর্বতন শাসন- 
সমিতি সকল পরিবর্তিত 'বা পছ্যুদিস্ত হইয়াছিল, ও সেই বিপ্লবের অধি- 
নেতা বলিয়া জগৎ যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ে ধাহার দিকে মন্তরমুগ্ধবৎ। 
' তাকাইয়াছিল, আজ ইংলগ্ডের বড় বড় জমিদার, সহ সহশ্র শিল্পী, 9 

কুক্ষিগতজগদ্ধন ধনকুবেরগণ পরস্পর্-প্রতিদন্দিতায় সেই মহাপুরুষের 
পুজা করিতেছে দেখিয়। জগতের যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির হস্ত হইতে 
লৌহ্দও স্থলিত হইল। 

যতদিন ইতিহাস পবির ঝ্পিরা বিবে:০ত হইবে, যতদিন ইতিহাসের 
কোনও মোহিনীশক্তি থাকিবে, এবং যত'দন মানবমনের উপর ইহার 
উপদেশের কোনও প্রা থাকিবে, তত;দন গ্যা্রিবন্ডীর সৃতি বিলুপ্ত 
হইবেলা। কারণ নবন্তাস বল্পনায় মে সকল অদ্ভুত ঘটনা অঙ্কিত 
করিতে পাবে নাই, এবং রাজনৈতিক দশে যে ফলশ্রুতির অনুভূতি 
নাই, গ্যারিবন্ডীর জীবনে মেই সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং 
“মই সকল ফল ফলিয়াছিল। (যে সরলতা কোন প্রশংসায় বুখাগর্কে 
পরিণত হয় না, এবং মে সব্ূলভ| ভীষণ বিপদে বিচলিত হয় নাঁ_গ্যাি- 
বল্টী “মই সরলতাব মৃষ্বিমান্‌ অবতার, জুতরাং ইতিহান কোন্‌ প্রাণে 
অনস্থ কালের জন্য তাহার শ্মৃতি বহন ন। করিনে ? 

সেই বক্র-রাজনীতি-্রস্ত যুগে গ্যারিবন্টীই কেবল সেই রাজনীতির 
মতীত হইতে পারিয়াছিলেন। কুটিল! রাজনীতি একদিনের জন্যও 
স্তাহার গতির অধিনয়ন বা পরিবর্তন করিতে পারে নাই | অথচ সকল 
রাঙ্জনীত্িবিশারদই তাহার মতামত শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করিন্তে 
বাধা হইযাছিলেন। যখন ইউরোপের রান্বুজ্দ ভয়ে কম্পবান্-তখন 
গ্যারিবন্ডী ভয়ম্পূর্শশৃন্ ৷ ইউরোপ যখন রাজনৈতিক ব্যাতায় আন্দো- 
পিত, গ্যারিবন্জী তখন নিবাত-নিষ্কম্প। সপ্র-গিরি-অধিষ্টিত অনস্ত- 
নগরী রোমকে তিনি যেরূপ আলোড়িত করিয়াছিলেন, ইহার প্রতিষ্ঠার 
দিন হইতে ইহা কখনই সেরূপ বিশোঁড়িত হয় নাই। যখন প্রবলে 
্ট হয, তখন তিনি তাহার সম্ুণে ভীমমৃষ্তি। যখন তাহারা আপনা- 
দিগের সীম! উল্লজ্বন করে, তখন তিনি তাহাদিগের সন্ষুখে কুতরমূর্তি । 
ভিনি তাহাদিগের প্রভৃশক্তির উপর ভ্রক্ষেপও করিতেন না, এবং তাহী- 
দিগের দর্পে স্বণা প্রকাশ করিতেন। তিনি এতদুর মহান্‌ ছিলেন বে 
অকারণে কাহাকেও ভর়প্রদর্শন করিতেন লা, কিন্ধকু প্রয়োদন হইলে 
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দৃপ্তের দর্পনাশ করিতেন । যে জনসাধারণেকে জগৎ এতদিন উপেক্ষ। 
করিয়া আসিয়াছে, দেই জনসাপারণের ভক্তিরূপ সিংহাসনে অধিরূঢ় 
হইয়া তিলি এরূপ অদ্ভুত কার্ধাকলাপ করিতেন, বাহ! 'দখিয়া ইউরো- 
পের ষথেচ্ছাচারী বাজবুন্দের মন্তক হইন্ে বাজমুকুট খপিয়া পড়িত। 
যে জননঙ্গ এতদিন অবহেলিত, নীতিভ্রষ্ট ও হতবৃদ্ধি হইয়! পড়িয়াছিল, 
তাহার সত্ীবন মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হই আজ তাহারা তাহার অধিনয়নে 
জগৎ উন্মাধিত কারিতে উদ্যত হইমাছে। শিদ্রিত পিংহের গক্জনে 
আক্ষ জগ বিকম্পিত হইয়াছে । আগ ভার শিক্ষা প্রভাবে তাহার! 
শ্রশিক্ষিত ও রনদাঞ্ষিহ সোনক বৃন্দের গর অতিমান্ষ কার্যা-কলাপ 
অনুষ্টিত করিভেছে। তাহ!র আদেশে আজ দাসের হন্তপদ হইতে রাজ- 
দন্ত শৃঙ্খ সিনা পড়িরাছে! গ্ঠাঙ্গার মগ্ত্প্রয়োগে ইতাপধর ছিন্ন ভিন্ন 
অধিবাসিবুন একতাঙ্ছত্রে ঘনীভূত হঠয়াছে। ইউরোপ-বিশেষহঃ 
ই*্লপ্ত--যে গৌরবচাত জাতিকে লক্ষ্য কিয়! বার বার বলিয়্াছিলেন-- 
“এই কঙ্কাপমরী জাতি কিরূপে অধিক দিন বাচিবে?--আঙজ এ দেখ! 
£মই কক্কালনমী গোববচুত। ইউরোপের উদ্যাণভূতা গিরিপ!ররক্ষিতা 
সাগর-নেষ্টি ত। সঙ্জণা। সক লা ই গালা গারিবল্চার অঞ্্রেচ্চারণে নবসর্ীবিত, 
উদ্বোধিত, সঞ্রিত শোশি ত-শিরা অসংব্য খারে পরিপুর্িত হহয়াছে। 
(বৰ মহাশরতা, “য উদারতা, যে বলশালিতা, যে পবর্রতা, এবং হে 
স্বাতিগ্রেনকত। ও স্থদেশহতঠাবতীলাক্যাপ, বাল্াকি ও হোমর, 
ভাজন প্রহ্থতি মহাকনি 'ণের মহাকাবো বণিহ আছে, শী দেখ মাজ 
ইহালার বীরবৃন্দ এই ভখবদনুপ্রাণিহ শহাপুরুষের অন্থপ্রাণনে- সেই 
সেই গুণে বিভূষিত হুইরা জগতের পুজার পাত্র হইয়াছেন! পতিত 
ভারত ;একবার তাকাইর] এই অপুর দৃপ্ত দেখ, আর এই অপুব্ব দৃহের 
হুষ্টিকর্ত। ভগবানের চরণে আপনাদের পঞ্চবংশতি কোটা আত্মাকে 
অঞ্জলি প্রদান কর। আত্মপুক্রষকারের উপর বা পৈদেশিক পুরুষকারের 
উপর নির্ভর করিলে কিছুই হইবে না। ঘোরতর আধ্যাত্মিক মোগ- 
সাধনং ব্যতীত পতিত ভারতের উদ্ধারের আর উপার়ান্তর নাই । 
পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসীর যোসসাধনায় ভগবান্‌ অবশ্যই শ্্রীত 
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হইবেন। তাহার কপ! ব্যতীত ভাঁরষ্ঠবাসীর অন্ত গতি নাই । হুর্ব- 
লের বল'ভগবান্। ভারতবাসিন্‌!, ভক্তবাঞ্ছাকরতরুর আরাধনা কর, 
তিনি তোমার মনোবাঙ্ছ! পূর্ধ-কয়িবেন। আধ্যাত্মিক সাধমাভূমি ভাঁরত- 
পাঁশব বলের বিলসনভূষি নহে । আধ্যাত্মিক বলই তায়তের একমাত্র 
সন্বর। যে সকণ সাধক ইহা বুঝিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, 
হারাই দিদ্ধমনোরথ হইবেন। সেই মছাশক্তির উদ্জলতায় পাঁশব 
শ.ক নিশ্চয়ই নিশ্রভ হইয়া ধাইবে। উঠ! হৃদয়ে বল ধারণ কর-- 
সকলে প্রাণে প্রাণে যুক্ত হইয়! মহাযোগে নিমন্স হও । হতাশ হইবার 
কোনও কারণ নাই। 'আর শূন্যগর্ভ অসার আন্দোলনে সময় কাটাইও 
না। নিদ্রা ষাইবারও সময় নাই। ধীযে ধীরে দীড় ফেলিয়া সেই মহা- 
ভীর্থের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হও, অগ্ুকূল বায়ু পাইলেই পাইল তুলিয়। 
জাতীয় তরিকে সেই দিকে ছুটাইযা দিও । দেখিও যে: ভগবানের 
কর্ণধারত্ব পরিত্যাগপুর্বক মানবীয় কণধারত্বের আশ্রয় লইও না'। তাহা 
লইলে প্রবল ঝড়ে জাতীয় তরিকে কখন রক্ষা করিতে পারিবে না। 
সেই মহাতীর্থের ষতই নিকটবর্তী হইতে থাকবে, ভীবণ তরঙ্গমালা 
গ্রকগু শক্তিতে জাতীক্ব তরির উপর আসিয়া পড়িবে । মানব কর্ণধার সে 
তৃফানে কখনই তোমাদিগকে বক্ষ করিতে পারিবে নাঁ। স্বয়ং নারায়ণ 
বা নর-নারায়ণ ব্যতীন্ত সে দুর্দিনে উদ্ধারের আর উপাধ়াস্তর নাই। 
অথবা সর্বস্থিতিকরী বিষ্ুশকি স্বপ্রলয়স্করী শিবশক্তির' সহিত সংঘুক্ত 
মা হইলে ভারতের কেন ও আশা নাই। প্রলয় ও স্থিতি সঙ্গে সঙ্গে না 
যাইপে, ভারতের কি আশা? অতএব এস ভাই! আমর1 পচিশকোটা 
ভারতবানী জাতিগত ধর্মাগত ও বর্গ বিদ্বেষ তুলিয়া স্থিতিকারিণী 
বিষণ শক্তির ও প্রলয়কারিণী শিবশক্তির আরখ্ধনায় নিমগ্ন হই। এস 
আমরা নয়ন নীলোৎপগ উৎপাটির। তাহাদ্দিগের চরণে অঞ্জলি দিই। 
অলম.ত বিস্তরেণ্‌,। 


শকাবা। ১৮১১১ মাঘ মাস এ 
| ) রন্থকারন্ত | 


ধষ্টা ১৮৯* জানুয়ারী 


আমেরিকা ও. ইভালীর, ইতিত্-সস্বলিত 
 জেনারেল্‌ জোনেফ্‌ ্যারিবনটীর | 
জীবনবৃত্ত। 


উটি০৫০০ম 
পুর্কাখ | 
০০ 


উদ্বোধন! | 


স্বার্থপর কাঁপুরুযেরাই আব্ম-স্বার্থহানির তয়ে মহৎ কার্ণেযর ছানু- 
ঈানক্ষে 'অমস্ভব? বিশেষণে অভিহিত করিয়া তদমমরণ হইতে আপনারা 
নিরন্ত হয়, ও অপরকেও তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। 
তাহারা জানিয়াও জানে না যে, এ জগতে উৎসগীক্িত-প্রাঁ মনীষীর 
সাধনার অবিষয়ীভূত কিছুই নাই। যখন ম্যাটসিনি ও গ্যারিবন্তী- 
প্রমূখ তদীয় শি্তবৃদ্দ ইতালীর একতা! ও ল্বাধীনত। সম্পাদন করিতে কৃত- 
সংস্গক্ন হন, তখন ইতাঁলীবাদীরাই ইহাদিগকে * অমত্তবপ্রলাগী ” 
উন্মাদপ্রস্ত' বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। “শতধাবিচ্ছি্ন ইতালী 
আবার একসৃত্রে গ্রথিত হইবে, বহকালের দাসত্বে দাসংপ্রস্ঠৃতি-প্রাপ্ত 
ইতালী আবার স্বাধীন হইবে? ইহা ভাবিতেও যেন সেই কাপুরুষগণের 
হাৎকম্প উপস্থিত হইত। "অধুনা শতধাবিচ্ছিন্ন, ধহুভাষা-কখনশীল,' 
ভিননধর্শীক্রাস্ত ভারত কাশ্পে একটা প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জীতিকূপে 
পরিণত হইবে, হারা এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষিত করিয়াছেন, তাহারা 
যেমন অর্থ-হথা্ স্ার্থতৃপ্ত ভারতবাসীর নিকট উপহ্থাসাম্পুদ হইয়া থাকেন, 
একদিন ম্যাট্জিনির নব্য ইতালী দমাজকেও সেইরূপ উত্গুসাম্প. 
হইতে হ্ইয়াছিলল। অস্ঠীয় প্রতিনিধি মেটার্ণিক একদিন রি 
করিয়া বলিয়াছিলেন যে ইতালী কেবল তৌগোলিক নাম মাত্র । . 


২ গ্যারিবচ্ডীয় জীবনবৃত্ধ। 


“সত্যমেব জয়তে'--সত্যেরই পরিণামে জয় হয়। “তো ধর্শস্ততো 
জয়৮/--ধেখানেই ধর্ম, মেইধানেই জর়,--ইত্যাদি মহাপৃরুষ-বাক্যের 
সার্থকতা৷ ইতালী-ক্ষেত্রে যেরূপ প্রততিপন্গ হইয়াছিল এমন আর কুত্রাপি 
হয় নাই।' কল্পনা অপেক্ষ। সত্য যে অধিকতর বিম্ময়জনক' তাহার একপ 
দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। সত্যের ধ্রজা স্কন্ধে লইয়া_ 
ঈশ্বরকে মন্তকে রাখিয়া--একাম্ত মলে সাধনা করিলে, গভীর হভাশতার 
সময়েও এক জন মাত্র ব্যক্তি দ্বারাও ষেকি অসম্ভব না সম্ভব হইতে 
পারে, বীরত্বের আদর্শ ও সরলতার মুর্তি ইভালীর মুক্তিদীতা গ্যারিবন্ঠী 
ভাহার নিদর্শন। দ্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত, দেখবাসিগণের প্রতি 
অত্যাচারে - মর্খবগীড়িত,স্প্সাধুসক্ষন্সের জ্বানে হুক্জধর্ধ্য--একটী মাত্র 
ব্ক্তিও গ্ভায় ও প্রাকৃতিক স্বত্ব উদ্ধার করিবার জন্ত বার বার উদ্গণড 
হইলে, কি অসাধ্যই না সাধিত হইতে পারে--গ্যাব্বিজ্তীর জীবনী 
তাহার দৃষ্টাত্তস্থল। গ্যারিবন্ঠী বার বার প্রতিহত হইয়াও সত্যের 
অবন্ঠতাঁবী জয়ে কখন বিশ্বাস-বিহীন হন নাষ্টু। তাই অনেক নিক্ষল 
চেষ্টা ও পরাজদ্বের পর--অনেক মর্খ্পীড়া ও রক্তপাতের পর--তিন্গি 
এক সমজ্কে অত্যাচীরিখথের সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া, তাহাদিগের 
হুম্ত হইতে জন্মভূমিকে--পবিত্র ও বিশাল ইতালীক্ষেত্রকে--উদ্ধার 
করিয়া তাহাতে অনভ্ত আনদলহরী বিস্বার করিতে পারিয়াছিলেন। 
আজ যে, ইতালী প্রত্যাগত যৌবনে ও নবজীবতন জগৎকে সুগ্ধ করি- 
তেছেন, তাহা সেই শনীষীর ও তদৃগরু ম্যাট্সিনির নিরন্তর ও বক্রান্ত 
সাধনার ফলে। 

ধাহারা ক দিন ট্তালীকে শুদ্ধ ভৌগোলিক জস্বিত্ব যাত্র বলিয়। 
পরিহাস করিয়াছিলেন; ৃতালীর একত। উদ্মত্যের ছিয় মস্তিক্ষের কল্সন! 
মাত্র বলিয়া বিবেছনা করিয়াছিলেন? সুদৃঢ়বদ্ধ অদ্য জাতিকে দূরী- 
কৃত করিয়া ইতারীতে দ্বারীনভা স্থাপন ক্ষরা দ্বপ্ন-রাজার বিষয়ীডূভ 
অনে করিয়াছিলেন ; ঞরং ইতালীর যুক্তিদাতাকে কাহার! এক দিন 
স্বদেশের অনিষ্টকারী হঠকারী বলিক্ক! দ্বগ। করিয়াছিলেন, আজ ১৮৬? 
ঘীষ্টাকে সেই হঠকারী গ্যারিষন্তী ইতালী-ক্ষেত্রে স্যাসিয়াম্প্া় 


উদ্বোধনা 1. তু 


ও সত্যের ভ্ভাবে উদ্দীপিও হইঙ-াহার, পূর্ব পরাজয়রপ অপ] 
ঘশ কালিমা ক্ষালণে সমুষ্যত। আজ তিনি মন্রীল্‌, ব্যাটালাফিমি, 
প্যালার্মে ও ভল্টর্ণে! সমরক্ষেত্রে অন্কৃত জয়লাড করিয়া-_সমস্ত ইতা- 
লীকে এক করিয়া বিজিত অত্রীয়স্বণকে ইতালী-ক্ষেত্র হইতে বিদৃরিত 
করিয়া, এবং মিলিত ও খবনীভূত ইতালীকে ভিন্টর ইমাহুয়েলের হস্তে 
সমর্গন করিয়া ক্যাপ্রেরাহীপস্থ নিজ কুটীরাবাসে গমন করিলেন । 
আজ সমস্ত ইতালী সমস্বরে তাহাকে আশীর্বাঘ বরিঙ্প--গ্যারিবন্ঠী 
জীব ! (183 08229181)?1 এত দিন সকলে যে--ইতালীর একতা! 
ও স্বাধীনতাকে অসম্ভব ঘটনা বলিয্বা আঁসিতেছিলেন, গ্যায়িবলভীর 
অসাধারণ রণবিষয়িজী প্রতিভা তাহা কয় মাষের মধ্যেই সম্ভব বরিয়া 
তুলিল। 

"আজও যখন হইল সা, গখন আর. হইবার নি 
ধাহাবা অতীত 'ঘটনা হুইতে এই. অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, গ্যারিবল্‌- 
ভীর জীবমী তাহাদিগের বিশেষ শিক্ষান্ছল। সাধনা পুর্ব হায় নাই 
বলিয়া পূর্বে সিদ্ধি হয় নাই--ইহা হইতে যে দিদ্ধাপ্ত যে: “সাধনা পূর্ণ 
হইলেগু সিদ্ধি হইবে না” তাহ অপসিদ্ধাত্ত মাত্র ও জাতীয় উষ্নতির 
পঙ্ষে সমূহ অনিষ্টকারক। একটা চেষ্টা বার বার নিক্ষল,হুইতে পারে । 
কিন্ত যখন ময় পূর্ণ হইবে-+যখন ক্ষেত্র বীজধারণ-ক্ষম হইবে--৩ধন 
সে চেষ্টা সহজেই সফল হইবে--বীজ রোপণ করিবামাত্র তখন তাক্কুর 
উৎপন্প হইবে। অময় আমে নাই বলিয়া তুমি দি এখন নিশ্চেই 
হইয়া বসিয়! থাক, তাহা হইলে সময় হয়ত কখনই আরিবেল। অঙ্গে 
মিকট যেমন আলোক কতবার আসে ও তাহার নিকট হইতে করবা 
চলিয়া ষায়--কিত্ত চক্ষুহীন হওয়ায় সে যেমন তাহ! দেখিতে পার' 
না, দেইবূপ চেষ্টাহীন উদ্যম-শৃদ্ভ ব্যক্তির নিকটও সময় কতবার 
“সদিতেছে -ও তাহার নিকট হুইতে কতবার যাইতেছে, সে তাহা। 
দেখিক্কাও দেখে ন! ; চন্ক্ঃ থাকিভেও সে অন্ধের মত বসিয়া থাকে। 

, ভবিস্তুতে বিশ্বীসহীন সমক্-প্রত্যাশী পতিত তারতবাসিন! তোমা" 
ঘের স্তায় উতালীর অধিবাসিবৃন্বও এক দিন এইরূপ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ 


৪ গ্যারিবন্ডীর জীবনরৃত | 


ছলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও ছুই জন মনীষীর করম্পর্শে তাহাদের 
এক্ষাণে চক্ষু ফুটিয়াছে। আবার ব্রিবর্ণ পাক! সগর্কে রোমের ক্যাপি- 
টলের উপরি উড্ভীন হইতেছে। এই-দ্বেখ! আজ পতিত ইতালী কতিপয় 
মনীষীবর তপস্তার ফলে, অ'বার উঠিয়াছে। কিন্ত পতিত ভারতের তপ 
মাই, জপ নাই, সাধনা নাই--তাই ইহা আজও পড়িয়া রহিয়াছে । 
রাবণ-বধের পুর্বে রামচজ্র ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন । গ্যারি- 
বন্ড়ী ও ম্যাটসিনিও ইভালীর একত! ও মুক্তির জন্ত প্রতিমুহূর্তে ভগ- 
বানের আরাধনা করিয়াছিলেন! সুতরাং দৈববলের উপর জলত্ত 
বিশ্বাসের ফলও তাহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। শিবজীও এক 
দিন হিন্দুপর্মের রক্ষার জন্ত ভবানী ও ভবানীপতির শোরতর আরাধন! 
করিয়াছিলেন। তাহার ও তদীয় মহারাহ্ীয় জাতির “হর হর বোষ্‌ 
€বোম্‌” রবে এক দিন সমস্ত ভারত উদেধাধিত হইয়াছিল। তাই 
ঘেই মহতী সাধনার বলে এক দিন মহারাধীয় শক্তি ভারতে অগ্রতি- 
 গ্বশ্থিনী হইয়াছিল। আর সেই ভারতের পূর্ধ্ব গৌরবের দিমে--বখন 
কতিপয় মাত্র আর্ধ্য ুপনিবেশিক অসংখ্য বৈদেশিকের মধ্যে আসিয়া 
আপনাদিগের প্রাপ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রাণ ভরিস্বা দেবগণকে ডাকিয়া" 
ছিলেন, সেই দিনে সেই বৈদিক কালে দৈব-বলে বলীয়ান্‌ হুইস। 
আধ্যের! এক এক জন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির বল পাইয়াছিলেন। আমরা 
সে সব দিন ভুলিত্বাছি বলিয়াই আজ আমাদের এই দশা। এস 
ভাই! আবার একবার পঁচিশ কোটী ভারতবাসী অসংখা সাপ্প্রদয্িকতা 
ভুলিয়া সকলে মিলিয়া জমস্বরে সেই দেবদেব ভগবানের নাম কীর্তন 
করি। একবার এই জাতীয় ছুর্গতির দিনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট 
হুঃখ জানাই। তাহার কৃপাকটাক্ষ পড়িলে কি না হইীতে পারে? 
এস, আর দেরি করিও না। সময় আসিয়াছে |! সকলে গগন বিদ্বারিয়া 
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